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ON  TROUVE  CHEZ  LE  MÊME  LIBRAIRE  : 

Mirbel  (C.  F.  Brisseau).  Klémens  de  Physiologie  végétal^  et  d<- 
Botanique;  3 vol.  in-8,  dont. un  composé  de  7a  planches,  gravées 
avec  le  plus  grand  soin  par  Forsell.  Paris , 181 5.  a5  l'r. 

Ces  Élémeos  doivent  être  rois  au  norobre  des  meilleurs  out>Tagcs  destioé.s  à 
rinstniction,  non  des  enfans,  car  Us  supposent  un  degré  de  connaissances  qui 
n’appartiennent  pas  à leur  Age,  mais  des  jeunes  gens  qui  se  destinent,  soit  à 
la  culture  des  sciences  naturelles,  soit  à des  occupations  qui  exigent  un  ven- 
table  savoir  en  botanique.  Ubomme  du  monde  y trouvera  aussi  ce  oui  lui 
convient,  s'il  aime  à cultiver  son  intelligence  par  ^exercice  des  bonnn  mé- 
thodes de  raisonnement,  et  par  l'acquisition  de  connaissances  précises  et  com- 
potes spr  un  sujet  aussi  plein  d’intérêt  que  les  ubénomènes  de  la  végétation. 9 
( Revue  encyclopédique , juillet  i82.*>.  ) 

Brissor.  Dictionnaire  de  Phy.sique  ; a'  édition , revue  et  corrigée 
par  l’auteur.  Paris,  1 800;  6 vol.  in-8,  et  i atlas  de  planches..a5  tr. 

Le’même , a vol.  in-4  , et  i de  planches.  3o  fr. 

LESPiN\ssE..Traité  de  Pci-spective  linéaire,  à l’usage  des  artistes; 
contenant  la  pratique  de  cette  science,  d’après  les  meilleurs  au- 
teurs; les  méthodes  les  plus  simples  pour  mettre  toutes  sortes  * 
d’objets  eu  jArspdctlvé  ; Sedr  réfleKion  dabs'i’eau,  eto.  Paris,  an  ix  ; 

I vol.  in-8  , a6  planches.  6 fr. 

Mortami.  Traité  de  Couleurs  pour  la  Peinture  en  émail;  iu-ia, 
rel.  ■ ,'3  tfr.  5o  e. 

Sairt-MorieIi.  Ii>  Pewpecive  üérieune , soumise^  Ses |>rincipes 
puisés  dans  la  nattii-e,  oa  Nouveau  Traité  de  clair-obscur  et  de 
chromatique,  à l’usage  des  artistes.  Paris , 1788  ; i vol.  in-8, 
-avett  figures.  ^ B*.  60  c. 

Lespirasse.  Traité  du  lavis  des  Plans,  appliqift  principalement  aux 
reconnaissances  miliuires  ; ouvrage  fondé  -les  principes  de 
l’art  qui  a pour  objet  l’imitation  de  la  nature,  etc.  Paris,  1820; 

-8 , 9 planches.  Sfr. 

Le  màl^e,  figures  lavées.  iSfr. 

\ Perrot.  Modèles  de  topographie,  dessinés  et  lavés  avec  le  plus 
grand  soin;  1 vol.  in-4  oblong,  2'  édition.  18  fr. 

Lapie .(officier  supérieur  au  corps  royal  des  ingénieurs,  etc.  ).  Atlas 
classique  et  universel  de  géographie  ancienne  et  moderne , dressé 
pour  l’instruction  de  la  Jeunesse,  et  servant  à l’intelligence,  tant 
del’histoireque  des  voyages  dans  les  différentes  parties  du  monde; 
contenant  42  planches.  Quatrième  édition,  presque  entièrement 
gravée  sur  de  nouveaux  dessins,  enrichie  des^écouvertes  faites  et 
des  connaisswees  acquises  jusqu’à  ce  jour , et  augmentée  de  pju- 
sieurs  cartes.” Papier  colombier  superfin  , colorié.  36  fr. 

_ Le  même,  papier  vélin  , colorié  en  plein.  5o  fr. 


IMPRIMEEIC  UE  PlRMIIf  DIDOT, 
RUE  JACOB,  9'*  24. 


• \ 

Diqilized  by  (.  .ooj^lc 


• . 

TRAITÉ  PRATIQUE 


DE  CHIMIE 

APPLIQUÉE  AUX  ARTS  ET  MANUFACTURES,  A L'HYGIÈNE 
ET  A L’ÉCONOMIE  DOMESTIQUE, 


Par  s.  F.  GRAY; 

t % » 

TRADUIT  DE  u’aROLAIS  , ET  COHSIDRRABLEMElfT  AUGMBITTÉ  11*  MIS  EV 

» 

UARMOHIE  AVEC  NOS  IIES01N5 , NOS  USAGES,  OU  l.BS  MATIERES  QUE  NOUS  ' 
rOUVONS  EMri.OYER. 


PAR  T.  RICHARD. 


CHEZ  ANSELIN,  Successeur  de  MAGIMEL, 

MBRAIBR  DF.  I.A  GARDE  ROYALE  ET  DES  TROUPES  DE  TOI'TF.S  .ARMES, 
MIE  DAUPHINE,  N*  9. 
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AVANT-PftOtOS. 


Cet  ouvrage  devaot  être  publié  par  livraisons^,  j’ai 
' cru  devoir  joindre  à la  première  le  tableau  des  me- 
, ^res  anglaises  et  leurs  rapports  ayec  les  nôtres,  afin  . 
de  rendre  cette  livraison  immédiatement  utile, 

J’ai  emprunté  une  partie  de  ces  Tables  à ^a  dhimie 
, de  Thompson;  mais  j’ai  eu  le.soiu  d’y  ajouter  les  rap- 
ports entre  les  mesures  de  capacité  employées  depuis 
quelques  années  en  Angleterre,  et  qui  ne  l’étaient  point 
encore  lorsque  la  traduction  de  Thompson  fut  publiée. 

Ces  rapports  sont  établis  pour  Jes  principales  unités 
seulement;  au  moyen  du  tableau  qui  les  précède,  et 
où  j’ai  développé  le  nouveau  système  tout  entier  des 
poids  et  mesures  de  la  Grande-Bretagne,  il  sera  facile*  • 
de  trouver  un  rapport  quelconque.  Ainsi,  par  exemple, 
nos  Tables  ne  donnent  point  la  quantité  de  litres  cor- 
respondante à un  peck;  mais,  comme  (Table  VI)  un 
peck  vaut  a gallons',  et  i gallon  4 pints,  il  résulte 
que  le  peck  équivaut  à 8 pints , dont  la  valeur  en 
litres  |st  ( Table  XVII),  ou  3-785  litres,  ou  4-543..., 
selon  que  la  pinte  dont  il  s’agit  est  l’ancienne,  ou  la 
nouvelle  dite  impériale.  S’il  nous  eût  fallu  donner  les 
rapports  entre  toutes  les  espèces  d’unités,  le  volume  de 
cette  livraison  eût  été  à peine  suffisant. 

Enfin,  je  n’ai  donné  ces  rapports  que  pour  un  nom- 
bre d’unités  compris  entre  i et  9,  parce  que,  les  va- 
leurs correspondantes  aux  unités  anglaises  étant  presque 
I.  a 
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toujours  etprimees  en  mesures  métriques , il  suffit  de- 
déplacer  le  point  qui  sépare  les  nombres  entiers  des  J 
décimales,-  pour  multiplier  ou  diviser  ces  nombres 
par  lo,  loo,  looo,  suivant  qu’on  le  transporte  de  , 
un,  deux  ou  ^ois  rangs  plus  bas  ou  plus  haut,  et  qu’on 
peut  ainsi  obtenir  le  rapport  d’un  nombre  quelconque. 

Si  l’on  demandait,  par  exemple,  la  quantité  de 
litres  équivalente  à 63  pintes  impériales  : puisque  6 
de  ces  pintes  valent  (Table  XVlf)  3.4076908,  60 
valent  34.076908,  nombre  qu’on  obtient  en  reculant 
lejpoint  d’un  rang  sur  la  droite;  puis,  comme  3 de  ces  ^ 
pintes  valent  1.7037964,  on  a,  pour  les  63  pintes, 

34.0769q{{,  plus  1.7037964,  ou  36.7797034  litres. 

Il  en  est  de  même  des  autres  Tables. 

''l'Nous  avons  donc  conservé  dans  tout  le  cours  de  l’ou- 
vrage les  nombres  exprimés  en  mesures  anglaises;  à la 
I ignelir,  il  eût  été  possible  de  les  traduire  en  mesures 
métriques;  mais  nous  auriôns  ainsi  remplacé  des  nom- 
bres ronds  par  des  nombres  fractionnaires,  que  l’esprit 
ne  saisit  et  ne  retient  pas  aussi  bien,  et  qu’il  esf'sou-  • 
*veiit  assez  inutile  de  convertir. 

\v>  ■'  l‘-‘ 

en 

t - MESURES  ANGLAISES.  ' 

11-  -in  1;  ’l 

Une  loi  du  17  juin  i8-i4  a établi  runiforinilé  des 
poids  et  mesures  dans  toute  l’étendue  de  la  Grande- 
Bretagne.  Il  '1 

A l’exception  des  mesures  de  capacité^  qui  ont- 
toutes  été  remplacées!  par' d’autres,  on  n’a  fait  qu’é- 
tendre aux  trois!  royaumes  l’usage  des  mesures  usitées' 
à Londres.  , 

Les  nouvelles  mesures  sont  qualifiées  ^impériales, 
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pour  les  distinguer  des  anciennes;  et  la  base  de  toutes 
ces  mesures,  le  module  dont  elles  dérivent  toutes,  est 
\yard  impérial.  ' • 

Ce  yard  impérial  est  la  distance  entre  deux  points 
marqués  sur  deux  clous  en  or  fixés  à une  règle  de 
cuivre  servant  d’étalon,  pris  à la  température  de  6a° 
Fahrenheit. 

La  longueur  de  cette  règle,  à la  température  de  62“ 
Fahrenheit,  est,  à celle  du  pendule  qui  bat  la  seconde, 
sexagésimale  de  temps  moyen  à la  latitude  de  Londres, 
dans  le  vide,  et  au  niveau  des  mers,  comme  36oooo 
est  à 391393. 

La  36®  partie  de  la  longueur  de  cette  règle  est  le 
pouce  ( inch  ) ; d’où  il,  résulte  qu’en  divisant  la  lon- 
gueur du  pendule  en  391393  parties,  10000  de  ces 
parties  formeront  Xinch. 

Cela  posé,  on  a : 


TABLE  I. 
Mesures  linéaires. 

~ 1 incb  (pouce). 

'HZ.  1 root(pîed). 
rr:  1 yard. 

1 fatbom  (toise). 
= I pôle  ou  percb. 
= 1 furloiig. 

8 fbrlongs  on  1760  yards  =r  1 mile  (mille). 


Silm 

12  incbes 
3 feet 
6 feet 
5 Y yards 

40  pôles  ou  220  yards 


# 


f 


r 


TABLE  IL 


Mesures  de  superjicie. 


144  pouces  carrés  (square  iacbes) 

9 square  feet  (pieds  carrée) 

30  7 square  yards  ( yards  carrés  ) 

40  square  pôles  on  1210  yards  carrés 
4 roods  ou  4840  yards  carrés 


= 1 pied  carré  (square  foot). 
= 1 square  yard  (yard  carré). 
HZ  1 square  pôle.  ' \ 

HZ  1 rood.  ^ 

=r  1 *acre  (mesura  agraire  ). 

a. 
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'table  III. 

* Mesures  cubiques. 

cubic  iorh^s  ( poucM  ) = 1 cnbic  foot  (pied  cube ). 

^7  eubic  feet  ( pied»  caheft)  =:  I cnbic  yard  ( yard  cube  ). 


POIDS. 


L’unité  de  poids  est  la  livre  de  troy;  mais  on  se 
sert,  pour  peser  les  grandes  masses,  d’une  autre  unité 
dite  livre  avoir  du  poids.  Ces  deux  espèces  de  livres 
■ sont  réglées  sur  deux  étalons;  et  l’on  a trouvé  qu’un 
pouce  cube  d’eau  distillée,  pesé  dans  l’air  avec  des 
poids  de  cuivre , la  température  étant  Fahrenheit 
et  le  baromètre  à 3o  pouces,  pèse  grains  de 

, Iroy  ; d’où  ; 

TABLE  IV. 


Poids  de  troy  ( troy  »>eight). 

Pouces  cobiques  d'esn, 

de  ponce  cubique  d’eau  “ 1 gi'ain  0.00396 1057 142S. 

24  grains  = 1 pennyweight  = 0.0950653714285. 

20  penny  weigliU  z=  1 onnee  (once)  z=r  1.901307428571. 

12  ounces  1 ponnd  (livre)  :=22. 815689142857. 

TABLE  V. 

. Poids  des  grandes  masses  ( avoir  du  poids  weight  ). 

I.a  livre  avoir  du  poids  pèse  7000  grains  de  troy. 

S Pouces  cubes  Noiiveaox 

dVao  distillée.  g^ellons  d’eso. 

27  grain.  = 1 ilram  O.IOSSlOIjSa.'i  =:  jjj-, 

16  draina  1 otinr*c  1,7329625  — 

16  omusea  (onces)  ~ I pound(lî.re)  — 27.7274  ^ 

26  pounds  (livre#)  = I qnarter  rwt.  — 776.3672  = 2 j 

4 quarters  = 1 Rnndrrd  weight  = 3105.468K  = 1 1 -J 

20  hôndred  wergblarr  1 Ion.  6210.93760  — 224 

■V.  B.  17.S  livres  de  Iroy  ==  144  livres  avoir  dn  poids,  et  175  onces  de 
troy  = 192  onces  avoir  du  poids. 
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TABLE  VI. 


T 

* 


Mesures  de  capacité  pour  tes  liquides,  le  blé,  etc. 

L’étalon  des  mesures  de  capacité,  tant  pour  les 
<}uides  que  pour  les  solides  mesurés  raz , est  le  gallon 
impérial. 

Dix  livres  avoir  du  poids,  ou  .277.274  pouces  cubes 
d’eau  distillée  à 62“  Fahrenheit,  le  baromètre  étant  à 
3o  pouces,  sont  la  capacité  du  nouveau  gallon  im- 
périal. 


«voir  du  poids. 

Puuces  cubes  d'oott.  é 

•5  oDoesavoirdu poids. 

= 

1 gill 

= 

s_  — 

TT 

8.G643135? 

4 gill» 

= 

1 pint 

=r 

1 * — 

1 4 — 

34.65925. 

2 pints 

= 

1 quart 

=: 

2 i = 

69.3185. 

4 quarts 

= 

1 gallon 

=: 

10  = 

277.274. 

2 gallons 

= 

1 peck 

= 

20  = 

554.548. 

4 pecks  ou  8 gallons 

1 bushel  (boisseau) 

= 

80  = 

2218.192. 

^ bosbels  (boisseaux) 

=r 

1 quarter 

= 

640  = 

17745.5.16. 

TABLE  Vil. 

Mesures  combles. 

La  chaux,  le  charbon,  les  pommes  de  terre,  les 
fruits,  se  mesurent  comble.  Le  bushel,  que  nous  avons 
traduit  dans  tout  le  cours  de  l’ouvrage  par  boisseau, 
est  l’unité  la  plus  usitée  pour  ces  mesures. 

Le  bushel  contient  80  livres  avoir  du  poids,  ou 
2218.192  pouces  cubes  d’eau  distillée  à (12°  Fahrenheit, 
le  baromètre  étant  à 3o  pouces.  11  est  cylindrique,  et 
a 19  pouces  et  demi  d’un  bord  à l’autre;  le  comble  doit 
former  un  cône  de  G pouces  de  hauteur. 


8 impcrîiil  gallous 
3 bufthels 
1 2 saclis  (sacs) 


Livret  d'eau  Pouces  cubes 

Hvoir  du  pottbt.  d'eau. 

I bushel  = 80  = 2218.192. 

1 sack  (aac)  =;  240  = 6654.576. 

I cbaldrbn  = 2880  =:  79854.012. 
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S 

w 

U3 

G 

pi 

W 

V) 

8.000000 

6.34960 

5.03968 

4.00000 

3.17480 

~2.51984 

1 5 

s s 

« , s 

g 

=;  c 

? <• 

18.78925 

14.91304 

11.83648 

9.39463 

7.45652 

5.91824 

•9 

O e 

§ 1 E 

: 3 ?:  g- 

3 2 

VL  3 » 

?■  ® 

19.5000 
15.47716 
12.28422 
9.75000 
7.73858 
6 I42II 

•a 

S Z 5 
s îi  ► 

•*  2'  K 

- A 3.  M. 
5 O <»  2 
•ï.  2 1» 

S-  5 

0.35538 
0.28206 
0.22387 
0.17769 
0.14103 
0.11 194 

(«. 

5 ► 

r ^ ê 

*ü  IW 

î*  ?• 

6.00 

4.76220 

3.77976 

3.000000 

2.38110 

1.88988 

ea 

2 ► 

l=s 

« e 
s» 
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0»  C«J  «>4  C/'  O ^ 

<0  « *>4  (0  OD 

L»  C>  le  b » 

— to  -O  *•  ;o  c5 

00  -Kl  as  o>  te 

CT 

«ri  ? 

O 2 3 C! 

s JS  s ? 

Iti  s 

^8|S- 

9 

2815.488 
1407.744 
703.872 
351.936  1 
175.968 
87.984 

9 
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3 :r  •« 

î s O ► 

- V s ^ 

î ® 1 - 

"à  ' 
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TABLE  IX.  - 

Dimensions  approximatives  des  mesures  nouvelles  * ♦ 

de  capacité. 


1 

' MESURES. 

PKOvorrDiuR 

niAMàTai 

DlAMàTRE 

ÉPAISSEUR 

de 

HAUTEUR 

du 

cil  pouces. 

intérieur. 

extérieur. 

l’enveloppe. 

comble. 

Bushel 

8 

‘8  tI 

19  i 

3 

S 

6 

Dcini-bnsbel. 

6 ï 

ï 

15  i . 

4 i 

A 

Pcck,. . ■ . . . 

5 ^ 

» 

>3  -U 

1 

4 

3 ï 

4 

9 I 

9 i 

3 

Demi-gallon. 

3 h 

7 h 

7 ï 

8 

2 I 

2 - 

5 

6 i 

I \ 

\ 


TABLE  X. 


Rapport  des  mesures  anglaises  aux  mesures 
françaises. 

Valeur  métrique  du  pouce  anglait , de  son  carré  et  de  son  cube. 


FoOCM  IVOLAtS. 

PaiMlkxt 

nttssàact. 

Car^b. 

Cube. 

Millimètres. 

Milliuièlres  carrés. 

Centimètres  cube<v. 

1 

25J99535 

645.14476 

16.38648 

2 

50.799 

1290.290 

32.773 

3 

76.199 

1935.434 

49.159 

. 4 

101.599 

2580.579 

G5.546 

5 

126.999 

3225.724 

81.932 

6 

152.398 

3870.869 

98.319  ’• 

7 

177.798 

4516.013 

114.705 

8 

203.198 

5161.158 

131.092 

9 

228.597 

.5806.303 

147.478 
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I 

TABLE  XI. 


Anciennes  mesures. 


Ou  a de  même  : 

Netaret  anglaUe*. 

I ponue ) 

I pied. .....  \ 

I pouce  carré  | 

’ I pied  carré,  j 

I pouce  cube  j 
I pied  cube..  | 


françoiMi 

0.93S3 

X 

1 ponce, 
j pied. 

0.88041 

X 

j ponce  fircé. 
1 pied  carré. 

aS2S9 

X 

j ponce  cube, 
j pied  cube. 

C’est  au  moyen  de 
Table  suivante. 


ces  rapports  qu’on  construit  la 


Rapport  des  pieds  et  pouces  d'Angleterre  avec  les 
pieds  et  pouces  de  France. 


PflDA 

D*AlfGLETEHai. 

PIED* 

OE  PRÀlfCE. 

POUCES 

0*AirGLETBREE. 

POUCES 

OS  EEAJICB. 

Pieds. 

Pouc. 

Lig. 

POQC. 

Lig. 

I 

0 

11 

3.117 

1 

0 

11.259 

2 

1 

10 

6.234 

2 

1 

10.519 

3 

2 

9 

9.351 

3 

2 

9.778 

4 

3_ 

9 

0.468 

4 

3 

9.038 

à 

4 

8 

3.585 

•5 

4 

8.297 

6 

5 

7 

6.702 

6 , 

5 

7.556 

7 

6 

6 

9.819 

7 

6 

6.816 

8 

•7 

& 

0.936 

8 

7 

6.076 

9 

8 

5 

4.053 

9 

. 8 

5.334 

10 

9 

4 

7.17» 

10 

9 

4.594 

11 

10 

3 

10.287 

II 

10 

3.853 

n 

11 

3 

1.404 

12 

11 

3.112 

4 


MESURES  ANGLAISES.  ’ , IX 

' • t 

Pieds  can-és  et  pieUs  cubes. 


RIIB*  CABlif 

PtBDS  CABBB9 

SBCIHBTIBB 

»lBDft  CtIBBI 

MKBI  CDBBt 

o'AIIOI.BrBBBI. 

OB  rBABCB. 

CABBBS. 

b'abolbtbhbb. 

DI  fBABCfc. 

COBBI. 

1 

0.88 

9.29 

,• 

' 0.806 

28.306 

2 

1.76 

18.58 

3 

1.851 

56.612 

. 3 

2.64 

27.87 

3 

2.477 

84.918 

4 

3.52 

37.16 

4 

3.301 

113.224 

5 

4.40 

46.45 

5 

4.127 

141.530 

A 

5.28 

55.74 

6 

4.954 

169.836 

7 

6.16 

•5.03 

7 

5.778 

198.142 

8 

7.04 

74.32 

8 

6.602 

226.448 

9 

7.92 

83.61 

9 

7.428 

254.764 

10 

8.80 

92.60 

10 

8.255 

283.066 

3» 

31.68 

334.4< 

9 


i 


*' 


« 


* 


TABLE  XII. 

Valeur  métrique  du  pied  anglais,  de  son  carré 
et  de  son  cube. 


PIKD 

AirULAlB. 

pREasiÈaR 

PU188/.SLE. 

CA  RR#.. 

1 

CUBE. 

MilliOMtrrs. 

CeatiiJi.  caiTM** 

cubei. 

1... 

' 304^96 

929.006 

28.31573 

2... 

609.592 

1858.012 

56.631 

y... 

914.388 

2787.018 

84.947 

4. . . 

1219.184 

3716.024 

113.263 

6.  . . 

1523.980 

4645.%30 

141.579 

A.  . . 

1828.776 

■ 5574.036 

169.894 

7. . . 

2133.572 

6.503.042 

198.210 

> 8. . . 

2438.363 

7432.0*8 

226.526 

9...  , 

2743.164  » 

8361.054 

254.842 

•s 


% 
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MESURES  ANCtLAISES. 

‘ TABLE  XIII. 
Valeur  du  grain  troy. 


GB  A I N 
TROY. 

GRAIH 

poids 
de  marc. 

Même 

valeur 

en 

inlUi^ammcs. 

POIDS  CÜRR 

ESPOR  DAIfS 

Pour 

les  pouces 
cubes  franc. 

Pour 

le  dccîiuètre 
cube. 

1... 

= 1.219 

= 64.75 

78.380 

39.514 

J. . . 

2.438 

129.50 

156.761 

79.028 

3... 

3.657 

194.25 

235.141 

1 18.543 

4... 

4.876 

259.00 

313.521 

158.057 

5. . . 

6.095 

323.75 

391.904 

197.571 

6.  . . 

7.314 

388.50 

470.282 

237.085 

7.:. 

8.S33 

453.25 

548.662 

276.599 

8. . . 

9.753 

518.00 

627.043 

316.114 

9... 

10.972 

582.75 

705.423 

355.628 

Voici  l’usage  des  et  5'  colonnes  de  cette  table. 
Si,  dans  la  traduction  d’un  ouvrage  anglais,  on  veut 
substituer  à loo  pouces  cubes  anglais  et  à leurs  divi- 
sions, pesant  un  nombre  donné  de  grains  troy,  lOO 
pouces  cubes  français  et  leurs  divisions  correspondantes, 
ou  1 décimètre  cube  (=iooo  centifnètres  cubes)  et 
ses  divisions  correspondantes;  alors  on  aura,  par  la  4* 
ou  la  5'  colonne,  les  poids  en  milligrammes,  qu’il  faut 
employer  au  lieu  des  poids  en  grains  troy,  énoncés 
dans  l’ouvrage  anglais. 

Par  exemple,  si  .joo  pouces  cubes  anglais  d’un  gaz 
pèsent  un  grain  troy,  ou  64.75  milligrapimes,  la  pre- 
mière ligne  de  la  4*  colonne  de  la  table  donne  78.380 
milligrammes  pour  le  poids  de  100  pouces  cubes  fran- 
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çais,  et  la  5^  colonne  donne  39.5i4  milligrammes 
pour  le  poids  du  décimètre  cube  de  ce  même  gaz. 

De  même,  si  ao  pouces  cubes  anglais,  ou  le  cin- 
quième de  100  pouces  cubes  anglais,  d’un  gaz  pèsent 
5 grains  troy,  ou  milligrammes  ( et  3®  co- 

lonnes), on  voit,  par  la  table,  que  le  poids  de  ao  pouces 
cubes  français,  ou  du  cinquième  de  loo  pouces  cubes 
français  de  ce  gaz,  est,  en  milligrammes,  391.904, 
nombre  qui,  dans  la  [\  colonne,  correspond  à 5 grains 
troy  ; et  que  le  poids  de  aoo  centimètres  cubes , ou  dU 
cinquième  d’un  décimètre  cube,  du  même  gaz,  est  de 
197.571  milligrammes,  nombre  qui,  dans  la  5®  co- 
nnue, correspond  aussi  à 5 grains  troy. 

/ Et  réciproquement,  si  5 grains  troy  d’un  gaz  donnent 
en  volume  ao  pouces  cubes  anglais , les  4®  et  5®  co- 
lonnes-lie  la  table  indiquent  que,  pour  avoir  en  volume 
ao  ptsuees  cubes  français  de  ce  gaz , il  en  faut  en  poids 
391.^04  milligrammes,  et  qu’il  ii’en  faut  que  197.571 
milligrammes  pour  avoir  un  volume  de  aoo  centimètres 
cubes. 


XII 


MüSUMES  A.NGLAISES. 


TABLE  XIV. 
Valeur  de  l’once  trojr. 


\ 

ONCE  TROY. 

VALEUR 

lir  OnCES  1>I  FRÀNCE. 

VALEUR 

RK  ORAMME». 

Onces. 

Gratn!>. 

9.148 

= 31.080 

2 

2 

18.296 

62.160 

3 

3 

27.444 

93.240 

4 

4 

36.592 

124.320 

5 

b 

45.740 

155.400 

6 

6 

54.888 

186.480 

7 

7 

64.036 

217.560 

8 

8 

73.184 

248.640 

9 

9 

82.332 

279.720 

10 

10 

91.480 

310.800 

Il 

11 

100.628 

341.880 

12 

12 

109.776 

372.960 

TABLE  XV. 


Valeur,  en  grammes , de  la  livre  ou  pound  troy. 


Litre  troy. 

1 . . . 


a 

4 

h 

6 

7 

8 
9 


(ïrainine*. 

= 372.960 
745.921 
1118.881 
1491.841 
1864.402 
2237.762 
2610.723 
2983.683 
3350.643 


Les  pharmaciens  font  aussi  usage  de  la  livre  troy  et 
de  l’once  troy,  pour  le  débit  des  drogues.  Leur  poids 
I apothecarj  iveight)  ne  diffère  du  troy-weight  que 


k 
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par  plus  de  sous-divisions.  Ils  divisent  l’once  troy  en 
8 drams,  ou  a4  scruples,  ou  480  graius  troy.  Ainsi 
leur  scruple  =■  20  grains  troy  = grammes,  et 

leur  dram  = 3.884  grammes. 


TABLE  XVI. 

Valeur,  en  grammes,  de  la  livre  avoirdupoize  ou 
avoirdupois,  et  de  ses  divisions. 


UVEI 

VAT.Bt’R 

ONCB 

VÀI.BtTR 

DRAM 

VALECR 

avoir* 

en 

avoir- 

en 

avoir- 

en 

dopoixe. 

^ grammes. 

dupoiie. 

grammes. 

dupoize. 

grammes. 

1 ' 

'4&3.2S 

1 

= 28.328 

l 

= 1.771 

2H 

*^906.60 

2 

56.656 

2 

3.541 

3* 

il359.75 

3 

84.984 

3 

5.312 

4*’ 

1813.00 

4 

113.312 

4 

7.082 

5 

2266.25 

5 

141.640 

s 

8.853 

6 

2719.50 

169.968, 

- 

10.623] 

7 

3172.75 

7 

198.296 

7 

12.394 

■ 8 

3626.00 

8l 

226.624' 

8 

! 14.164 

1 9 

1,  4079.25 

9 

254.952' 

IJ  9 

15.935 

4532.50 

10 

283.280j 

r 

.,[17.705 

20 

9065.00 

11 

311.608 

11 

19.476 

>f‘  30" 

1 13697  .ÏO 

12 

339.938 

* 12 

21.246 

. 40i 

i 18130.00 

13 

368.264 

13  >i 

23.017 

50 

22662.50 

14 

396.592 

14 

24.787 

100 

45325.00 

15 

424.920 

15 

26.558 

200 

90650.00 

16*  ’ 

453.248 

'■  16  ' 

I28.328 

1 

i •*!'!;  1 

'fi/ 

. ■ ■ > ri  ■ r.  ^ ■ 

, :I’  1 'ji;1  Piwtjl  !!  ,S  ; .'Hi 


Il  ''  ' - Tiqi  îi  '"i  '■  - ii'-'j  J' 

;i».l  Jaiflipil'i  .riliTIl  >!)['  iUSJ'jnÈTl  .I/i  ■;  I > 

—11;  ier,'/!r  *>y  tilt  mon  .;  Jioq 

UHît  sH  '^(JnEirRur 


Ik 
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TABLE  XVII. 

Rapport  du  pint  {de  vin)  ancien  et  impérial  au  litre. 

I/ancien  pint  de  bière  à Londres  = 35. a5  pouces 
cubes  anglais;  le  pint  de  vin  = 28.875  pouces  cubes 
anglais.  C’est  ce  dernier  pint  qu’on  désigne,  lorsqu’il 
n’y  a pas  d’explication  contraire. 


MESURES  ANCIENNES. 


MESURES  IMPÉRIALES. 


Pint. 

Litre. 

Pint. 

Litre. 

1 . , 

— 0.473 

1 — 

0.5679318 

2 

0.946 

2 

1.1358636 

3 

1.419 

3 

1.7037954 

4 

1.892 

4 

2.2717272 

5 

2.366 

5 

2.8396590 

6 

2.839 

6 

3.4075908 

7 

3.312 

7 

3.9755226 

8 

3.785 

8 

4.5434544 

9 

4.258 

9 

5.1  113862 

Dans  les  anciennes,  comme  dans  les  nouvelles  me- 

sures,  2 pints 

= I quart 

, 4 quarts  = i 

gallon,  et 

8 gallons  = I 

bushel.  On 

pourrait  donc. 

au  moyerii 

de  la  table  ci-dessus,  trouver  la  quantité  correspon- 
dante en  litres  à une  quantité  donnée  de  quarts,  de 
galions  ou  de  bushels,  mesure  ancienne  ou  mesure  im- 
périale. 

Les  rapports  que  nous  avons  donnés  jusqu’ici  sont 
d’une  exactitude  bien  plus  que  suffisante  pour  la  pra- 
tique. Nous  résumerons  cependant  ici  les  principales 
mesures  impériales  anglaises  avec  leurs  rapports  aux 
nôtres,  portés  à un  plus  haut  degré  d’approximation. 
C’est  à M.  Francœur  que  nous  empruntons  ces  rap- 
ports. Le  nom  de  ce  savant  professeur  est  une  garantie 
suffisante  de  leur  exactitude. 
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II 

«S 

0.9143834 

met.  1 

lathom 

= 

1.8287663 

mètr. 

foot  (pied)  =: 

0.3047944 

met.  1 

pouce 

= 

2.5399535 

cent. 

mille  =! 

1609.31.5 

mèt.  1 

furloDg 

=210.1644 

mètr. 

yard  carré  = 

0.8360970 

met.  car.  1 

acre 

= 

40.46710 

ares. 

rod  — 

25.29193 

met.  car.  1 

rood 

10.116775 

ares. 

lÎTre  troy 

373.09562 

grammes.  1 

once  de 

troy 

31.0913 

gram. 

livre  ar.  da  p.i= 

453.4147 

grammes.  1 

once  av. 

du  p.= 

28.33842 

gram. 

gallon  = 

4.543454 

litres.  1 

bnshel 

= 

36.34763 

litres. 

qnarter  = 

290.7811 

litres.  1 

pint 

0.5679318 

litres. 
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TABLE  XVIII. 

Comparaison  du  thermomètre  de  Fahrenheit,  avec 
le  thermomètre  de  Réaumur  et  le  thermomètre 
centigrade;  à partir  de  — 1 3“  Fahrenheit— — 2 5" 
centigrades  — — 20"  Réaumur, 


Th.  de 
F. 

Therm. 

centig. 

Th.  de 
R. 

Th.  de 

• 

F. 

Tlierm. 

centig. 

Th.  de 
R. 

0 

0 

0 

0 

—13 

—25 

—20 

— 4.44 

12 

24.44 

19.56 

4 

11 

23.89 

19.1 1 

3.56 

10 

23.33 

18.67 

3.89 

.3.11 

9 

22.78 

18.22 

as 

3.33 

2.67 

8 

22.22 

17.78 

2.22 

7 

21.67 

17.33 

28 

2.33 

1.78 

6 

21.11 

16.89 

29 

1.67 

1.33 

5 

20.56 

16.44 

30 

l.Il  i 

0.89 

4 

20 

16 

31 

e.56  « 

0.44 

3 

19.44 

15.56 

32 

0 

2 

18.89 

15.11 

<33 

+ 0.44 

1 

18.3S» 

14.67 

34 

1.11 

0.89 

0 

17.78 

14.22 

35 

1.67 

1.33 

+ 1 

17.22 

13.78 

36 

2.22 

1.78 

2 

16.67 

13.33 

3^ 

2.78  1 

2.22 

3 

16.11 

12.89 

38 

' 3.33 

2.67 

4 

15.56 

12.44 

39 

3.89 

3.11 

5 

15 

12 

4.44 

3.56 

6 

14.44 

11.56 

.41 

5 

4 ■ 

7 

13.89 

11.11 

42 

5.56 

4.44 

g 

13.33 

10.67 

43  ■ 

6.11 

4.89 

9 

12.78 

10.22 

44 

6.67 

5.33 

10 

12.22 

9.78 

45 

7.22 

5.78 

1 1 

11.67 

9.33 

46 

7.78 

6.22 

12 

11.11 

8.89 

47 

8.33 

6.67 

13 

10.56 

8.44 

48 

8.89 

7.11 

14 

10 

8 

49 

9.44 

7.56 

15 

9.44 

7.56 

8 

1« 

8.89 

7.11 

51 

10.56 

8.44 

17 

8.33 

6.67 

52 

11.11 

8.89 

18 

7.78 

6.22 

53 

11.67 

9.33 

19 

7.22 

5.78 

54 

12.22 

9.78 

20 

6.67 

5.33 

55 

12.78 

10.22 

21 

6.11 

4.89 

56 

13.33 

10.67 
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Th.  de 
F. 

Therni. 

ocnlig. 

Th.  de 
H. 

Th.  de 
F. 

Thcnn. 

ccntig. 

Th.  de 
R. 

e 

O 

O 

0 

+ 57 

+ 13.89 

+ 11.11 

+ 101 

-f-38.33 

-4-30.67 

58 

14.44 

11.56 

102 

38.89 

31.11 

59 

15 

12 

103 

39.44 

31.56 

BO 

15.56 

12.44 

104 

40 

32 

SI 

16.11 

12.89 

105 

40.56 

32.44 

82 

16.67 

13.33 

106 

41.11 

32.89 

63 

17.22 

13.78 

107 

41.67 

33.33 

64 

17.78 

14.22 

108 

42.22 

33.78 

65 

18.33 

14.67 

109 

42.78 

34.22 

66 

18.89 

15.11 

110 

43.33 

34.67 

67 

19.44 

15.56 

111 

43.89 

35.11 

68 

20  - 

19 

112 

44.44 

35.56 

69 

20.56 

ISA* 

113 

45 

36 

70 

21.11 

1M9 

114 

45.56 

36.44 

71 

21.67 

17.33 

lis 

46.11 

36.89 

72 

22.22 

17.78 

118 

4667 

37.33 

73 

22.78 

18.22 

117 

47.22 

37.78 

74 

»fr;^.33 

18.67 

118 

47.78 

38.22 

75 

► 23.89 

19.11 

'119 

48.33 

38.67 

76 

24.44 

19.66 

120 

48.89 

39.11 

77 

25 

20 

121 

49.44 

39.56 

78 

25.56 

20.44 

122 

50 

" 40 

79 

26.11 

20.89 

123 

50.56 

40.44 

80 

26.67 

21.33 

124 

51.11 

40.89 

81 

27.22 

21.78 

125 

51.67 

41.33 

82 

27.78 

22.22 

126 

52.22 

41.78 

83 

28.33 

22.67 

127 

52.78 

42.22 

84 

28.89 

23.11 

128 

53.33 

42.67 

85 

29.44 

23.56 

129 

53.89 

43.11 

86 

30 

24 

130 

54.44 

43.56 

87 

30.56 

24.44 

131 

55 

44 

88 

31.11 

24.89 

132 

55.56 

44.44 

89 

31.67 

25.33 

133 

56.11 

44.89 

90 

32.22 

25.78 

134 

56.67 

45.33 

91 

32.78 

26-22 

135 

57.22 

45.78 

92 

33.33 

26.67 

136 

57.78 

46.22 

93 

33.89 

27.11 

137 

58.33 

46.67 

94 

34.44 

27.56 

138 

58.89 

47.11 

95 

35 

28 

139 

59.44 

47.56 

96 

35.56 

28.44 

140 

60 

48 

97 

36.11 

28.89 

141 

60.56 

48.44 

98 

36.67 

29.33 

142 

61.11 

48.89 

99 

37.22 

29.78 

1.43 

61.67 

49.33 

100 

37.78 

30.22 



144 

62.22 

49.78 

b 


» 
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Tb.  de 
F, 

Tberm. 

centig. 

Th.  de 
R. 

• 

0 

O 

4-145 

4-02.78 

4-50.22 

146 

63.33 

50.67 

147 

63.89 

51.11 

148 

64.44 

51.56 

149 

65 

52 

150 

65.56 

52.44 

151 

66.11 

52.89 

152 

66.67 

53.33 

153 

67.22 

53.78 

154 

67.78 

54.22 

155 

68.33 

54.67 

156 

68.89 

55.11 

157 

69.44 

55.56 

158 

70 

56 

159 

70.56 

56.44 

160 

71.11 

56.89 

161 

71.67 

57.33 

162 

72.22 

57.78 

163 

72.78 

58.22 

164 

73.33 

58.67 

165 

73.89 

59.11 

166 

• 74.44 

59.56 

167 

75 

60 

168 

75.56 

60.44 

169 

76.11 

60.89 

170 

76.67 

61.33 

171 

77.22 

61.78 

172 

77.78 

62.22 

173 

78.33 

62.67 

174 

78.89 

63.11 

175 

79.44 

63.56 

176 

80 

64 

177 

80.56 

64.44 

178 

81.11 

64.89 

Th.  de 
F. 

Tberni. 

ceDtig. 

l-fa.  die 

R. 

0 

O 

O 

-f  179 

-<-81. 67 

-<-65,33 

180 

82.22 

65.78 

181 

82.78 

66.22 

182 

83.33 

66.67 

183 

83.89 

67,11 

184 

84.44 

67 .56 

185 

85 

68 

186 

85.56 

68.44 

187 

86.11 

68.89 

188 

86.67 

69.33 

189 

87.22 

69.78 

190 

87.78 

70.22 

191 

88.33 

70.67 

192 

88.89 

71.11 

193 

89.44 

71.56 

194 

90 

72 

195 

90.56 

72.44 

196 

91.11 

72.89 

197 

91.67 

73.33 

198 

92.22 

73.78 

199 

92.78 

74.22 

200 

93.33 

74.67 

201 

93.89 

75.11 

202 

94.44 

75.56 

203 

95 

76 

204 

95.56 

76.44 

205 

96.11 

76.89 

206 

96,67 

77.33 

207 

97.22 

77.78 

208 

97.78 

78.22 

209 

98.33 

78.67 

210 

98.89 

79.11 

211 

99.44 

79.56 

212 

100 

80 
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Les  chimistes  théoriciens*  ont  tellement  réduit  la  * 
quantité  de  matière  sur  laquelle  ils  opèrent,  que  le  plus~- 
souvent  la  table  de, leur  bibliothèque  leur  tient  lieu  de: 
laboratoire;  les  praticiens,  au  contraire,  lors  mênie  . 
qu  iis  n ont  pour  but  que  de  faire  une  expérienee, 
doivent  opçrer  autant  que  possible  en  grand.  Il  est^ 
^*donc  nécessaire  qu’ils  consacrent  une  partie  de  leur 
.habitation  à l’essai  de  leurs  procédés  : c’est  cette  partie  • ■ 
qu’on  âppejle  laboratoire  ou  atelier.  C 

Xes  plus' grands  ateliers,  ceux  qui  ne  sont  néce.s-  V 
saïres  qu’à  quelques  travaux  d’un  genre  particulier,  ne  •' 
trouveront  leur  descriptiot}  qu’à  l’article  des  spibstanees / 
qu’on  y met  en  œuvre.  Mais  nous  ne  saurions  frop 
recommander’ au  praticien  d’étaWir  chez  lui,  un  petit  ’ 
laboratoire  fôunii  d’appareils  assez  grands  et  en  nombre  * 
suffisant  pour  tènter  immédiatement, et  aus.sîtôl  qu’il  esf  . 
conçu,  1 essai  dun  procédé  ou  d’un  perfèctiomieinent. 
Une  infinité  d’excellentes  conceptions  ont  été  perdues, 
faute  d’avoir  pu  être  immédiatemeut  soumises  à rexpé'** 
rience. 

^ • ». 

-11  est  bon  que  ce  petit  laboratoire  soit  mun'î'de.s^ 
appareils  le  plus  généralement  employés  en  ehimie; 
toais  le  plus  souvent  il  suffit  qu’il  contienne  le.s  prin- 
cipales  pièce.*!  de.  la  manufacture,  raisonnableineErt  ré-  ” 
- ’ f.  - • . :• 
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'(jdites  toutefois,  et  les  instrunicnls  le  plus  en  rapport 
avtc  le  genre  «riiulustrie  dont  on  s’occupe  : c’est-à-dire 
fpie  le  pliarmacien,  par  exemple,  peut  se  dispenser  d<*s 
différentes  espèces  de  fourneaux  du  métallurgiste,  et 
(jue  celui-ci  peut,  sans  inconvénient , laisser  de  côté  les 
appareils  à distiller  et  les  vases  du  pharmacien. 

On  trouve,  dans  quelques  livres  de  chimie,  des  con- 
seils sur  la  construction  .et  ramcuhlement  d’un  labo- 
ratoire, toujours  fondés  sur  l’idée  que  le  chimiste  peiif 
disposer  de  fonds  suffisants,  et  que  la  place  ne  lui 
iiViuque  point.  Nous  ne  nous  arrêterons  point  à ces 
détails  minutieux,  qui  ont  fait  dire  assez  plaisamment 
au  D'"  Berkenhout,  que  sans  doute  il  n’était  point  né- 
cessaire. de 'dire  au  chimiste  qu’il  lui  fallait  un  clou- 
pour  accroclicf  son  chapeau  et  une  serviette  pour  es- 
suyer ses  irtains.  ^ > 

Gomme  l’objet  du  praticien  est  de  mettre  à profit  les 
changements  qui  se  mailifestent  dans  les  corps  pafl’ac- 
tion  de  la  chaleirr-bu  du  froid,  et  les  compositions  ou  les 
décompositions  qui  résultent  de  leurs  actiofis  mutuelles, 
nous  commencerons  par  traiter  de  la  chaleur , c’est-à- 
dire  des  moyens  de  l’appliquer,  sans  agiter  la  question 
de  savoir  sr  elle  est  catist'e  par  un  mouvement  excité 
dans  les  molécules  des  corps,  ôu  s*  elle  n’est  que  la 
sensation  produite  par  un  fluide  appelé  calorique.  Nous 
.devrons  donc  traiter  {/es  /bur/ieauj:,  qui  servent  à ex- 
poser les  corps  à l’action  de  cet  agent,  et  entrer  dans 
(juelques  détails  sur  leur  construction , qui  varie  selon 
•la  rnttwe  du  combustible  qu’on  peut  employer. 

On  devra  préférer  le  charbon  de-fiois  à toùs  les 
autres,  toutes  les  fois  qu’il  n’augméntera  pas  de  beau- 
coup la  dépense.  C’est  le  plus  commode  de  tous  des 
combustibles,  et  j’engagerajs  même  à réduire  plutôt 
un  peu  la  quantité  de  matière  sur  laquelle  on  opère. 


> 
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que  (le  renoneer  (i  son  usage.  Mais  il  est  des  pays  oii 
la  llouil^e  et  le  coke,  ou  charbon  de  houille,  seront 
toujours  préférés,  à cause  de  leur  bas  prix: 

IvC  D*"  Thbinas  Thompson,  de  Glasgow^  a fait  une 
analyse  (rè>-cx%cte  des  différents  cliarbons  employés 
dans  les  manufactures  dé  cette  ville.  Ces  analyses  sont 
très-utiles  sans  doute*  pour  assigner  à ces  substances 
leur  place  dails  la  classification  à la  mcxle  du  jour; 
elles  .permettent  d’ailleurs  à l’opérateur  de  dépl(jyer  son 
habileté  comme  analyste;  mais  elles  sont  malheureu- 
sement de  peu  d’usage  pour  nous  autres  hommes  de 
pratique.  Ce  iju’il  nous  faut  connaître,  c’est  \a  puis- 
sance des  clifiai’eutcs  espèces  de  combustibles,  afin  de 
parvenir  à leur  valeur  relative,  én  fes. combinant  avec 
leurs  prix  resp(M3tifs,  ' * ’ 


. VALEUR  RÈL.\TIVE  DU  COMBUSTIBLE.  ' 

■ Quelque  espèce  de  combustible  que  l’on  juge  con- 
venable d’employer,  il  est  très-important  qu’il  soit  le  • 
plus  sec  possible.  S’il  ii’en  est  pas  ainsi,  une  grande  , 
partie  de  la  chaleur ‘qu’il  produit  ne  sert  à rien  autre, 
chose  qu’à  convertir  en  vapeur  l’eau  qu’il  contient  ^ 
vapeur  qui  s’échappe  ensuite  par  la  cheminée  .sans  au- 
cun prc)fit.  Il  est  d’autant  plus  nécessaire  d’appeler  ^ur 
ce  point  l’attention  du  . lecteur,  qu’il  arrive  .trop  sou-  '■ 
Vent  que  l’on  place  sans  nécessité  le  combustible  dans 
dés  lieux  humides,;  ou  qu’on  l’expose  aux  injures  du 
temps.  'ê 

' ' UE  LA  HOUILLE.  • 

•V  ..  V • ....  ■ } ' 

T.- Il  existe  une  tres-gi  ande  différence  entre  les  diverses 

espèces  de  houilles,  à hujuelle  les  principaux  cônsom-^- 

inateni’s  de  cæ  combustible  n’ont  pent-t’ire  pomi  fait'’ 
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assez  d’altention.  Le  sujet  lui-même  pas  été  jusqu’ici 
étudié  avec  beaucoup  de  soin,  à l’exception  toptefois 
de  ce  qui  tient  à la  production  du  gaz;  mais  Iç^aits 
établis  par  les  recberches  qiïi  ont  eu  lieu  pour  ce  cas 
particulier,  n’offrent  pas  une  bien  gravide  utilité  pôuc 
les  autres  usages  de  ce  combustible.  _ ' ‘ 

Le  cakihg-coal,  c’est-à-dire  la  bouille  qui  s’agglu-' 
tine,  que  nous  appellerdns  houille  liante,  se  tire  en 
grande  abondance  des  mines  Immenses  du  Nq'rthum- 
berlàndet  de  Dïirhain.  CV.st  celle  qu’on  vend  à Londres 
sous  le  nom  de  charbon  de  Newcastle.  Quand  on 
échauffe  cette  houille,  elle  se  brise  en  petits  morceaux  J ■ 
et  si  l’on  élève  la  température  à un  certain  degré,  les  ^ 
morceaux  s’aggluthienf et  formént  bientôt  une  masse 
solide,  un  gâteau,  d’où  lui  est  venu  lé  nom  de  cakihg- 
coal.  . ^ ' 

Elle  s’allume  facilement,  cl‘ jette  en  brûlant  une 
flamme  d’un  jaune  vif.  Elle  exige  d’être  souvent  remuée  » . 
et  brisée,  "surtout  lorsqu’elle  s’agglutine  avec  forcé  : 
mais  ses  diverses  variétés  diffèrent  beaucoup  quant  à - 
cette  propriété.  Parmi. celles  qu’on  tire  de  Newcastle, 
celle  dite  de  Wall’s-End,  première  qualité,  donne  un  feu 
brillant  et  agréable,  brûle  vite,  et  s’agglutine  moins 
fortement.  On  la  préfère  avçc  raison  pour  le  chauffage 
des  ajtpartements.  Celle  dé  Tanfield  Moor,  au  contraire,^ 
brûlé  lentement,  acquiert  beaucoup  de  cohésion;  et 
cootmè  bâilleurs  elle  donne  une  chaleur  forte  et  con-;. 
tiïniéi  on  la  préfère  pour  les  forges  et  les  fourneaux. 

• Lès  autres  variétés  tiennent  le  milieu  entre  celles-ci.'  - " 

■ Le  caking-coal  développé  beaucoup  de  chaleur , èt, 
si  oti  le  soigne,  il  brûle  long-teir\pS«On  le  préfère  donc 
avec  raison,  lors<(u’on  peut  se  le  procurer  ù un  prix 
raisonnable.  ' ’ ' 

' ‘Il  résulte. des' expériences  de  Watt,  tju’un  boisseau 
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de  ilouilie  de  Newxastle,  dont  le  poids  moyen  est  d’en- 
viron 84  livres  (avoii-  du  poids),  peut  réduire  en  va- 
peur de  8 à la  pieds  cubes  d’eau  prise  à la  tempéra- 
ture moyenne  de  l’atmosphère,  et  qu’un  boisseau  de 
houille  de  Swansea  produit  un  effet  égak 
" Le  D*"  Black  établit  que  y.gr  livres  de  la  meilleure 
houille  de  Newcastle  peuvent  convertir  un  pied  cube 
deau  en  vapeur  capable  de  supporter  la  pression 
moyenne  de  l’atmosphère. 

D apres,  les  essais  de  MM.  Parkes,  il  paraît  qu’au 
moyen  de  leurs  chaudières  perfectionnées  ils  ont  ob- 
tenu, ayec  7.45  livres  de  houille,  la  conversion  en 
vapeur  d un  pied  cube  d’eau  prise  à. la  teriipérature 
moyenne,  dans  le  cas  où  ils  ont  pu  produire  le  plus 
grand  effet  : mais  généralement  ils  n’ont  obtenu  de  ré- 
sultat qu’avec  8.1 5 livres;  ce  qui  fait  seulement* un 
quart  de  livre  de  moins  que  le  poids  moyen  des  expé- 
riences de  Watt.  Smeaton,  en  prenant  un  terme  moyen 
entre  plusieurs  expériences,  a trouvé  que,  pour  pro- 
duire le  même  effet,  il  fallait  1 1.4  livres  de  houille. 
Malheureusement  il  n’indique  point  les  espèces  dont  il  a 
fait  usage.  . , 

M.  Iredgbld  a trouvé  que,  lorsque  la. construction 
en  briques  dans  laquelle  est  placée  la  chaudière  d’une 
machine  à vapeur  est  déjà  échaufféé,  un  peu  moins 
dune  livre  de  WaH’s-End  porte  à l’ébullition. un  pied 
cube  deau  prise  a la  température  de  5a  degrés  do 
Fahrenlieit;  mais  que,  pour  produire  le  même  effet 
avec  du  charbon  d’une  qualité  inférieure,  il  fallait  plus 
de  combustible,  plus  de  temps  et  plus  de  soin.  . 1 

HOUILLE  DURE  ( SPLINT-GOAL , HARD-COAl).  *• 

La  houille,  dure  n’est  pas  moins  estimée,  pour  un 
grand  nombre  d’usages,  que  la  houille  liante.  On  la 
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tire  des  environs  de. Glasgow,  du  comté' d’Ayr,  et  de 

différentes  mines  d’Angleterre  et  Hn  pays  de  Galles. 

^ Elle  exige  plus  de  chaleUr  que  le  caking-èoal  pour 
s’enflammer,  et  convient  moins,  par  conséquent  j jmur 
de  petits  feux;  mais  une  grande  quantité  de' celte  houille 
donne  un  feu' ardent  ét  soutenu.  Elle  produit  moins 
de  flamme  et  moins.de  fumée  que  cette  dernière,  et  ne 
s’agglutine  point  comme  elle.  .• 

Smeaton  pensait  que  le  splirit-coal  d’Ecosse  nè  le 
cédait  eu  rien  à là  houille  de  New  castle  pour  le  service 
des  machines  à vapeur.  , • ’ ^ 

..  •.  HOUILLE  nOUCE.  ( CHERRYrCOAt.  )!  ■ , 

Suivant  Thompson,  cette  houille  forme  la  plus  grande 
partie  des  douches  supérîetires  des  mines  de  Glasgow. 
On  la  trouve  aussi’  en  abondance  dans  le  comté  de 
'Fyfe.  Le  même  auteur  regarde  la  houille  du  comté  de 
Stafford  coimne  étant  de  même*  espèce , et  celle  d’E- 
dimhourg  comme  intermédiaire  entre  la liouille  douce 
et  ,1a  houille  dure,  ou  splirit-côal.  ' 

Cette  houille  s’allume  promptement,  brûle  en  don- 
nant une  flammc  'jaune  et  claire  qui  se  soutient  jusqu’à 
ee  que  presque  tout  le  charbon  soit  consumé;  elle 
dégage  beaucoup  de  chaleur,  sa  cendre  est  blanche  et 
s'a  combustion  beaucoup  plus  rapide  que  celle  de  la 
^houille  d'U'e  ou  de  la  houille  liante;  mais,  eii  général, 
son  usage  présente  moins  d’économie  que  le  leur.  On 
la  distingue  aisément  du,  caking-coal , en.'  ce  qu’elle 
n’a  pointé  comme  celui-ci,  la  propriété  de  s’agglutiner 
et  de  s’amollir  quand  on  la  brûle.  Elle  fait  aussi  un  feu 
plus  agréable,  en  ce  qu’elle  n’a  pas  besoin  * d’être ’re- 
ihuée.  Elle  e,xTge  beaucoup  d’attention' pour  la  faire- 
iirûler  dans  un  foyer  découvert,  même  pour  consumer 
les  petits- ntorceaux,  qu’on  obtient  en  cassant  les  grosses 
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pièces  qui  ne  pourraient  se  placer  sur  la  grille  du  foyer. 
Voilà  pourquoi  ou  mêle  souvent  ces  petits  fragments 
avec  (le  h»  giâise,  pour  en  faire  des  balles  ou  briquettes, 
(|ui,  lors(ju’elles  sont  bien  sèches  et  qu’on  les  emploie 
avec  d’autres  combustibles,  produisent  sür  un  foyer  dé- 
couvert une  chaleur  très-durable. 

M.  Watt  a rcmar(|ué  que  cent  livres  de  bmine  houille 
de  Wednesbury  produisaient  un  effet  égal  ^ un  boisseau 
de  houille,  de  Newcastle. 

Historique. 

. On  rapporte  que  l’usage  de  la  houille  était  déjà  si 
répandu  en  t3o6  à f. ondées,  que  le  parlement  porta 
plainte  an  roi de  ce  (jue  l’àir^tait  infecté  par  les  exha^  , 
laisous  qu’elle  répandait.  Par  suite  de  ces  plaintes,  il 
parut  deux  proclamations  par  lesquelles  o/i  en  dé-^ 
fendit  r usage.  bientôt  la  nécessité  et  l’expérience 

l’emportèrent  sur  l’ignorance  et  le  préjugé,  et  on  r.evint 
à l’usage  de  ce  combustible  précieux. 

On  connaît,  en  France,  quarante  départements  qui 
renfenneift  des  gites  appartenants  à la  houille.,  savoir  : 
l’Ailier,  les  Hautes  et  basses-Alpes,  l’Aude,  l’Artlèche, 
l’Aveyron,  le  bas -Rhin,  lés  bouches- du -Rhône,  le 
Calvados,  le  Cantal , la  Corrèze  , la  Creuse,  les  Deux-*' 
Sèvres,  la  Dordogne,  le  Finistère,  le  Gard,  le  Haut- 
Rhin  , la  Haute -Loire,  la  Haute-Marne,  la  Haute- 
Saône',  l’Hérault,  l’Isère,  la  Ix)ire,la  Loire-Inféricurc, 
l&Lot,  le  Maine-et-Loire,  la  Manche,  Ja  Alo.selle,  la 
Nièvre,  le  Nord,  le  Pa.'i-de-Calais,  le  Puy-de-Dôme, 
les  Pyrénées-Orientales,  le  Rhône,  le  Tarn,  le  Var, 
le  Vaucluse. 

L’on  n’cu  extrait  annuellement  que  lu, millions  de 
(piiutaux  métriques,  tandis  (pic  la  consommation  an-; 
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iluelle  de  l’Angleterre  s’élève  à 7$  millions  de  quin- 
taux métriques. 

Il  est  difficile  d’établir  une  correspondance  entre  les 
variétés  susnommées,  et  celles  qui  existent  en  "France. 
Cependant  nous  pensons  que  le  ca/dng  coal  peut  être 
remplacé  par  les  bouilles  grasses.  Elles  se  rencontrent 
dans  les  terrains  schisteux  qui  alternent  avec  des  grés. 
Les  mines  de  Rive-de-Gicz,  de  Saint-Étienne  et- de 
Givors , eu  Forez;  celle  de  Fenil,  en  Bourbonnais; 
celles  de  Valenciennes,  de  Mons,  du  Creusot,  celles 
de  Litry,  en  Normandie,  présentent  cette  variété. 

La  houille,  connue,  en  France,  sous  le  nom  de' 
houille  secbe,  bouille  maigre,  bouille  non  collante, 
qui  se  rencontre  presque  toujours  dans  les  pays  cal- 
caires, et  qu’on  exploite  sùrtout  eh  Provence,  aux 
environs  de  Marseille,  *e  Toulon  et  d’Aix , n’offre 
point  les  mêmes  caractères  que  le  splint  coal.  Elle 
difïère  aussi  du  cherry  coal. 

Voici,  au  surplus,  l’analyse  des  trois  espèces  de 
bouille  dont  il  est  question  dans  l’ouvrage.  C’est  au 
manufacturier  à choisir  les  bouilles  de  France  dont 
la  composition  se  rapprochera  le  plus  de  laTeur. 

T.4BLEAU  DES  PARTIES  CONSTITUANTES  DE  LA  HOUILLE. 
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liC  D'^.Thonipson  fuit,  à l’occasion  de  ces  essais,  la 
remarque  suivante  : 

'Ces  expériences,  quelqu’imparfaites  qu’elles  soient, 
peuveut  être  d’une  utilité  très-réelle  pour  guider  les 
manufacturiers  dans  le  choix  de  la  houille,  â’après 
l’objet  particulier  qu’ils  se  proposent.  Elles  projivçnt 
que  la  bonté  d’une  espèce  de  houille  ne  dépend  pas 
autant  de  la  quantité  de  carbone  qu’elle  contient,  que 
de  la  proportion  qui  y existe  entre  le  carbone  et  l’hy- 
drogène. ' . • ' 

Si  l’on  a pour  objet  la.  conversion  de  la  bouille  en 
coke , ou  si  l’on  a besoin  de  se  procurer  un  feu  ardent 
de  longue  durée , il  faut  choisir  les  espèces  qui  con- 
tiennent la  plus  gran.de  proportion  de  carbone,  et  la 
plus  petite  d’hydrogène. 

; S.i,  au  contraire,  on  veut  se  procurer  du  gaz,  il  faut 
choisir  les  espèces  qui  contiennent  la  plus  grande  pro- 
portion d’hydrogène  comparée  à celle  du  carbone. 

L’azote  étant  incombustible,  l’effet  du  combustible 
sera  d’autant  plus  grand  qu’il  entrera  moins  d’azote 
dans  sa  composition. 

Quand  un  combustible  contient  de  l’oxigène , cet 
oxigène  entraîne  autant  de  chaleur  qu’il  en  faut  pour 
donner  une  forme  gazeuse  ^ux  combinaisons  dans  les- 
quelles il  entre,  à moins  qu’il  i/arrive  què  cette  com- 
binaison forme  un  gaz  qui  se  condense;  car,  dans  ce 
dernier  cas,  son  effet  serait  neutralisé.  Il  paraît  donc 
qu’il  n’est  pas  avantageux  qu’un  combustible  contienne 
de  l’oxigène. 

Ces  remarques  donneront  au  lecteur  une  idée  afsez 
^exacte  de  l’avantage  qu’offrent  les.  diverses  espèces  de 
houille  par  lesquelles  il  pourra  remplacer  celles  que 
nous  ayons  indiquées. 
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DU  BOIS.  . ' 

■ . V . 

Ijc  bois  est  souvent  employé  comme  combustible. 
Sou  eÎFet  utile  dépend  eu  grande  partie  de  sa  pécheresse. 
Le  comte  de  Rumford  a démontré,  par  plusieurs  expé- 
riences, quft  l’effet,  du  bois  sec  est  de  beaucoup. supéf 
rieur  à celui  du  bois  vert,  qui  contient  ordinairement 
un  tiets  environ  de  son  poids  d’edu.  L’espèce . de  bois 
est  aussi  une  cause  de  différence,  et  lé  même  .auteur  a 
ftmarqué  que  le  tilleul  émit  de  tous  les  bois  celui  qui 
dégageait  le  plus  de  chaleur.  / " . i . 

' Au  moyen  de  ses  cliaudières  perféctionjiées,  le  même 
Ruinford  a porté  à l'ébullition  ao.  lo  livrés  d’eau  prise 
à la  température  de  la  glace  fondante,  av"ec  une  livre 
de  bois  de  pin  bien  sec.  La  même  quantité  de  pin  vert 
produisait  un  effet  d’un  septième  moins  considérable! 
Jjè  liêtre  donne  beaucoup  moins  de  chaleur  que  le  pin: 
une  livre  de  hêtre  n’a  pu  porter  à Fébullition  (|ue  i4.33- 
livres  d’eau  prise  au  point  de  congélation. i Le  pied' 
cube^de  hêtre  pèse  environ  44  üvres. 

D’après  Fossombroni , le  bois  produit  assez  de  tfha- 
leur  par  ^a  combustion  pour  vaporiser  le, double  de  son 
poids  d’eau,  ou  pour  préparer  les  deux  tiers  de  son 
poids  jle  sel.  Rumford  a obtenu,  dans  ses  expériences, 
eiWiron  un  tiers  d’effet  de  plus;  ce  qui  doit  sans  doute 
être  attribué  à son  habileté  comme  expérimentateur. 

■ • 'I 

DE  LA  TOURBE.  . , i. 

Considérée  comme  combustible,  la  tourbe  peut  se 
diviser  en  deux  classes.  La,  premlèFe  est  compacte  et 
pesante,  d’une  couleur  noire  tirant  sur  le  brun,  et 
n’offrant  presque  plus  de  vestiges  de  soiv  origine' végé- 
tale ; c’est  la  meilleure  espèce.  Une  fois  allumée,  elle 
conserve,  le  feu  très-long-temps.  - 
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1.1a  seeowle  est  légère  et  spongieuse,  de.  couleur 
brune,  et  ressemble  à une  masse  de  plantes  mortes  et 
de  racines  qui  n’ont  éprouvé  que-  peu  d’altération.  Elle 
s’enflamme  vite  et  se  consume  promptement. 

La  tourbe  répand,  en  brûlant,  une  odeur  dés- 
agréable pour  feux  qui  ii’y  sont  point  acco’utumés.  Elle 
donne  toutefois  une  chaleur  douce  et  agréable;  mais 
elle  n’est  point  propre  au  service  des  chaudières  à va- 
peur ; elle  -convient  beaucoup  mieux  aux  conduits  de 
chaleur.  • . ' 

. Ses  qualités  varient.  Quelques  espèces  brûlent  vive- 
ment, et  donnent  une  flamme  brillante;  tàndis  que. 
d’autres  ne  brûlent  que  lentement,  et,  suivant  Clément 
et  Desormes,  ne  dégagent  qiie  la  cinquième  partie  de  la 
chaleur  qu’on  obtiendrait  d’un  poids  égal  de  charbon 
de  bois’.  Ce  rapport  est,  à peu  de  chose  près^,  celui 
donné  par  Blavier  et  Miché.  * 

• Le  poids  de  la  tourbç  varie  de  44  livres  à 70  livres 
le  pied  cube.  Les  variétés  compactes  donnent  environ 
4o  pour  cent  de  clîarbon  ; les  autres  variétés  en  don- 
nent à peu  près  en  raison  de  leur  densité.  * 

f^es  principales  tourbières  de  la  Erance  se  trouvent 
dans  la  vallée  de  la  .Somme,  entre  Amiens  et  Abbe- 
ville, dans  lés  environs  de  Beauvais  à Terredonne, 
Breslé,  Savigny,  Viliers -Saint -Paul  ; sur  la  rivière 
d’Essonne,  éntre  Corbeil  et  Villeroi  ; -<lans  les  envi- 
rons de  Dieuze,  département  de  la  Meurthe. 

DU  CHARBON  DE  BOIS. 

M.  Dalton,  en  échauffant  de  l’eau,  a obtenu  un  ré- 
sultat équivalent  à 4o  livres  de  glace,  fondues  par  une 
se\ile  livre  de  charboir.  Les  expériences  de  Crawford 
donnent  6q  livres  fondues  par  la  même  quantité  de 
cliarboiv;  celles,  de  Ivavoisier',  95.5  livres;  celles  de 
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Clément,  et  Desormes,  g5  livres.  Hassenft-atz,  quf  a 
fait  aussi  un  grand  nombre  d’expériences,  a trouvé 
pour  résultat  moyen -ga  livres.  Son  plus  fort  résultat 
a été  g6  livres,  et  le  plus  faible,  74-  M.  Trédgold  pense 
que  la  fusion  'de  47  livres  peut  être  regardée  comme 
la  mesure  moyenne  de  l’effet  produit  par  une  livre  dé 
charbon. 

DE  LA  qOUlLLE  CARBOMISéE , Ou’cOK,É. 

Suivant  Lavoisier,  la  quantité  de  houille  est  à la 
quantité  de  libuillc  carbonisée,  ou- coke,,  pour  produire 
le  méme  effet,  comme  6q5  est  à 55a7  Le  coke  a de 
■ plus  cet  avantage , qu’il  ne  donne  point  de  fumée , et 
qu’on  peut  l’employer  pour  les  fourneaux  situés  dans 
les  villes,  sans  crainte  de  causer  aucun  désagrément 
dans  le, voisinage  de.  la  manufacture. 

■ 'L’ainploi  du  gaz  pour  l’éclairage  des  villes  et  même 
des  habitations  a jeté  sur  le  marché  une  quantité  con- 
sidérable de  coke,  obtenu;  comme  on  le  sait  sans  doutç, 
par  la  distillation,  ün  a toujours  raison  d’employer 
cette  espèce  pour  le  chauHage  ; mais  sa  puissance  ca- 
lorifique est  bien;  inférieure  à celle  du  coke  oû  de  la 
houille  carbonisée  qu’on  obtient  par  étouffement.  Aussi 
les  forgerons  et  tous  ceux  qui  travaillent  le  fer  se  ser- 
vent-ils toujours  de  la  dernière  espèce  ;-le  chimiste  fera 
bien  d’imiter  leur  exemple  quand  un  bon  coup  de  feu 
sera  nécessaire. 

On  a fait  un  essai  comparatif  du  chauffage  par  le 
bois  et  par-le  coke  au  foyer  de  l’Opéra  de  Paris  ;'on  a 
trouvé  que  : ' * 

I fr.  80  cent,  de  cake  ont  donné  une  chaleur 
presque  double  de  celle  qui  a été  produite  au  moyen 
de  3 fr.  5o  cent,  de  bois.  \ 

, ^ Il  faut  donc  conclure  que,  tant  sous  le  rajpport-de 
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l’économie  que  sous  celui  de  la  production  de  chaleur, 
le  coke  est  fort  préférable  au  bois;  mais  si , 'dans  unq 
grande  cheminée,  où  l’on  a besoin  d’un  feu  violent 
destiné  à échauffer  une  vaste  pièce,  il  peut  facilement 
être  employé  seul,  il  n’en  est  pas  tout-à-fait  ainsi  dans 
une  cheminée  de  petite  dimension.  Dans  ce  dernier  cas, 
le  concours  d’un  peu  de  bois  semble jiécessaire  ; mais, 
malgré  ce  concours,  il  y à lieu  encore  îi  une  très- 
grande  diminution  de  dépense.  Son  usage,  d’ailleurs, 
n’entraîne  presque  aucun  changement  dans  les  che- 
minées; tout  au  plus  dejnande-t-il  que  l’on  se  serve, 
d’une  légère  grille  en  fer.  Il  n’a  ni  fumée  ni  odeur. 

DE  LA  TOURBE  CARBONISÉE. 

Il  faut,  selon  Blavier  et  Miche,  1666  parties  de 
tourbe  carbonisée  pour  produire  le  luême.dffet  que  740 
parties  de  charbon  de  bois. 

La  tourbe  carbonisée  par  étouffement  est  très-supé- 
rieure à celle  qu’on  obtient  par  la  distillation.  Malheu- 
reusement cette  première  espèce  est  une  sorte  de  py- 
rophore  qui  prend  feu  lorsqu’elle  s’humecte,  ou  même 
quand  l’atmosphère  est  chargée  d’humidité.  Il  y a un 
grand  nombre  d’exemples  d’accidents  causés  par  les 
infiltrations  de  la  pluie  dans  les  lieux  où  l’on  dépose 
cette  tourbe,  et  les  lois  de  quelques  pays  en  prohibent 
l’usage  dans  les,  villes. 

Les  Hollandais,  qui  emploient  ce  dombustible;  non- 
seulement  dans  leurs  maisons,  mais  qu’on  voit  souvent 
aller  à l’église  avec  des  chaufferettes  remplies  de  cette 
substance,  ont  le  soin  de  la  carboniser  chez  eux,  et 
seulement  à mesure  de  leurs  besoins.  On  la  brûle  d’a- 
bord à la  cuisine;  puis,  quand  elle  est  bien  enflammée 
et  rouge  jusqu’au  centre  de  limasse,  on  la  transporte, 
dans  un  vaisseau  de  terre  ou  de  cuivre,  qu’on  bouche 
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iierinéûquemeut  au  moyen  d’un  torchon  humide  de 
laine  ou  de  toile.  L’air  ne  pouvant  plus  pénétrer  dans 
le  vase,  la  tourbe  s’éteint,  se  refroidit;  on  la  retrouve 
couverte  de  cendres  blanches,  et  assez, semblable*  à du 
charbon  de  bois.  C’est  dans  ce  nouyel  état  qu’on  l’em- 
ploie; si  elle  a été  bien  carbonisée,  elle  bride  presque 
sans  fumée,  et  le  .gaz  qui  s’en  échappe  est  infiniment 
moins  délétère  que  celui  qiie  produit  la  combustion  du 
charbon  de  bois.  On  la  préfère  pour  le  chauffage  des 
serres;  les  plantes  qu’on  y entretient  et  les  personnes 
qui  les  soignent  s’en  trouvent  beaucoup  mieux. 

On  brûle  cette  tourbe  ordinairement  dans  des  pots 
de  fer  fondu  qui  ne  sont  ouverts  que  par  le  haut.  Cette 
méthode  perniet  de  suspendre  les  vases  qu’on  veut 
échauffer;  et  comme  il-  n’y  a presque  point  de  déper- 
dition par  les  côtés'du  vase  en  fer,  on  épargne  prè.'i  de 
la  moitié  tfii  combustible  qu’on  emploierait  ^ur  une 
grille  ou  foyer  ouvert. 

Dans  les  environs  tles  grandes  villes,  il  y a une 
quantité  innombrable  de  petits  jardins  qui  ont  presque 
tous  des  secres  chaudes  bâties  en  bois  ; ou  voit  plus  de 
mille  serres  ebaudes  de  ce  genre  auprès  de  Rottei’dam, 
qui  sont  remplies  d’orângers.  Cette  tourb'e .carbonisée, 
ainsi  allumée  dans  les  vases  de  fer  dont  nous  avons 
parlé,  suffit  pour  les  |)réscrver  de  la  gelée,  qui,  dans 
ce  pays,  dure  quelquefois  trois  mois. 

Nous  présenterons,  d’après  Tredgold,  un  tableau 
comparatif  des  difléreutcs  données  que  nous  avons  pu 
acquérir  jusqu'ici  sur  la  puissance  du  combustible. 
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Ti**clioni 
d«  Hvr«  (|ui 
c1e»rranl 
d'un  degré 
de  Febreilbcit 
un  pifd  cube 
AugUit  d'esu. 

Quantité  ' 
de  èombustible 
expriiuée  rn 
livres  anglaise*, 
'>qui  )M>urront 
roiiverlir  en  va* 
■ j>cnr  un  pied 
cube  ançlaia 
d'eiru  prise  & 
la  irinprraiMre 
inoyenite. 

flouille  de  Nrwi'astle)  dite  houille 
lianle  ( câking-coal  ) 

0.0075. 

• 

• 

8.40 

Houille  dure  (s[)lint-coAl^ . 

0.0075 

8.40 

llôuille  de  Strafford , houille  douce 

( cherry -côal  ) 

0.0100 

11.20  • 

Pin  SCC a . 

0.0J72 

19.25 

, 0.0242 

27.  ■ 

Ch<%e  SCC 

0.0265 

30. 

Tourbe  ( bonne  qualité  ) . . 

0.04  7.» 

53.60 

Charbon  de  bois. , 

0.00‘J^  . 

10.60 

Houille  cArbomsée  fcoke) 

0.006» 

7.70 

Tourbe  carbonisée 

0.0205 

23.  . 

On  a , comme  on  le  voit,  réuni  dans  cette  table  le 
résultat  des  expériences  précédentes,  afin  d’ofïrir  le 
moyen  le  plus  prompt  de  les  consulter  dans  la  pratique, 
et  de  les  comparer  lorsqu’il  s’agira  de  s’assurer  de  la 
dépense  relative  de  différentes  sortes  de  combustibles. 
Mais  il  faut  ajouter  que  le  plus  grand  elTet  qu’on  puisse 
espérer,  en  employant  un  combustible,  sera  toujours 
beaucoup  moindre  que  celui  qu’on  pourrait  déduire  de 
ces  expériences,  pour  lesquelles  on  a pris  toutes  les 
précautions  que  la  science  exige;  ce.  qiil  est  imprati- 
cable en  grand , et  toul-à-fait  incompatible  avec  les 
appareils  simples  (|n’xm  emploie  et  le  peu  d’attention 
qu’on  est  dans  le  caij  de  donner  à cet  objet.  Il  n’est 
pouitrarc  <;ependaiit  de  trouver  des  personnes  qui  an- 


l6  • MÉLANGES 

noncent  des  effets  quatre,  six,  et  même  dix  fois  plus 
considérables. 

MÉLANGÉS  trALOntFIQUES. 

Il  est  surprenant  qu’il  n’ait  pas  été  fait  plus  d'essais 
pour  améliorer  le  chauffage  des  appartements,  tant 
sous  le  rapport  de  l’élégance  que  sous  celui  de  l’éco- 
jiomie.  J^e  comte  de  Rumford  avait  coutume  de  dire 
(^u’il  n’avait  rien  vu  d’aussi  dégoûtant  qu’un  foyer  or- 
dinaire pour  brûler  la  bouille,  tels  que  ceux  qu’on  voit 
dans  presque  toutes  les  maisons  en  Angleterre. 

Des  balles  à feu  ou  briquettes,  chacune  de  la  gros- 
seur d’un  œuf,  formées  de  houille  et  de  charbon  de 
bois  pulvérisés,  et  mêlées  ensuite  à uue  certaine  quan- 
tité de  terre  glaise  humide,  puis  bien  séchées,  seraient 
un  combustible  plus  propre  et  plus  agréable  que  la 
houille  non  pré|xuée.  Il  est  mêmê  probable  que  la 
dépense  de  ce  combustible  ne  surpasserait  point  celle 
du  dernier.  On  suit  cette  méthode  en  Flandre  et  darrs 
quelques  parties  de  l’Allemagne,  particulièrement  dans 
les  duchés  de  Juliers  et  de  Berg,  où  l’on  emploie  la 
houille.  Ou  la  pile  pour  l’ordinaire,  et  on  y ajoute  un 
poids  égal  de  terre  glaise  et  une  quantité  d’eau  suffi- 
sante pour  en  faire  une  espèce  de  pâte,  qu’on  forme 
ensuite  en  gâteaux  qui,  lorsqu’ils  sont  bien  séchés, 
sont  préservés  avec  soin  de  toute  humidité. 

On  a remarqué  que  la  dépense  qu’entraîne  celle 
préparation  est  largement  compensée  par  l’cconomie 
qu’elle  procure  dans  le  combustible;  car,  aiqsi  pré- 
paré, le  charbon,  uni  à la  glaise,  brûle  non-seulement 
plus  long-temps,  mais  développe  plus  de  chaleur  que 
dans  son  état  naturel.  Sans  doute  il  pourra  paraître 
extraordinaire  que  la  quantité  de  chaleur  .résultant  de 
la  combustion  d’une  certaine  quantité  de  charbon  soit 
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inigiTiéntée  par  l’addition  de  la  terre  glaise,  qui  est  un 
corps  incoinbustihle.  Qu’on  expliqué  ce  fait,  s’il  est 
possible  : il  n’en  est  pas  moins  certain. 

De  la  paille  hachée  très-lîn  , ou  même  de  la  sciure 
de  bois,  entreraient  sans  doute  avec  avantage  dans  la 
composition  de  (;es  briquettes.  C’est  à ceux  qui  en  ont 
le  loisir  à tourner  leurs  idées  vers  cet  objet,  qui  pro- 
met et  réclame  de  grandes  améliorations. 

On  pourrait  encore  employer,  pour  allumer  le  feu, 
des  balles  flambantes  {kindling  bâtis'),  formées  de 
parties  égales  de  houille,  de  charbon  de  bois  et  de 
glaise.  On  réduirait  les  deux  premiers  ingrédiens  en 
poudre  très-fine,  qu’on  mélangerait  bien  ensuite  avec 
de  la  terre  glaise  humide.  On  formerait  avec  ce  mé- 
lange des  balles  de  la  grosseur  d’un  œuf,  qui,  une  fois" 
bien  sèches,  remplaceraient  avec  avantage  le  bois  dont 
on  se  sert  pour  allumer  la  houille.  Il  serait  même  fa- 
cile de  les  rendre  assez  inflammables  pour  qu]une  seule 
étincelle  en  déterminât  la  combustion  totale;  il  suffi- 
rait  de  les  bien  tremper  dans  une  solution  de  nitre 
(nitrate  de  potasse)  et  de  les  laisser  sécher.  Elles  con- 
serveraient très-long-teinps  leur  propriété  de  s’enflam- 
mer immédiatement,  et  coûteraient  fort  peu  de  plus. 

^ , Peut-être  que  du  charbon  de  bois  pilé,  mis  en  balles 
trempées,  comme  les  dernières,  dans  une  solution  de 
nitrate  de  potasse,  serait  encore  plus  facilement  en- 
flammé. 

Les  briquettes,  dites  économiques,  que  l’on  fabrique 
à Paris,  ne  contiennent  point  ordinairement  de  charbon 
de  bois.  Le  procédé  qu’on  suit  .consiste  à délayer  dans 
l’eau  de  la  terre  glaise  ( argile  alumineuse)  en  quan- 
tité suffisante  pour  former  une  bouillie  claire;  On  verse 
cette  bouillie  terreuse  au  milieu  d’un  tas  de  houille  en 
poudre  et  en  menus  morceaux  ; puis  l’on  mêle  bien  à 
I. 
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(a  pelle  ces  deux  matières,  et  de  manière  que  le  me* 
lange  soit  très-épais.  Dans  cet  état , on  en  fait  des  bou- 
lettes avec  les  mains,  ou  au  moyen  d’un  moule.  Il  entre 
environ  parties  égales  de  charbon  et  de  glaise,  comme 
dans  les  briquettes  d’Allemagne. 


DES  FOURNEAUX. 

Dk  tous  les  appareils  employés  dans  les  opérations 
chimiques,  les  fourneaux  sont  peut-être  ce  qu’il  y a dé 
plus  important;  on  ne  saurait  donc  mettre  trop  de  soin 
à les  construire.  Une  mauvaise  construction,  outre 
qu’elle  empêche  le  plus  souvent  l’opérateur  d’arriver  à 
son  but,  augmente  de  beaucoup  la ‘dépense  du  com-< 
bustible,  entraîne  des  réparations  coûteuses  et  longues, 
et  rend  bientôt  l’appareil  inutile. 

C’est  toujours  à des  hommes  habiles  et  soigneux,  et 
qui  ont  la  pratique  de  ce  genre  de  construction,  qu’il 
faut  avoir  recours;  encore  même  devra-t-on  les  sur- 
veiller pendant  leur  travail,  et  voir  d’abord  s’ils  ne  s’é- 
loignent point  du  plan  qu’on  leur  aura  tracé,  et  ensuite 
s’ils  ne  mettent  point  de  négligence  dans  les  détails. 
Si,  par  exemple,  toutes  les  parties  du  fourneau  qui 
doivent  être  exposées  à une  forte  chaleur,  au  lieu  d’être’' 
extrêmement  dures  et  compactes,  ne  sont  qu’un  assem-» 
blage  imparfait  de  briques  et  de  mortier,  comme  les 
maisons  ordinaires  en  Angleterre,  le  mprtler  ne  tardera 
point  à se  calciner,  à prendre  du  retrait,  et  bientôt 
les  vides  et  les  crevasses  exigeront  des  réparations  qui 
feront  perdre  beaucoup  de  temps,  et  qui  ne  seront 
point  toujours  possibles. 

Les  matériaux  méritent  d’être  l’objet  d’une  atten- 
tion particulière;  ils  doivent  être  bien  choisis,  et  tou- 
joui-s  de  la  meilleure  qualité.  Des  briques  ordinaires 


I 


Digitizec 


I 

Gooÿl^ 


PYROTKCHMQtrES.  10) 

«*t  thi  mortier  de  chaux  et  de  cendres  hièn  hnitues  et 
mêlées,  serviront  pour  les  parties  du  foinneau  qui  ne 
sont  point  exposées  à nne  chaleur  rouge.  Pour  celles 
qui  auront  à résister  à ce  degré  de  chaleur  ou  à un 
degré  supérieur,  on  emploiera  de  la  terre  grasse  de 
Windsor  ou  de  l’argile  de  Stourhridge  (i). 

Si  le  feu  devait  être  extrêmement  violent,  on  em- 
ploierait la  composition  dite  lut  à feu,  lut  infusible 
(lire  lute),  dont  nous  parlerons  plus  loin;  et,  comme 
les  briques  dites  de  Windsor  le  permettent,  elles  de- 
vront être  frottées  et  usées,  de  manière  à fonner  un 
corps  presque  compacte  et  pour  ainsi  dire  sans  inter- 
stices. 

Il  faut  encore  prendre  le  plus  grand  soin  pou^  faire 
sécher  le  fourneau.  D’excellentes  constructions  de  ce 
genre  ont  été  toUt-à-fait  gâtées  par  un  mauvais  mode 
de  séchage.  On  se  presse  trop,  en  général,  d’en  faire 
usage.  Je  conseillerais  de  laisser  toujours  sécher  l’inté- 
rieur du  fourneau  pendant  quelques  jours  avant  de 
terminer  sa  partie  supérieure;  puis,  lorsque  cette  partie 
enfin  aura  acquis  quelque  consistance,  on  échauffera 
le  tout,  d’abord  au  moyen  d’un  petit  feu  de  cbarbon 
de  bois  placé,  soit  dans  le  corps  du  fourneau,  soit  à sa 
partie  inférieure  dans  le  cendrier.  Après  avoir  continué 


(i)  La  terre  grasse  de  Windsor  ( Windsor  loain  ) est  nu  mé- 
lange naturel  d’argile  et  de  sable  qu’on  trouve  à Hampstead,  en 
Angleterre,  et  dans  quelques  autres  lieux.  Ce  mélange  est  un 
excellent  lut;  mais  il  ne  rçsiste  point  au  môme  degré  de  chaleur 
que  l’argile  de  Stourhridge.  On  peut  la  remplacer  par  des  mor- 
ceaux cassés  de  briques  et  de  tuiles  réfractaires  bien  cuites;  celles 
dites  de  Bourgogne  sont  très-bonnes  pour  cet  usage,  ainsi  que 
les  tessons  des  vases  en  grès  cassés.  On  fait  encore  un  excellent 
ciment  avec  les  débris  des  gazettes  à porcelaine.  (Vov<7.  d’ailleurs 
luts  et  eimr.nts,  ) 
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cette  opération  pendant  tpielque  temps,  et  dès  <jue  le 
mortier  aura  durci  à l’intérieur,  on  remplacera  alors  le 
cliarbon  de  bois  par  de  la  bouille  ou  du  bois  seul , et 
l’on  augmentera  la  force  du  feu  selon  tjue  la  fumée  du 
fourneau  l’indiquera.  Mais,  en  principe  général,  on  rie 
saurait  procéder  avec  trop  de  lenteur  à ces  opérations. 

Malgré  l’importance  des  fourneaux  dans  la  pratique 
de  la  cbimie,  leur  construction  est  en  général  singu- 
lièrement mauvaise. 

Nous  signalerons  ici  quelques  erreurs  principales  et 
les  moyens  généraux  d’y  remédier,  renvoyant,  pour  les 
détails,  à chaque  article  particulier. 

La  faute  la  plus  grave  et  la  plus  évidente  à la  fois, 
est  de  placer  le  foyer  sur  le  devant  du  fourneau,  au 
lieu  de  le  placer  au-desscais  du  centre  de  l’objet  qu’on 
veut  échauffer.  11  en  résulte  que  la  plus  grande  action 
du  feu  s’exerce  sur  la  construction  en  brifjues  qui  le 
recouvre,  qu’il  la  calcine  et  la  détruit,  sans  produire 
un  grand  effet  sur  la  surface  à échauffer.  On  peut 
quelquefois  rectifier  cette  mauvaise  disposition  du 
foyer,  quand  on  n’a  pas,  comme  on  le  voit  trop  sou- 
vent, fait  construire  un  conduit  en  spirale,  et  que 
d’autres  arrangemeirts  ne  s’y  opposent  point.  Comme 
les  inconvéniens  qui  résultent  de  ce  mauvais  arrange- 
ment s’étendent  à tous  les  genres  d’appareils,  aux 
chaudières  ainsi  qu’aux  autres  fourneaux  j comme  ils 
entraînent  une  consommation  exorbitante  de  combus- 
tible et  qu’ils  ruinent  bientôt  le  fourneau,  on  devra 
faire  tous  ses  efforts  pour  y remédier,  surtout  si  cette 
amélioration  peut  avoir  lieu  sans  grande  incommodité. 
Nous  devons  cependant  excepter  le  cas  où  l’on  est 
obligé  d’employer  d’immenses  chaudières;  car,  pour 
celles-ci,  il  est  toujours  indispensable  qu’elles  soient 
soutenues  par  un  travail  en  briqiies. 
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Une  antre  grande  erreur  dans  la  oonslnietiou  des 
fourneaux,  particulièrement  de  ceux  rpii  contiennent 
des  chaudières,  c’est  de  faire  tourner  le  feu' autour  du 
vase  au  moyen  de  ce  conduit  en  spirale  dont  nous  ve-» 
lions  de  parler , et  qui  est  connu  sous  le  nom  de  ser- 
pentin (worm  fine);  car  la  principale  action  du  feu 
s’exerce  sur  la  grande  masse  de  briques  dont  il  est 
construit;  de  plus,  il  présente  au  feu  hieti  plus  de 
surface  que  le  vase  ou  la  chaudière,  dont  il  tend  en- 
core, par  son  contact  avec  elle,  à diminuer  la  surface. 
Il  nécessite  donc  une  bien  plus  grande  consomma- 
tion de  comhurlihle  pour  maintenir  l’ensemble  à une 
température  donnée,  et  le  vase  acquku't  lui-méme  cette 
température  beaucoup  moins  rapidement. 

On  voit  donc  que,  outre  le  temps  qu’on  perd  dans 
l’opération , qui  ne  peut  commencer  que  lorsque  la 
masse  entière  .du  serpentin  a acquis  un  certain  degré 
de  chaleur,  l’effet  qu’on  désire  ne  s’obtient  qu’avec  une 
quantité  de  combustible  beaucoup  plus  considérableque 
celle  qu’exigerait  une  chaudière  suspendue  au-dessus 
d’un  feu  libre. 

Mais  il  y a encore  up  autre  inconvénient  attaché  à 
ce  genre  de  construction  c’est  que,  lorsqu’on  a besoin 
d’une  grande  chaleur,  le  travail  en  briques  de  ces  serpen- 
tins se  dégrade  presque  toujours,  tombe  par  morceaux, 
bouche  le  conduit,  empêche  le  tirage;  et  il  devient 
quelquefois  nécessaire  de  démolir  cette  partie  du  four- 
neau, heureux  quand  on  n’a  point  à le  défaire  fout 
entier. 

Un  espace  ouvert  tout  à l’entour  de  la  chaudière  est 
de  beaucoup  préférable  : on  l’obti’ent  facilement  en 
élevant  suffisamment  le  travail  en  briques  destiné  à In 
soutenir,  en  ayant  soin  toutefois  de  ne  plus  laisser  de 
vide  là  où  il  n’est  plus  nécessaire  de  la  soumettre  à 
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l’action  du  feu.’  A l’avantage  d’appliquer  immédiate- 
ment le  feu  à la  surface  qu’on  veut  échauffer,  cette 
méthode  offre  encore  celui  de  placer  la  chaudière  hors 
de  contact  avec  les  corps  environnants , et  de  rendre 
les  réparations  à la  fois  faciles  et  peu  coûteuses. 


PRINCIPES  GÉNÉRAUX  DE  CONSTRUCTION 
DES  FOURNEAUX. 

L’import.vnCk  des  foiuTieaux  est  telle,  dans  les  ap- 
plications deia  chimie,  qu’on  ne  saurait  étudier  avec 
trop  de  soin  les  principes  de  leur  construction;  et  c’est 
souvent  faute  de  connaissances  sur  ce  point  qu’on 
manque  le  but  pour  lequel  on  a sacrifié  son  temps 
et  ses  recherches. 

Les  fourneaux  se  composent  de  différentes  parties, 
que  nous  allons  examiner  successivement  une  porte 
ou  entrée,  pour  laisser  passer  l’air;  a”  une  chambre, 
pour  recevoir  les  cendres  du  combustible  : c’èst  le 
cendrier;  3°  une  porte  à ce  cendrier,  pour  en  extraire 
la  cendre;  4°  une  grille,,  pour  y placer  le  combustible; 
5“  une  chambre  à feu  ou  foyei;,  pour  y brûler  le  com- 
bustible; G“  un  gueulard  y ou  trou  par  lequel  on  re- 
nouvelle le  combustible;  'f  un  regard,  ou  ouverture 
à travers  laquelle  on  remue  le  feu;  8“  la  gorge,  à 
travers  laquelle  la  flamme  et  l’air  échauffé  parviennent 
dans  le  laboratoire  du  fourneau  ; 9“  le  laboratoire'; 
qui  contient  les  vases  ou  les  matières  soumises  à l’ac- 
tion du  feu;  iô“  la  porte  du  laboratoire;  11“  le, pas- 
sage liai-  lequel  là  flamme  et  l’air  échauffé  montent  dans 
le  conduit  de  la  cheminée;  12”  enfin  la  cheminée,  qui 
porte  âu  dehors  la  fumée  et  l’air  échauffé. 

Ces  douze  parties  ne  se  trouvent  point  dans  tous  les 
fourneaux;  trois  seulement  peuvent  être  regardées 
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comme  indispensables  : c’est  l’entrée  pour  l’air,  la 
chambre  à feu,  et  le  passage  pour  la  flamme  et  l’air 
échauffé. 

l’entrée  PODR  l’air  f THE  TWFRE  ). 

11  arrive  le  plus  souvent  qu’on  pratique  une  entrée 
pour  l’air  dans  la  paroi  du  cendrier  ; mais  quelquefois 
aussi  on  la  fait  ouvrir  dans  la  chambre  à feu.  Quand 
on  se  propose  simplement,  comme  dans  les  fourneaux 
dits  à vent,  de  laisser  entrer  l’air  atmosphérique  par 
sa  seule  action,  cette  entrée  devra  être  placée  le  plus 
qu’il  sera  possible  au-dessouS  du  niveau  de  la  grille. 
Dans  certains  cas,  on  fait  communiquer  cette  ouver- 
ture avec  une  cavp  profonde  ou  un  passage  souterrain, 
qui  fournissent  alors  un  courant  continuel  d’air  frais. 
D’autres  fois,  on  traverse  le  mur  du  laboratoire  par 
un  tuyau  de  fer  dont  la  partie  située  à l’extérieur  pré- 
sente la  forme  d’un  cône  renversé. 

\S  entrée  pour  l'air,  dans  les  fourneaux  à vent,  doit 
toujours  être  réglée.  Il  faut  qu’on  puisse,  selon  le  be- 
soin, ou  l’augmenter,  ou  la  diminuer,  ou  même  la 
boucher  complètement.  Divers  moyens  ont  été  ima- 
ginés; et  le  plus  ancien  est  sans  contredit  le  plus  com- 
' mode,  quand  l’ouverture  n’est  point  trop  large.  Il  con- 
siste tout  simplement  à entasser  des  cendres  contre 
cette  ouverture,  qu’on  augmente  ou  diminue  à volonté 
avec  une  spatule.  Aujourd’hui  l’on  se  sert  d’une  porte 
de  fer  , qu’on  ouvre  plus  ou  moins  selon  le  besoin. 
Quelques  chimistes,  parmi  lesquels  nous  pouvons  çiter 
le  D''  Black-,  ont  adapté  à leurs  fourneaux  des  ouver- 
tures circulaires  ayant  leurs  diamètres  eu  progression 
double,  I,  2,  4»  8,  i6,  qa’ils  ouvrent  et  ferment  à 
volonté;  d’autres  emploient  une  ou  deux  pièces  (pii  se 
meuvent  verticalement  ou  horizontalement  dans  une 
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rainure;  d’aulres,  enfin,  préfèrent  le  registre  circulaire 
attribué  à Rumford. 

En  général,  cette  entrée  est  beaucoup  trop  grande 
dans  les  fourneaux  à vent.  11  en  résulte  que  l’air,  per- 
dant ale  sa  vitesse,  s’échauffe  considérablement  pen- 
dant son  passage,  qu’il  se  dilate,  et  qu’un  poids  moindre 
en  est  consommé.  La  pratique  a fait  reconnaître  que 
cette  ouverture  ne  .devait  point  excéder  les  deux  tiers 
de  la  somme  des  espaces  compris  entre  les  barres  de 
la  grille,  que  l’air  vient  alors  frapper  avec  quelque 
force. 

Les  fourneaux  à courant  d’air  forcé  (blast  furnaces) 
sont  ceux  pour  lesquels  ^on  a recours  à des  moyens 
mécaniques  pour  augmenter  la  force  du  courant.  Ou 
emploie  le  plus  souvent  une  ou  plusieurs  tuyères,  eu 
communication  avec  une  machine  soufflante,  ou  un 
soufflet  de  forge  ordinaire.  Dans  les  petits  fourneaux 
de  ce  geqre  employés  par  les  essayeurs  et  les,  métal- 
lurgistes, l’entrée  n’a  que  la  largeur  suffisante  pour 
admettre  le  bout  de  la  tuyère , et  l’on  bouche  toutes 
les  autres  ouvertures  avec  de  la  glaise;  mais,  dans  les 
> grands  fourneaux,  qui  servent  au  travail  du  fer,  on  a 
reconnu  quelque  avantage  à ne  point  fermer  l’espace 
qoinpris  entre  la  tuyère  du  soufflet  et  les  côtés  de  l’ou-‘ 
verture  par  laquelle  elle  passe._ll  est  quelques  personnes 
qui  préfèrent  celte  méthode,  même  pour  les  petits 
fourneaux. 

DU  CENDRIER. 

Nous  ne  dirons  que  peu  de  chose  du  cendrier;  nous 
nous  bornerons  à faire  remarquer  que,  dans  les  petits 
fourneaux  de  forge  construits  en  France,  dn  l’a  divisé 
horizontalement  en  deux  parties,  au  moyen  d’un,  pla- 
teau de  terre  percé  de  trous  circulaires , et  qui  sert  à 
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distribuer  plus  également  le  vent  du  soufflet  dans  l’in- 
térieur du  fourneau. 

Le  cendrier  est  souvent  placé  au-dessous  du  niveau  y 
afin  que  les  autres  parties  du  fourneau  ne  soient  point 
trop  élevées;  on  le  nomme  alors  tron  à cendres  (ash- 
pit).  Il  est  commode  do  lui  donner  une  certaine  pente 
à la  partie  inférieure,  afin  de  pouvoir  en  retirer  les 
cendres  plus  commodément.  Si  le  fourneau  est  de  grande 
dimension,  on  construit  quelques  marches  qui  per- 
mettent à l’opérateur  d’arriver  jusqu’à  la  porte  du  cen- 
drier. La  cavité  dans  laquelle  on  pratique  ces  marches 
est  quelquefois  recouverte  par  une  grille,  ou  par  une 
trappe  percée  de  trous  pour  laisser  pas.ser  l’air;  et 
comme,  dans  ce  dernier  cas,  on  n’arriverait  que  diffi- 
cilement à la  porte  du  cendriei',  c’est  cette  trappe  qui 
sert  de  registre,  et  dont,  au  mojen  d’une  plaque  de 
fer  qui  glisse  sur  elle,  on  bouche  plus  oi^,  moins  de 
trous:  ce  qui  règle  le  tirage,  ou  l’arrête  entièrement. 

PORTE  DU  CENDRIER. 

Dans  les  fourneaux  à Vent,  la  porte  du  cendrier  est 
généralement  aussi  l’entrée  pour  l’air;  mais  on  devra 
toujours  préférer  des  ouvertuies  séparées  pour  ces  deux 
objets,  devrait-on  même  tenir  l’une  d’elles  constamment 
fermée.  Le  motif  de  cet  arrangement  est  que  la  posi- 
tion de  la  première  ne  convient  nullement  à la  position 
de  la  seconde.  On  adapte  avec  avantage  à la  porte  du 
cendrier  le  registre  circulaire  de  Ilurnford. 

LA  GRILLE. 

IjU  grille" est  une  des  parties  les  plus  importantes 
d’un  fourneau.  Dans  les  petits  fourneaux  elle  est  en 
fonte  (pig  iron),  et  fondue  d’une  seule  pièce;  mais, 
' lorsque  ces  gi  illes  sont  de  grande  dimension  , cha(|ue 
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barre  est  fondue  séparément,  afin  de  pouvoir  être  pla- 
cée à la  distance  qui  convient  à l’opération  qu’on  se 
propose  de  faire.  Ces  barres  ont  d’un  pouce  et  demi  à 
trois  pouces  de  profondeur,  selon  Ja  longueur  qu’on 
leur  donne;  leur  épaisseur  est  d’un  pouce  environ.  On 
les  place  sur  des  supports  situés  au-dessus  du  cendrier; 
et,  comme  elles  n’y  sont  point  fixées,  on  les  ôte  ou  on 
les  change  très-facilement.  Dans  les  fourneaux  où  l’on 
n«  veut  produire  que  la  chaleur  de  l’eau  bouillante, 
on  place  ces  barres  à un  demi-pouce  de  distance  ; 
pour  des  températures  plus  élevées  : pour  distiller,  par 
exemple,  au  moyen  de  retortes  en  terre,  ou  de  cy- 
lindres en  fer,  il  faut  environ  trois  quarts  de  pouce  de 
distance  entre  les  barres,  et  un  pouce,  au  moins,  dans 
les  fourneaux  de  fusion. 

Lorsque  les  fourneaux  sont  destinés  à échauffer  des 
chaudière^à  vapeur,  des  chaudières  de  brasseur,  des 
appareils  distillatoires  pour  la  fabrication  des  esprits, 
les  vases  évaporatoircs  des  fabriques  de  sel,  d’alun,  etc., 
on  emploie  alors  des  grilles  d’une  très-grande  dimen- 
sion, afin  d’exposer  une  grande  surface  à l’actiou  du 
combustible.  Cette  surface  est,  dans  quelques  fabrica- 
tions, de  quatre  et  même  de  six  pieds  en  carré;  on  a 
trouvé  qu’alors,  en  éloignant  les  barres  d’un  demi- 
pouce,  chaque  pied  carré  de  la  grille  exigeait  environ 
onze  livres  de  houille  par  heure.  Quoique  ces  grilles 
fassent , avec  la  partie  postérieure  du  fourneau , un 
angle  de  vingt  ou  même  de  trente  degrés , ce  qui  leur 
donne  de  cinq  à sept  pouces  un  quart  de  pente  par 
pied , on  a beaucoup  de  difficulté  à répartir  également 
la  houille  à leur  surface,  et  il  se  forme  une  masse 
considérable  de  cendres  dont  on  ne  se  débarrasse 
«pi’avec  peine. 

Lorscjue  l’objet  pour  lequel  on  a construit  un  four- 
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neau  exige,  tantôt  une  grande  chaleur,  et  tantôt  une 
clialeur  modérée,  il  faut  toujours  employer  des  barres 
mobiles  pour  former  la  grille.  Le  firyan  Higgins 
leur  donnait  un  pouce  d’écarissage.  Pour  un  feu  mo- 
déré, il  les  éloignait  d’environ  un  demi -pouce  entre 
elles , en  plaçant  leurs  extrémités  sur  les  supports 
fixés  à l’intérieur  du  fourneau.  Voulait-il  augmenter 
le  feu,  il  enlevait  une  ou  deux  de  ces  barres,  et  re- 
plaçait les  antres  à égales  distances  au  moyen  d’une 
tige  en  fer.  Si  quelque  accident  obligeait  à éteindre  le 
feu,  il  enlevait  successivement  toutes  les  barres,  et  le 
combustible  tombait  tout  entier  dans  le  cendrier  de 
la  chambre  à feu  (fire  rqom  ),  chauffe  ou  foyer. 

En  principe  général,  il  feut  toujours  que  la  chauffe, 
d’un  fourneau  soit  formée  de  corps  que  la  chaleur  ne 
pénètre  que  difficilement , ou  de  mauvais  conduc- 
teurs, comme  on  les  appelle,  afin  de  prévenir  une 
consommation  inutile  de  combustibles.  Il  sera  donc 
bon  de  faire  de  doubles  murs  séparés  environ  de  deux 
pouces  et  demi,  et  liés,  dans  quelques  parties,  par 
un  travail  en  briques.  Cet  espace,  ou  restera  vide,  ou' 
mieux  encore  sera  rempli  par  du  fraisil  ou  du  coke. 
On  emploiera,  pour  le  mur  intérieur,  de  bonnes 
briques  qui  puissent  résister  à l’action  du  feu  sans 
se  vitrifier,  qu’on  liera  entre  elles  par  un  ciment 
infusible  (fire  lute),  dont  nous  parlerons  bientôt. 

Les  foyers  des  fourneaux  portatifs  qui , eh  Angle- 
terre, sont  ordinairement  construits  en  fer,  sont,  en 
outre,  doublés  à l’extérieur  par  un  mélange  de  char- 
bon, ou  de  coke  en  poudre  et  de  terre  glaise,  et,  à 
l’intérieur,  par  de  bonnes  briques  ou  par  un  mélange 
semblable  au  premier. 

Afin  d’éviter  lés  inconvénients  des  grilles  d’une 
grande  dimension  , M»  Losh  de  Point-Pleasant , dans 
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le  Norllnimborlaïul,  recommande,  pour  les  fourneaux 
dont  nous  avons  parlé,  l’emploi  de  deux,  trois,  et 
même  six  grilles,  avec  autant  de  foyers.  Une  longue 
expérience  des  grandes  opérations  chimiques,  lui  a 
démontré  que  ce  plan  présentait  de  grands  avantages, 
non-seulement  sous  le  rapport  économi(jue,  mais  aussi 
que  la  génération  de  là  vapeur,  les  distillations,  les 
évaporations,  s’opéraient  d’une  manière  plus  égale, 
que  le  travail  de  l’ouvrier  qui  entretient  le  feu  était 
considérablement  diminué,  et  qu’à  ces  avantages  il 
fallait  encore  ajouter  la  facilité  des  réparations  dans 
les  foyers  qui,  pouvant  être  faites  successivement,  n’in- 
terrompent point  les  opératipns. 

On  a aussi  imaginé  de  faire  construire  deux  grilles 
et  deux  foyers  sous  les  chaudières  de  grande  dimen- 
sion. Mais  ces  fourneaux  exigeant  qu’on  y mette,  d’un 
seul  coup,  une  quantité  considérable  de  charbon,  ils 
donnent  alors  une  fumée  considérable  qui  attire  les 
plaintes  du  voisinage. 

Pour  remédier  à ces  inconvénients,  M.  Watt  ima- 
gina de  placer  entre  le  foyer  principal  et  la  cheminée 
une  seconde  grille  et  un  second  fo3'er  dans  lequel  il 
entretenait  un  feu  vif  de  cendres  et  de  coke  destiné  à 
l)ri'iler  la  fumée  et  les  gaz  qui  le  traversaient.  Mais  ce 
plan  ne  réussit  pas  aussi  complètement  cpi’il  s’y  atten- 
dait, vu  les  diflicultés  qu’il  éprouva  pour  donner  de 
l’air  à cè  petit  foyer,-  sans  nuire  à l’action  du  foyer 
principal. 

Tout  récemment,  enfin,  M.  Newman  a fait  con- 
naître une  construction  à-peu-près  semblable.  Il  a 
placé  l’un  contre  l’autre  deux  foyers  av.ee  leurs  grilles* 
entre  lesquels  il  a établi  une  communication.  Chacun 
de  ces  foyers  ouvre  dans  la  cheminée  par  un  conduit 
séparé  qu’on  ouvre  ou  qu’on  ferme  à volonté,  .Sup- 
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posons,  par  exemple,  (jue  le  feu  soit  allumé  clans  les 
deux  foyers  à la  fois , et  que  l’ouverture  du  foyer  A 
étant  ouverte,  celle  de  B soit  fermée,  la  fumée  pro- 
venant d’une  addition  de  houille  en  B passera  sur  la 
surface  du  foyer  A , et  y sera  eu  grande  partie  consu-, 
mée.  Si,  au  contraire,  c’est  dans  le  foyer  A qu’il  faut 
remettre  du  charbon , on  ouvrira  d’abord  l’ouverture 
du  foyer  B dans  la  cheminée,  et  on  fermera  à son  tour 
celle  de  A,  dont  la  fumée  passera  en  B et  y sera  con- 
sumée. Par  cette  méthode  alternative  on  entretiendra 
facilement  les  deux  feux,  en  évitant  l’inconvénient 
d’iihe  trop  grande  fumée. 

> 

DU  REGARD. 

Il  est  nécessaire  de  pratiquer  dans  les  fourneaux  un 
trou  par  lequel  on  allume  le  feu  (stoking  hole),  et 
on  extrait  les  cendres.  Ce  trou  devra  doifc  être  placé 
à la  hauteur  de  la  grille  ou  environ,  et  si  cette  grille 
est  formée  de  barres  posées  librement , qu’on  ôte  à 
volonté,  selon  le  degré  de  chaleur  qu^on  désire,, il  ést 
bon  qu’elle  soit  placée  un  peu  au-dessous,  pour  rendre 
œtte  manœuvre  plus  facile.  Ce  regard  est  ordinaire- 
ment fermée  par  une  porte  de  fer,  enduite  de  terre 
glaise.  Afin  de  s’assurer  plus  commodément  de  l’état 
du  feu,  on  pratique  quelquefois,  au  inifieu  de  ce  re- 
gard, un  ouvreau,  d’un  pouce  de  diamètre  environ, 
qu’on  ferme  au  moyen  d’une  petite  pièce  de  fer  qui  se 
lève  et  s’abaisse  à volonté. 

DU  GUEULARD  (' F E F.  D f N G - H O L E ). 

Le  gueulard,  à travers  lequel  on  jette  le  combustible 
danë  le  foyer,  est  ordinairement  placé  sur  le  côté  du 
fourneau,  un  peu  au-dessus  de  la  hauteur  à laquelle 
parvient  le  combustible;  mais  quelquefois  aussi  il 
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est  situé  au  sommet  lui -même  du  foyer.  Il  doit  être 
le  plus  large  jwssible;  d’abord  afin  de  pouvoir  y faire 
passer,  en  une  seule  . fois,  tout  le  combustible  dont  ou 
doit  charger  le  fourneau,  et  ensuite  parce  qu’ainsi  on 
fie  dispense  de  1 ouvrir  aussi  fréquemment,  et  que  l’in- 
térieur se  rcfmidit  moins  facilement. 

^ Cette  ouverture  se  ferme,  le  plus  souvent,  au  moyen 
d’une  porte  supportée  par  des  gonds,  ou  gli.ssant  dans 
une  rainure  par  l’effet  d’un  contre-poids.  Ou  se  sert 
aussi,  en  Angleterre,  d’un  appareil  nommé  hopper, 
espèce  d’entonnoir  en  fonte  placé  en  pente  dans  lé 
fourneau;  on  le  remplit  de  charbon,  et  on  en  bouche 
le  côté  extérieur  par  de  petits  morceaux  de  houille 
liante  ( cakiiig-coal  ).  Lorsque  le  combustible  qui  se 
trouve  dans  le  foyer  est  consumé , on  pousse  au-de- 
dans  celui  qui  se  trouve  dans  l’entonnoir,  en  ayant  le 
soin  de  tenir  toujours  la  bouche  extérieure  bien  fer- 
mée, au  moyen  de  petits  morceaux  de  houille  liante. 
Mais  ce  niode  d entretien  du  feu  ne  ferme  point  tout 
accès  à.l  air  extérieur.  On  a perfectionné  ces  appareils 
en  les  fermant  bien  hermétiquement  d’un  côté,  et  en 
leur  donnant  un  fond  mobile  fermé  par  une  plaque  à 
coulisse,  ou  par  une  porte  se  mouvant  sur  des  goiuls, 
retenue  par  uu  contre-poids  toujours  en  équilibre  avec 
le  poids  du  charbon  contenu  dans  l’appareil. 

Cet  entonnoir  fermé  (close  hopper  ),  est  bâti  dans 
le  fourneau  même , précisément  au  - dessus  du  foyer, 
ou  plutôt  il  est  placé  à cette  hauteur  et  sur  le  devant 
dn  fourneau  à l’intérieur,  on  le  remplit  de  charbon, 
et  on  le  ferme  bien  au  moyen  du  couvercle.  Lorsqulil 
devient  necessaire  de  suppléer  au  combustible  con- 
sume, on  ouvre  le  fond,  et  le  charbon  tombe  sur  le 
feu  sans  avoir  permis  à l’air  extérieur  de  refroidir  le 
fourneau. 
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Lorsqu’on  se  servira  de  cet  appareil , on  se  trouvera 
bien , avant  de  jeter  de  nouveau  charbon  sur  le  feu , 
de  repousser,  vers  le  fond  du  foyer,  le  combustible  déjà 
embrasé  qui  s’y  trouve,  au  moyen  d’une  plaque  de  fèr 
de  la  largeur  du  foyer,  ayant  un  manche  de  même 
métal  passant  dans  un  trou  pratiqué  au  bas  du  regard 
que  nous  avons  décrit.  Cette  espèce  de  pelle  reste 
constamment  dans  le  fourneau,  et  on  la  tire  à soi 
contré  la  porte  du  regard  avant  d’ajouter  de  nouveau 
charbon. 

Nos  ancêtres  se  servaient,  pour  leurs  opérations 
chimiques,  d’un  appareil  à-peu-près  semblable.  C’était 
un  cylindre  de  fer,  placé  en  pente,  sur  le  côté  du 
foyer,  et  qu’ils  appelaient  piger  Hetiricus.  Mais  comme 
le  charbon  de  bois  était  leur  principal  combustible, 
ils  étaient  obligés,  pour  en  prévenir  la  combustion, 
de  boucher  la  base  supérieure  du  cylindre  par  une 
tuile.  Ce  piger  Henricus  ne  contint  d’abord  que  ce 
qu’il  fallait  de  combustible  pour  deux  ou  trois  heures; 
mais  les  opérations  qu’ils  dirigeaient  exigeant  une  cha- 
leur continue  pendant  un  temps,  souvent  très-long, 
on  augmenta  son  volume  de  manière  à pouvoir  le 
charger  de  combustible  pour  douze  et  même  vingt- 
quatre  heures;  puis,  au  lieu  de  le  disposer  oblique- 
ment dans  le  foyer,  il  y fut  placé  verticalement,  ce 
qui  lui  fit  donner  le  nom  de  tour  (tower),  et  les 
fourneaux  où  il  était  employé  furent  nommés  four- 
neaux à tour  ( tower  furnaces  ) ; on  les  appelait  aussi 
athanors,  d’un -mot  grec  qui  signifie  qui  ne  meurt 
jamais,  pu  al  tannour,  qui,  en  arabe,  veut  dire  four 
ou  poêle. 

Quelques  chimistes,  comme  Ercker  et  Cramer,  ont 
eu  une  sorte  de  prédilection  pour  ce  genre  de  four- 
neau; etGeilert,  dans  sa  Chimie  métallurgique,  nous 
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a laissé  la  description  d’un  grand  nombre  d’entre  eux. 
Cotnine  on  ne  peut  y employer  la  houille  ordinaire, 
l’usage  de  ces  fourneaux  est  aujourd’hui  complète- 
ment abandonné  en  Angleterre. 

: On  a aussi  confondu,  dans  ce  pays,  le  gueulard 
( feeding  hole),  avec  le  regard  ( stoking  liole),  dont 
nous  avons  parlé , c’cst-à-<lire  cju’une  seule  de  ces  ou- 
vertures a paru  suffisante  pour  l’usage  des  deux.  C’est 
à tort,  si  l’on  eu  croit  Dossic  : car,  comme  il  le  fait 
remarquer,  si  l’on  jette  le  combustible  par  le  regard , 
il  faut,  de  toute  rigueur,  avoir  une  plus  grande  sur- 
face pour  le  foyer,  si  l’on  veut  qu’il  contienne  la  même 
quantité  de  combustible;  en  effet,  que  l’on  conserve 
une  petite  grille,  avec  ce  nouvel  arrangement,  on  est 
obligé  d’entasser  les  charbons  à' une  grande  hauteur, 
et  toutes  les  fois  qu’on  ouvre  cette  porte  ils  tombent 
au  dehors  du  fourneau. 

Quant  à donner  une  plus  grande  surface  au  foyer, 
voici  les  désavantages  qui  en  résultent.  Si  l’espace 
occupé  par  les  barres  est  considérable , et  si  toute  leur 
surface  est  cpuvertc  de  charbon  , la  chaleur  sera  sou- 
vent beaucoup  trop  forte. 

Si  la  surface  de  la  grille  n’est  point  couverte  en 
entier,  il  s’établit  un  fau;t  courant,  à travers  la  partie 
découverte,  qui  affaiblit  beaucoup  le  degré  et  l’effet  du 
feu,  proportionnelleinent  à la  quantité  de  combustible. 
Car  le  courant  d’air,  à travers  la  partie  découverte  qui 
sera  toujours  le  plus  fort,  affaiblit  le  courant  à travers 
la  partie  couverte,  et  refroidit  continuellement  le  foyer 
et  ce  qu’il  contient,  de  manière  que,  non-seulement  il  y 
a perte  de  combustible,  mais  aussi  grande  incomfnodité 
à régler  le  feu.  Le  même  Dossie  fait  encore  remarquer 
qu’on  peut  remédier  à ces  défauts  en  donnant  au 
gueulard  une  légère  inclinaison  vers  le  foyer,  sa  bon- 
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che  étant  placée  quelques  pouces  au-dessus  de  la  sur- 
face la  plus  élevée  du  combustible. 

A travers  ce  trou,  il  est  facile  d’entretenir  le  feu 
au  moyen  d’une  pelle  de  dimension  et  de  figure  con- 
venable, et  on  peut  le  remuer  avec  une  tige  de  fer 
recourbée , sans  ouvrir  la  porte  destinée  à ces  usages 
plus  souvent  qu’il  n’est  nécessaire  pour  allumer  le  feu, 
ou  débarrasser  le  foyer  des  cendres  et  des  scories  qui 
le  bouchent. 

Ceux  qui  ont  adopté  ce  mode  d’entretien  le  trouvent 
parfaitement  commode.  Il  réunit  les  avantages  sui- 
vants : d’augmenter  considérablement  le  tirage,  de 
rendre  facile  l’opération  d’allumer  le  feu,  de  permettre 
à l’opérateur  de  cliarger  le  fourneau  autant  qu’il  lui 
plaît,  de  régler  la  chaleur  avec  certitude  en  toute 
occasion , sans  craindre  de  voir  le  feu  s’éteindre  s’il 
est  trop  bas,  ou  prendre  trop  fort  lorsqu’il  y ajoute  du 
œmbustible.  'i 

Si  l’on  emploie  cette  méthode,  on  peut  sans  crainte 
diminuer  de  moitié  la  surface  ordinaire  des  barres;  il 
en  résultera,  par  les  raisons  que  nous  avons  exposées, 
une  économie  de  plus  de  la  moitié  du  combustible. 
L’opération  pourra  en  outre  se  faire  sans  y donner  beau- 
coup de  soin  ; ce  qui  n’a  point  lieu  pour  les  fourneaux 
ordinaires,  qui  ne  permettent  aucune  négligence. 

DE  LA  GORGE  (xiIE  THROAt). 

Dans  beaucoup  de  fourneaux  il  n’y  a point  de  gorge 
visible  entre  le  foyer  et  le  laboratoire.  Dans  quelques 
autres,  ce  passage  est  apparent.  C’est  iiiiç  simple  ou- 
verture dont  l’extrémité  inférieure , qu’on  appelle  sou- 
vent le  pont  ( the  bridge  ),' est  fermée  par  une  pièce 
percée  de  trous  disposés  en  échiquier,  qui  répartissent 
plus  également  la  chaleur  à l’intérieur  du  laboratoire, 
I.  3 
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qu’une  seule  ouverture  ne  pourrait  le  faire.  La  seule 
attention  à avoir  est  de  faire  en  sorte  que  la  somme  des 
aires  de  ces  trous  ne  surpasse  point  celle  des  aires  com- 
prises entre  les  barres  de  la  grille;  s’il  en  était  autre- 
ment, on  n’obtiendrait  point  cette  égalité  de  tempéra- 
ture qu’on  recherche. 

DD  LABORATOIRE. 

La  situation  du  laboratoire  varie  beaucoup , elle  a 
déterminé  le  nom  de  plusieurs  fourneaux.  Dans  quel- 
ques-uns, le  laboratoire  et  le  foyer  ne  font  qu’un,  et 
même,  dans  ce  cas,  il  y a encore  quelques  variétés.  Cai' 
tantôt  les  substances  sur  lesquelles  il  faut  agir  sont 
mêlées  avéc  le  combustible  par  couches  alternatives  su- 
perposées, comme  dans  les  fours  à chaux  et  à briques, 
ou  bien  on  jette  le  combustible  et  la  matière  alternati- 
vement dans  la  bouche  du  fourneau , comme  , par 
exemple,  dans  le  travail  du  minerai  de  fer.  Dans  d’au- 
tres fourneaux  les  vaisseaux  qui  contiennent  la  matière, 
ou  sont  placés  circulairement  autour  du  feu,  adossés  à 
la-muraille  du  foyer,  comme  dans  les  manufactures  de 
verre,  ou  bieu  le  vaisseau  est  placé  au  centre  du  foyer 
et  entièrement  entouré  de  combustible,  comme  dans 
les  fourneaux  de  fondeurs.  Cette  dernière  disposition 
a reçu,  parmi  les  praticiens  qui  ont  écrit  sur  leur  art^ 
le  nom  de  feu  à roue  (wheel  fire),  ou  ignis  rotæ. 

IjO  laboratoire,  lorsqu’il  est  séparé  du  foyer,  com- 
prend trois  cas  particuliers  : il  est  au-dessus  du  foyer, 
ou  bien  il  est  sur  le  côté  du  foyer,  ou  enfin  il  est 
placé  au  centre,  et  entouré  de  plusieurs  foyers.  Ce 
laboratoire  est  placé  au-dessus  du  foyer  dans  les  four- 
neaux où  l’on  emploie  les  vases  de  |;erre,  de  fer,  les 
appareils  à distiller  ou  les  chaudières  à vapeur.  Ces 
vaisseaux  sont  ordinairement  placés  à la  partie  supé- 
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rieure  du  laboratoire,  directement  au-dessus  du  foyer, 
et  on  laisse  un  espace  suffisant  entre  le  vase  et  les  mims 
du  laboratoire,  qui  sert  de  passage  à l’air  échauffé  qui 
a traversé  le  foyer.  La  section  horizontale  de  ce  pas- 
sage doit  être  égale  à l’espace  libre  laissé  entre  les 
barres  de  la  grille^  espace  qui  sert  de  module  pour 
calculer  toutes  les  parties  du  fourneau.  S’il  s’agissait 
donc  de  calculer  l’espace  à laisser  entre  l’extérieur 
d’une  chaudière,  ou  d’un  appareil  quelconque,  et  les 
murs  du  fourneau,  on  chercherait  d’abord  la  section 
liorizont.ile  du  vase,  mesurée  sur  l’extérieur  du  vase; 
on  ajouterait  à cette  aire  celle  de  l’espace  libre  laissé 
entre  les  barres  de  la  grille  : la  somme  de  ces  deux  aires 
sera  celle  du  cercle  que  devra  former  l’intérieur  du 
fourneau.  On  cherchera  le  diamètre  de  ce  cercle,  et  la 
moitié  de  la  différence  de  ce  diamètre  et  de  celui  du 
vase  sera  la  largeur  de  l’espace  à laisser  entre  ce  vais- 
seau et  lè  mur  du  fourneau  (i). 

Dans  ces  sortes  de  fourneaux,  on  voit  rarement  une 
gorge  entre  le  laboratoire  et  le  foyer.- Curaudau  a pro- 
posé de  jeter  au-dessus  du  foyer  une  arche,  avec  une 
ouverture  circulaire  au  milieu;  il  affirme  qu’en  resser- 
rant ainsi  l’espace  où  s’exerce  la  plus  grande  action  du 
feu,  on  obtient  des  effets  surprenants  : mais  il  nous 
semble  que  cette  méthode  a l’inconvénient  de  détériorer 
très-promptement  la  partie  du  vase  exposée  seule  à 
l’action  totale;  ce  qui  force  à le  renouveler  souvent. 
Lorsque  le  vase  est  très-considérable,  on  est  forcé  de 


(i)  On  pourra  consulter,  pour  les  formules  de  mathématiques, 
le  Manuel  d’applications  mathématiques  publié  par  Roret,  où  le 
traducteur  <le  cot  ouvrage  a cherché  .à  renfermer  toute  la  partie 
iisiiellc  de  la  science  , et  les  formules  dont  on  a le  plus  besoin 
ilans  les  applications  des  mathématiques  aux  arts  et  métiers. 
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le  soutenir  par  des  massifs  en  maçonnerie  tellement  dis- 
posés, que  l’air  échauffé  puisse  facilement  s'échapper. 

Les' fabricants  de  pipes  à fumer,  les  potiers,  se  ser- 
vent aussi  de  fourneaux  dont  les  laboratoires  sont 
placés  au-dessus  du  foyer.-  La  partie  supérieure  de  ces 
foyers  est  percée  de  trous,  afin  de  répartir  également 
la  chaleur  dans  toutes  les  parties. 

Dans  les  fourneaux  de  fusion  et  de  rôtissage,  comme 
dans  ceux  où  l’on  cuit  la  porcelaine,  le  laboratoire  est 
placé  sur  le  côté  du  foyer.  On  établit  une  communi- 
cation entre  ces  deux  parties,  soit  au  moyen  des  trous, 
dont  nous' avons  parlé,  soit  au  moyen  d’une  seule  ou- 
verture. Les  plus  grands  fourneaux  des  potiers  ont  un 
large  laboratoire  central  entouré  de  quatre  ou  six 
foyers  dont  la  communication , avec  lui , est  établie 
par  une  seule  ouverture  pour  chacun  d’eux.  Les  mé- 
tallurgistes emploient  aussi,  quelquefois,  un  seul  la- 
boratoire central  avec  un  foyer  de  chaque  côté. 

On  a tenté  bien  des  moyens  d’introduire  de  l’air 
dans  le  laboratoire  des  fourneaux,  pour  y favoriser  la 
consomption  de  la  fumée  qui  sort,  en  quantité  énorme, 
toutes  les  fois  qu’on  jette  du  charbon  neuf  sur  le  feu. 
Une  entrée  directe,  dans  le  laboratoire,  a le  désavan- 
tage de  le  refroidir  beaucoup  trop  : je  la  conseillerais 
d’autant  moins  que,  par  cette  méthode,  la  fumée  n’est 
jamais  tout-îi-fait  consumée. 

On  a encore  essayé  d’établir  des  conduits  dans  la 
maçonnerie,  entre  la  partie  supérieure  du  cendrier  et 
le  laboratoire,  afin  que  l’air  échauffé,  qui  s’élèverait 
parce  conduit,  favorisât  davantage  la  combustion  de 
la  fumée;  mais  comme  la  chauffe  est  toujours  consi- 
dérablement refroidie  lorsqu’on  en  ouvre  la  porte 
pour  y remettre  du  charbon , il  se  passe  quelque 


temps  avant  que  la  fumée  s’allume. 

■ 
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M.  Chapman  de  Wliitby  a récemment  proposé  une 
méthode  que  nous  allons  faire  connaître.  Les  barres 
de  sa  grille  qui , comme  les  autres , sont  en  fer  fondu , 
sont  de  plus  creuses  à l’intérieur,  et  établissent  une 
communication  entre  deux  boîtes  placées,  l’une  sur 
le  devant , l’autre  sur  le  derrière  du  fourneau. 

A la  boîte  de  devant,  qui  se  trouve  située  au-dessus 
du  regard  ( stoking  door),  il  a adapté  un  registre  qui 
lui  permet  de  régler  l’entrée  de  l’air.  I^a  boîte  placée 
sur  le  derrière  dés  fourneaux,  ouvre  dans  un  espace 
vide  formée  par  un  double  pont.  On  voit,  dès-lors, 
<|ue  le  registre  de  la  boîte  de  devant  étant  ouvert,  il 
s’établit  un  grand  courant  dans  les  barres  de  la  grille, 
qui,  passant  ensuite  par  l’espace  laissé  efitre  les  deux 
ponts , s’échappe  enfin  par  l’ouverture  du  pont  supé- 
rieur, où.  il  est  en  contact  avec  la  fumée  dont  il  ne 
tarde  pas  à favoriser  la  combustion.  Cela  arrive  aussi- 
tôt que  son  action  a pu  contrebalancer  celle  de  l’air 
froid  qui  s’est  introduit  en  ouvrant  la  porte;  et  lors- 
qu’on emploie,  outre  cela,  un  entonnoir  fermé  (close 
hopper  ),  semblable  à celui  que  nous  avons  décrit,  la 
fumée  est  instantanément  et  complètement  consumée. 

OUVERTURE  DU-  LABOR  ATOIRE. 


Il  feut  une  ouverture  au  laboratoire  dans  presque 
tous  les  fourne.aux.  Quelquefois  elle  se  trouve  placée 
sür  le  côté,  comme  dans  les  fourneaux  de  rôtissage,  et 
dans  ceux  de  fusion;  mais,  le  plus  généralement,  ce. 
n’est  autre  chose  que  le  trou  circulaire  pratiqué  dans 
la  partie  supérieure,  et  qui  .sert,  en  même  temps, -à 
placer  le  vaisseau  qu’on  soumet  à l’action  du  feu. 

Il  est  rare  que  çes  ouvertures  aient  des  portes.  Dans 
le  dernier  cas,  ces- portes  seraient  inutiles,  puisque  le 
vase,  par  sa  position,  peut , en  quelque-sorte,  les  rera- 
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placer;  on  préfère,  dans  le  premier  cas,  boucher  éetu* 
ouverture  par  un  léger  travail  en  briques  au  commen- 
cement de  l’opération.  On  l’enlève  aussitôt  qu’elle  est 
terminée. 

Quelquefois,  enfin,  on  se  dispense  de  fermer  cette 
ouverture,  qui  dès-lors  sert  de  passage  à la  fumée,  lé 
passage  ordinaire  étant  fermé. 

l’.lSSAGF.  POUR  LA  FII.MF.E  ET  1,’aiH  ÉCHAUFFÉ. 

( TUE  VENT  ). 

Ce  passage  a été  l’objet  de  grandes  discussions  quant 
aux  dimensions  relatives  qu’il  est  nécessaire  de  lui 
donner.  Les  uns  le  veulent  très-grand,  afin,  disent-ils, 
de  permettre  è l’air  brûlé  et  à la  fumée  de  s’élever 
plus  facilement;  d’autres,  au  contraire,  prétendent 
qu’il  doit  être  étroit,  afin  de  ne  pas  dissiper  Ja  cbaleur 
et  la  porter  en  pure  perte  dans  la  cheminée. 

' En  général  il  n’est  composé  que  d’une  seule  ouver- 
ture ; mais,  dans  les  fours  à porcelaine,  on  a remplacé 
cette  ouverture  par  un  grand  nombre  de  trous  ; c’est, 
comme  on  a pu  lé  remarquer,  le  moyen  le  plus  em- 
ployé pour  répartir  également  la"  clxaleur.  Les  porce- 
lainiers font  en  sorte  que  la  somme  des  aires  de  ces 
trous  soit  exactement  la  même  que  celle  des  ouvertures 
par  lesquelles  la  flamme  et  l’air  échauffé  passent  dans 
le  laboratoire. 

^ Il  semble  donc  convenable,  dans  tous  les  cas,  de 
donner  à ce  passage  ou  à ces  passages  une  surface  égale 
à celle  des  espaces'  vides  laissés  entre  les  barres  d^e  la 
grille.  . r- 

I.a  Situation  de  ce  passage  est  ordinairement  au 
sommet  ou  sur  le  derrière  du  fourneau.  11  y a de 
grands  inconvénients , selon  nous , à le  placer  derrière  ; 
car,  pour  peu  qu’on  ouvre  le  gueulard  pbur  remettre 
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du  diarboii  neuf , il  s’établit  un  fort  courant  d’air  froid 
qui  se  précipite  sur  la  surface  dû  feu  et  qui,  non-seu- 
lement refroidit  tout  l’intérieur  du  fourneau,  mais 
qui,  de  plus,  empêche  la  vapeur  du  charbon  de  s’éle- 
ver, produit  de  la  fumée  et  de  la  suie , change  subite- 
ment la  température  des  vases  soumis  à l’action  du 
feu  , et  les  fait  souvent  éclater,  à moins  qu’ils  ne  soient 
enduits  d’un  lut  épais  qui  diminue  toujours  la  chaleur 
transmise  aux  matières  qu’ils  contiennent. 

M.  Losh  , que  nous  avons  déjà  eu  l’occasion  de  citer, 
a proposé  de  faire  cette  ouverture  ( the  vent),  à la  face 
antérieure  du  fourneau , immédiatement  au-dessus  du 
gueulard,  et  de  conduire  l’air  brûlé  jusqu’à  la-»chenir- 
uée,'à  travers  des  conduits  pratiqués  dans  la  maçon- 
nerie. Il  y a un  grand  avantage  dans  ce  pian , c’est  qüe 
si  l’on  ouvre  uue-des  portes  du  laboratoire,  le  cou- 
rant d’air,  au  lieu  de  se  répandre  à la  surface  du  com- 
bustible et  de  frapper  avec  trop  de  force  les  vases  ex- 
posés à son  action , passe  immédiatement  par  l’ouver- 
ture, (lhe  vent),  et  ne  se  répand  point  à l’intérieur 
du  fourneau,  (jui  dès-lors  ne  se  refroidit  point  comme 
les  fourneaux  ordinaires. 

. De  même  qu’oii  règle  l’entrée  pour  l’air  dans  les 
fourneaux,  au  moyen  de  registres  ou  modérateurs 
( dampers  ) , on  emploie  le  même  moyen  pour  régler 
sa  sortie  , en  plaçant  le  modérateur  à l’entrée  de  la 
cheminée.  Mais  il  sera  toujours  préférable  d’avoir  une 
porte  au  cendrier  ou  une  entrée  pour  l’air,  et  de  ré- 
gler le  feu,  au  moyen  de  ces  ouvertures,  comme  nous 
l’avons  indiqué.  ^ 

» K L A CHE  MINÉE. 

La  cheminée  est  .une  des  parties  les  plus  iinpor- 
tantes  d’un^^fourneau , et  tout  à la  fois  celle  dont  gé- 
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néralein'enl  on  s’occupe  le  iiioins.  On  peut  reprocher 
à prescjue  toutes  les  cheminées  d’avoir  une  section  ho- 
* ■ rizontale  beaucoup  trop  grande,  il  en  résulte  que  le 

tirage  est  beaucoup  moins  rapide,  et  que  la  suie  s’a- 
masse. Toutes  les  fois  que  les  côtés  de  la'  cheminée 
forment  une  surface  plus  grande  que  celle  qu’on  peut 
- échauftér,  la  raréfaction  de  l'air  qui  la  traverse  est 
détruite.  C’est  de  ce  principe  seul  que  dépend  le  ti- 
rage d’une  cheminée;  la  cavité  étant  trop  large,  re- 
b-Xtiveinent  au  courant  d’air,  sa  rapidité  diminue,  et 
la  suie , au  lieu  de  s’échapper,  s’amasse  sur  les  côtés 
’ au  point  d’obstruer  le  passage,  ce  qui  gène  beaucoup 
le  tirage  et  retarde  quelquefois  l’opération.  Nous  trou- 
vons donc  bien  suffisant  de  donner  à la  cheminée  une 
section  horizontale  égale  à l’espace  laissé  entre  les 
barres  de  la  grille,  ou  des  grilles,  s-’il  y en  a plusieurs. 

M.  Ridge  a remarqué  que  lorsqu’on  pouvait  prati- 
quer une  cavité  au-bas  du  conduit -tle  la  cheminée,  la 
suie  s’y  rama.ssait  et  gênait  beaucoup  moins  le  tirage. 

' Cette  cavité  ou  ce  puits  pourrait  avoir  une  porte  à 
sa  partie  inférieure,  par  laquelle  on  enlèverait  la  suie, 
sans  être  si  souvent  obligé  de  monter  dans  le  conduit. 

On  sait  assez  que  lorsqu’on  se  sert  de  conduits  hor 
rizontaux  pour. faire  communiquer  un  fourneau  avec 
une  cheminée  verticale,  ces  conduits  s’emplissent  de 
suie  en  très-peu  de  temps,  le  tirage  cesse,  et  il  arrive 
même  qu’ils  crêvenL  On  pratiqua,  dans  un  fourneau 
de  ce  genre,  un  puits  semblable  à celui  dont  nous  par- 
lons , toute  la  suie  s’y  ramassa , et  l’on  n’en  trouva 
qu’une  quantité  très-minime  dans  le  conduit. 

Il  arrive  souvent  qu’on  ne  construit  qu’une  seule 
cheminée  pour  un  grand  nombre  de  fourneaux.  Cette 
méthode  offre  quelques  avantages  quand  ces  four- 
neaux sont  toujours  en  action  et  qu’ils  maintieiuicnl 
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la  masse  de  la  cheminée  à une  température  assez  éle- 
vée pour  que  la  force  ascensionnelle  de  l’air  qui  a tra- 
versé le  feu  n’en  soit  point  diminuée  par  un  refroidis- 
sement. A moins  que  cette  condition  ne  puisse  être 
remplie,  on  devra  donner  à chaque  fourneau  des  che- 
minées séparées.  ' ' . . 

Tous  les  fourneaux  dont  les  conduits  se  rendent  à 
une  cheminée  unique,  et  qui  ne  sont  point  employés, 
devront  être  hermétiquement  fermés  ; ou,  du  moinsj  il 
faudra  enfermer  totalement  les  modérateurs  (dampers), 
s’ils  sont  munis  de  ces  appareils.  Si  l’on  n’a  point  cette 
attention,  il  s’établira  un  faux  courant,  et  l’iiir  froid 
qui  les  traversera  viendra  refroidir  la  cheminée  et  di- 
minuer la  chaleur  des  fourneaux  qui  seront  en  action. 

La  stabilité  de  la  cheminée,  sa  force  de  résistance 
contre  l’activité  des  vents  exige  une  large  base , toutes 
les  fois  qu’elle  n’est  point  adossée  à d’autres  bâtimens. 
D’après  les  calculs  de  M.  Tredgold  {^Voyez  Supplément 
à l’Encyclopédie  britannique),,  chaque  côté  d’une  che- 
minée à base  carrée  ou  le  côté  le  plus  étroit,  si  la  base 
est  rectangulaire , doit  avoir  au  moins  un  pied  de  lar- 
geur par  chaque  dixaine  de  pieds  d’élévation , et  l’aire 
du  conduit  ne  doit  point  excéder  un  tiers  de  l’aire  de  la 
cheminée  (i). 

ÏjCs  cheminées  de  nos  foyers  domestiques  sont  or- 
dinairement terminées,  à leur  partie ' supérieure , par 
des  cylindres  de  terre  qui  circonscrivent  le  carré  formé 
par  les  côtés  du  conduit.  Ceux  qui  Jugent  sur  un  simple 
coup-d’œil  veulent  bien  appeler  cela  une  contraction , 


(i)  Veut-on  connaître  la  base  qu’il  faut  donner  à une  che- 
minée carrée- et  uniforme  dans  toute  sa  hauteur,  voiei  la  règle 
donnée  par  M.  Tredgold. 

Divisez  i56  par  la  différence  entre  izouo,  et  aôifoîs  la  hau- 
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et  prétendent  que  cette  contraction  augmente  le  tirage; 
mais  il  me  semble  qu’ils  ne  tiennent  point  compte  de  la 
grande  épaisseur  du  travail  en  briques  comparée  à celle 
du  cylindre. 

A Venise  les  cheminées  sont  terminées  par  des  pots *  * 
en  foyme  de  cônes  tronqués  dont  la  plus  grande  section 
est  la  plus  élevée.  I.æs  expériences  de  Venturi  sur  l’ac- 
tion des  fluides  dans  les  tuyaux  porteraient  à croire  que 


> i '' 

leur  en  pieds , la  racine  carrée  du  quotient,  multipliée  par  la 
hauteur  en  pieds , sera  égale  au  côté  de  la  base. 

Qtie  l’on  calcule,  par  exemple,  pour  une  hauteur  de  ao 
pieds;  alors,  • 

J * 

I®  20  X a6  = 5ao  ' ' 

• a"  12000 — 520=  11480 


3»  = 0.0x36 

1 f4Bo 


dont  la  racine  carrée  est  0.117  à peu  près. 

Multipliant  0.117  par  20  (hauteur  en  pieds),  le  résultat  sera 
•>,34,  c’est-à-dire  qu’on  aura;  pour  le  côté  de  la  baSe,  deux  pieds 
quatre  pouces  environ. 

Si  la  cheminée  n’était  pas  carrée,  le  résultat  trouvé  par  le 
calcul  précédent  donnerait  le  plus  petit  côté  de  la  base. 

Si  la  cheminée  allait  en  diminuant  vers  le  haut,  de  m.anière 
à ce  que  la  largeur  ne  fût  au  sommet  que  la  moitié  de  celle  de 
la  base,  on  aurait  à diviser  104  par  12000,  moins  32  fois  la 
hauteur  de  la  cheminée  en  pieds;  et  la  racine  carrée  du  quo- 
tient, multipliée  par  la  hauteur  en  pieds,  donnerait  le  côté  de 
la  base. 

Soit,  par  exemple,  une  cheminée  de  100  pieds  de  hauteur; 
la  règle  donne 


fo4 

tiooo  — ( 3a  X 


0.01182 


dont  la  racine  carrée  est  0.109  ^ près.  Or,  0.109  X 100 
= 10.9,  ou  dix  pieds  onze  pouces  environ,  pour  le  côté  de  la 
base,  et  par  conséquent  cinq  pieds  et  demi  pour  le  côté  du. 
sommet  de  la  cheminée.  • 
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celte  méthode  est  préférable  à la  uôtre.  Quand  nous  dé- 
crirons le  fourneau  llthogéognosique  de  Marquer,  nous 
aurons  l’occasion  de  rapporter  une  expérience  deGuyton 
' de  Morveau  sur  ces  sortes  de  tuyaux. 

Quand  la  cheminée  est  eu  communication  avec  des 
fourneaux  qui  donnent  beaucoup  de  chaleur,  la  force 
ascensionnelle  de  l’air  échauffé  est  toujours,  capable  de 
vaincre  l’action  du  vent,  à moins  qu’il  n’y  ait  nn  véri- 
table ouragan.  Il  n’en  est  plus  ainsi  dans  les  cheminées 
qui  tiennent  à des  fourneaux  dont  la  température  s’é- 
lève peu,  le  vent  empêche. la  sortie  de  l’air  échauffé,  et 
contribue  encore  à diminuer  l’action  du  feu.  Je  suis 
donc  porté  à croire  que  toutes  les  clreminécs  devraient 
avoir  un  talus  au  sommet  dans  le  sens  de  la  face  exté- 
rieure à la  face  intérieure. 

La  muraille  des  cheminées  est  généralement  simple; 
cependant,  lorsque  l’air  qui  la  traverse  doit  avoir  une 
température  très-élevée , on  a trouvé  préférable  de  faire 
des  murailles  doubles  entre  lesquelles  se  trouve  un  es- 
pace vide.  On  lie  ces  deux  murailles  l’une  à l’autre  par 
quelques  briques  , d’espace  en  espace, 

VITESSE  no,  TIR \GE. 

On  |K)urrait  croire  que  la  vitesse  du  tirage  dans  les 
fourneaux  a depuis  long- temps  été  soumise  au  calcul, 
et  qu’on  est  enfin  arrivé  à un  résultat  approchaut  de  la 
vérité.  Il  n’en  est  point  ainsi  cependant;  et  le  peu  de 
mathématiciens  qui  se  sont  occupés  de  cette  question, 
diffèrent  d’une  manière  surprenante.  Tous  partent  des 
principes  de  l’accélération  dans  la  chute  des  graves  et 
des  théorèmes  connus  de  l’hydrodynamique,  mais  ils 
en  font  des  applications  différentes'. 

Les  recherches  mathématiques  de  .cette  question,  si 
simple  en  apparence,  pegvent  se  ,divisei'e.n  deux  clas-ses. 
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plupart  lies  mathématiciens  ont  fait  entrer  dans 
leurs  calculs  l’accélération  produite  par  la  hauteur  de 
la  cheminée  et  la  différence  de  poids  spécifique  de  l’air 
extérieur  et  "de  l’air  échauffé  qui  passe  par  la  cheminée; 
mais  leurs  résultats  ne  s’accordent  point.  — M.  Davis 
Gilbert,  dont  on  connaît  la  réputation  comme  mathé- 
maticien, a seul  ^3asé  les  calculs  sur  la  vitesse  de  l’air 
entrant  dans  le  vide  ou  dans  un  milieu  de  densité  dif- 
férente. 

Ils  diffèrent  également  sur  le  lieu  où  l’on  doit  prendre 
la  température  de  l’air  échauffé  pour  la  comparer  à 
celle  de  l’atmosphère.  La  plupart  d’entre  eux  prennent 
la  température  de  l’air  qui  sort;  M.  Davis  Gilbert  a 
choisi  la  plus  haute  température  du  fourneau. 

£n  prenant  pour  exemple  un  fourneau  de  fusion  pour  le 
cuivre,  ayant  une  cheminée  de  4o  pieds  d’élévation  au- 
dessus  de  l’entrée  pour  l’air;  la  température  de  la  partie 
la  plus  chaude  du  fourneau  est  de  1 5oo  degrés  de  Fah- 
renheit, celle  de  l’air  qui  sort  par  la  cheminée  de  ia3 
degrés,  et  celle  de  l’air  extérieur  de  4°  degrés  de  la 
même  échelle.  En  calculant  la  vitesse,  d’après  les  prin- 
cipes de  Moirtgolfier , le  premier  qui  se  soit  occupé  de 
cette  question,  et  prenant  ces  principes  tels  que  M.  Payen 
les  a exposés  dans  lè  Dictionnaire  technologique,  c’est- 
à-dire  que  la  vitesse  de  l’air  qui  sort  est  égale  à celle 
qu’acquerrait  un  corps  grave,  en  tombant  d’une  hauteur 
égale  à la  différence  de  hauteur  de  deux  colonnes  d’air 
' de  même  base;  la  première  colonne  est  celle  de  l’air 
.extérieur,  la  deuxième  celle  de  l’air  contenu  dans  la 
cheminée,  qui  serait  dans  son  état  actuel  de  même 
hauteur  que  la  première,  mais  qu’on  réduit  en  la  ra- 
menant à la  température  de  l’atmosphère.  Suivant  celte 
hypothèse,  l’air  échauffé  s’échapperait  pour  le  cas  actuel  ^ 
avec  une  vitesse  de  10.91  pieijs  par  seconde. 


'•  » ; * 

• « 
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Pour  plus  de  développements , nous  donnerons  ici 
l’exemple  proposé  parM.  Payen,où  nous  laisserons  les 
quantités  évaluées  en  mesures  françaises. 

Si  la  cheminée  a une  hauteur  de  loo  mètres,  on 
aura  (les  volumes  des  gaz  étant  en  raison  inverse  des 
densités,  et  le  volume  des  gaz  augmentant  par  chaque 
degré  thermométrique  centigrade  de  o.ooSyS  de  leurs 
volumes  à o°  ou  pour  loo  degrés  de  0.375),  on  aura , 
dis  je  : • ’ *- 

I oo  (air  extérieur)  : 137. 5 (volume  de  l’air  intérieur) 
::  SC  :-ioo 

d’où 

SC  = densité  cherchée  =71. 

I^a  colonne  d’air  extérieur  à 0“  étant  de  100  mètres , 
la  colonne  intérieure  sera  représentée  par  ji  mètres, 
différence  ag  mètres.  La  vitesse  due  à cette  différence 
se  calculera  d’après  la  formule  de  la  chute  accélérée  des 
corps  graves,  c’ést-à-dire  en  multipliant  la  différence 
29  par  le  nombre  constant  19.62  et  extrayant  la  ra- 
cine carrée  du  produit,  on  aura  : ^ 

Vitesse  de  l’air  à sa 
sortie,  et  par  seconde 
5=  23.85  mètres. 

On  a donné,à  l’article  Journeaux  de  l’Encyclopédie 
de  Rees,  une  autre  méthode  de  calcul  fondée  sur  le 
théorème  d’Atwood  ; elle  consiste  à diviser  la  différence 
de  pesanteur  spéciflque  de  l’air  extérieur  pt  de  l’air 
échauffé  par  la  somme  de  ces  pesanteurs,  le  quotient 
qu’on  obtient  multiplié  par  la  vitesse  qu  acquerrait  un 
corps  grave , tombant  librement  du  haut  de  la  chemi- 
née, représente  la  vitesse  du  courant  d’air  à travers  la 
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cheminée.  Mais  cette  vitesse,  dit  l’auteur  de  l’article, 
sera  le  double  de  la  vitesse  réelle,  c’est-à-dire  de  la 
vitesse  eu  égard  au  frottement  exercé  contre  .les  parois 
du  conduit.  En  adoptant  cette  formule , on  trouverait, 
pour  le  premier  cas , • 

Vitesse  sans  avoir  égard  au  frottement  = 3.88  pieds 
• par  seconde.  ^ 

Vitesse  réelle  = i .g4  pieds. 

rjaissant  de  côté,  pour  le  moment,  la  méthode  de 
M.  Gilbert,  fondée  sur  une  hypothèse  particulière, 
examinonscellequeM.  Sylvester  a donnée, enjuin  1822, 
dans  les  Annals  of  philosophy.  Il  attaque  d’abord  la 
méthode  de  Gilbert, 'et  regarde  son  hypothèse  comme 
peu  propre  à fournir  un  résultat  réel.  Il  se  fonde  sur 
ce  qu’elle  conduit  à une  vitesse  plus  grande  que  celle 
qu’acquièrent  les  corps  qui  tombent  librement  dans  le 
vide,  et  sur  ce  qu’il  ne  tient,  par  conséquent,  aucun 
compte  des  retards  causés  par  un  milieu  résistant. 

, Selon  M.  Sylvester  la  vitesse  du  courant  d’air 
échauffé  est  égale  à la  différence  de  pesanteur  spéci- 
fique de  l’air  intérieur  et  de  l’air  extérieur  divisée  par 
le  poids  spécifique  de  l’air  extérieur;,  le  quotient  qu’on 
obtient  étant  multiplie  par  la.vitesse  qu’acquerrait  un 
corps  grave  en  tombant  librement  de  la  hauteur  de  la 
cheminée.  Cette  formule  conduirait  donc  , avec  les 
données  précédentes,  à une  vitesse  do  7.74  pieds. 

M.  Tredgold , dans  un  ouvrage  publié  il  y a plu- 
sieurs années,  a présenté  quelques  formules  relatives  à 
cette  question.  II  estime  que  la  force  ascensionnelle  dti 
courant  est  égale  à la  hauteur  de  la  cheminée,  multi- 
pliée par  l’expansion  que  l’air  peut  acquérir  par  suite 
de  l’élévation  de  température , et  que  la  vitesse  est 
égale  à la  racine  carrée  du  produit  de  cotte  force  par 
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le  nombre  soixante  - quatre.  Afin  d’avoir  égard  aux 
frottemegts,  aux  coudes  et  aux  contractions,  il  re- 
tranche les  trois  huitièmes , ou  même  la  moitié  de  son 
résultat. 

D’après  cela , la  vitesse  théorique  du  courant  d’air, 
flans  la  cheminée , sera  égale  à 18.9  pieds,  et  la  vitesse  ^ 
réelle  que  nous  obtiendrons,  en  prenant  la  moitié  de 
ce  résultat,  est  de  9. 5 pieds  environ. 

On  peut  voir,  par  le  tableau  suivant,  les  énormes 
différences  qui  existent  dans  les  résultats  de  ces  ma- 
thématiciens , qui  tous , cependant , ont  pris  pour  ha.sc 
à peu  près  les  mêmes  principes. 

Suivant  Montgolfier,  la  vitesse  du  cou- 
rant d’air  serait,  par  seconde,  et  pour  le 


cas  actuel.. ^^.91  pieds. 

Suivant  l’auteur  de  l’Encyclopédie  de 

Rees.  . 1.94 

Suivant  M.  Sylvester 7-7^ 

Suivant  M.  Tredgold.  . . . 9-5o 


Mais  ces  différences  sont  à peine  sensibles  si  on  les 
compare  aux  résultats  donnés  par  Davis  Gilbert,  dans 
le  Quarterly  Journal  of  science.  D’après  c&  savant  la 
raréfaction  ou  l’expansion  de  l’air,  par  la  chaleur,  s’ob- 
tient en  élevant  la  fraction  ® puissance  dont  l’in- 
dice exprime  la  différence  de  température  et  la  densité 
ou  pesanteur  spécifique  de  l’air  brûlé  comparée  à celle 
de  l’air  extérieur  que  M.  Gilbert  trouve  vêtre  dans  le 
rapport  de  1.0874  à i,  l’expansion  divisée  par  la 
pesanteur  spécifique  de  l’air  brûlé,  donnera  la  pesad- 
teur  spécifique  de  l’air  au  dedans  de  la  cheminée.  ‘ 

La  force  ascensionnelle , d’après  le  même  auteur, 
est  égale  à la  différence  de  ce  poids  spécifique  et  de 
celui  de  l’atmosphère , multipliée  par  le  quotient , qu’on 
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obtient  en  divisant  la  iiaiiteur  de  la  cheminée  par  la 
hauteur  qu’aurait  l’atmosphère , si  elle  él^il  d’une 
densité  uniforme  ^ et  que  M.  Gilbert  estime  à aGo58« 
pieds.  La  racine  carrée  de  ce  produit  doit  être  multi- 
pliée par  la  vitesse  avec  laquelle  l’air  entre  dans  le 
vide^  c’est-à-dire  iag5  pieds  par  seconde,  et  le  pro- 
duit divisé  par  la  racine  carrée  c\e  la  pesanteur  spéci- 
fique de  l’air  le  plus  léger  donnerà  la  vitesse  cherchée. 

D’après  cette  hypothèse  la  vitesse,  pour  le  cas  ac- 
tuel, ne  serait  pas  moindre  de  225.67  pieds  par  se- 
conde; ce  qui  équivaut  à i53  milles  par  heure,  à peu 
près  à cinq  fois  la  vitesse  du  vent  pendant  les  tem- 
pêtes. 

Ces  différences-  énormes  dans  les  résultats  de  cé- 
lèbres mathématiciens,  prouvent  assez  combien  il  est 
difficile  de  soumettre  une  telle  question  au  calcul  ; 
leurs  recherches  n’ont  en  rien  diminué  l’obscurité  du 
sujet.  Toutefois  nous  ferons  remarquer  que  la  fumée 
d’un  corps  en  combustion  placé  devant  l’entrée  pour  • 
l’air  d’un  fourneau  de  fiision,  en  pleine  activité,  n’entre 
point  dans  le  fourneau  avec  la  rapidité  extrême  dé- 
duite des  calculs  de  Davis  Gilbert.  1 

M.  Hayeroft  a retnarqué  que  la  chaleur,  dans  les 
fourneaux  de  forge,  n’augmente  point  seulement  en 
raison  du  combustible  qu’on  y consume,  mais  en  raison 
composée;  et  que  même,  dans  les  fourneaux  à vent, 
ceux  à travers  lesquels  passe  la  plus  grande  quantité, 
d’air,  dans  un  temps  donné,  consument  proportion- 
nellement une  moindre  quantité  de  combustible  pdur. 
produire  le  même  effet. 

DF,  LA  FUMÉE.  ’ 

On  a déjà  eu  l’occasion  de  voir  combien  d’essais  ont 
été  faits  pour,  prévenir  le  désagrément  de  l’immense 
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quantité  de  fumée  qui  s’élève  lorsque  l’on  a jeté  dans^ 
le  foyer  de  la  houille  neuve , et  que  cette  fumée  est 
privée  du  contact  de  l’air  échauffé.  A cette  fumée, 
déjà  si  désagréable , s’ajoutent  encore  les  vapeurs  ar- 
senicales ou  sulfureuses,  les  métaux  volatilisés,  et 
d’autres  matières  qui  se  répandent  tout  autour,  et  à 
une  grande  distance  des  fourneaux  de  fusion. 

M.  Jeffreys  de  Bristol  a proposé  le  moyen  suivant 
pour  se  garantir  de  l’action  des  vapeurs  arsenicales, 
et  pour  condenser  la  fumée.  Il  a deux  conduits,  ou 
contigus , ou  à quelque  distance  l’un  de  l’autre , mais 
communiquant  entre  eux  par  un  conduit  horizontal 
placé  a leur  sommet.  Le  second  de  ces  condqits  est 
couronné  par  un  réservoir  rempli  d’eau,  dont  le  fonds 
est  percé  d’un  grand  nombre  de  petits  trous;  il  a, 
de  plus,  une  ouverture  latérale  à sa  base  pour  laisser 
échapper  l’eau  qui  descend. 

Quand  on  opère  dans  le  fourneau,  on  fait  entrer 
Veau  dans  le  réservoir,  elle  passe  aussitôt  à travers  les 
trous,  descend  dans  le  conduit,  se  divise  en  goutte- 
lettes, entraîne  l’air  avec  elle,  et  produit  ainsi  un  ti- 
rage considérable,  différent  de  celui  produit  par  les 
machines  soufflantes,  en  ce  que,  placé  derrière  le 
feu  , elle  attire  plutôt  qu’elle  ne  pousse  le  courant 
d’air. 

Cette  espèce  de  pluie , comme  on  le  voit,  en  traver- 
sant les  vapeurs  et  la  fumée,  se  mêle  avec  elles,  les 
condense,  et  le  tout  se  porte  à la  partie  inférieure  du 
conduit  où  l’on  a pratiqué  une  ouverture. 

L’efficacité  de  ce  moyen  a été  constatée  par  l’expé- 
rience. Le  courant  d’air  se  trouva  considérablement 
augmenté,  et,  en  dépit  de  tout  ce  qu’on  put  faire  pour 
rendre  la  fumée  aussi  épaisse  et  noire  qu’il  fût  possible, 
il  ne  s’én  échappa  pas  la  plus  petite  quantité  par  l’ou- 

I.  1 
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verlurc  du  lias  du  conduit,  qui  ne  donna  qu’un  fort 
courant  d’air  et  un  ruisseau  d’eau  noirâtre. 

Dès  l’année  i8io  M.  John  Henry  Vivian  avait 
coniinencé  des  expériences  de  ce  genre  à Penclawdd. 
L’appareil  qu’il  employa,  d'abord,  consistait  simple- 
ment en  longs  canaux  horizontaux,  disposés  en  zig- 
zag; mais  il  s’aperçut  bientôt  que, bien  que  les  obsta- 
cles que  rencontrait  la  fumée  dans  sa  course  donnas- 
sent lieu  à la  formation  d’un  dépôt  dans  le  tuyau , il 
ne  pourrait  cependant  atteindre  le  but  qu’il  s’était 
proposé  par  des  moyens  purement  mécaniques. 

En  1821  il  tenta  de  condenser  et  d’absorber  ces 
vapeurs  au  moyen  de  l’eau.  Dans  ce  but  M.  Vivian 
fit  construire  un  large  canal  qui  traversait  toute  son 
usine,  et  qu’il  prolongea  en  ligne  droite  à l’extérieur 
sur  une  longueur  d’environ  cent  yards  (92./10  met.  ), 
il  éleva  à son  extrémité  une  cheminée  de  100  pieds  de 
hauteur.  Entre  l’usine  et  la  cheminée,  le  conduit  était 
Interrompu  par  une  grande  chambre  destinée  à rendre 
la  filmée  stationnaire  pendant  quel({ues  instants,  et  à 
permettre  ainsi  le  dépôt  des  matières  tenues  en  suspen- 
sion mécaniques.  Cette  chambre  était  divisée  par  des 
cloisons  verticales  au  moyen  desquelles  la  fumée  devait 
se  trouver  en  contact  plus  immédiat  avec  l’eau  qu’on 
se  proposait  d’y  faire  tomber  sur  plusieurs  points.  I^e 
canal  montait  légèrement  jusqu’au  lieu  où  il  débou- 
chait dans  la  chamlire  ; puis  il  descendait  légèrement 
vers  la  grande  cheminée,  afin  que  l’eau  qu’on  devait 
introduire  dans  cette  seconde  partie  du  canal, ainsi  que 
dans  la  chambre , pût  couler  dans  la  même  direction 
que  la  fumée.  Après  avoir  essayé  diverses,  dispositions 
pour  l’introduction  de  celte  eau,  M.  Vivian  se  déter- 
mina à adopter  celle  qu’on  emploie  pour  les  douches, 
en  admettant  l’eau  à la  partie  supérieure  de  la  chambre 
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et  du  canal  descendant  dans  des  baftsins  de  cuivre 
percés  de  trous,  qui  la  distribuaient  régulièrement  en 
pluie.  On  obtint,  par  ce  moyen,  les  plus  lieureux  ré- 
sultats. Il  se  faisait  un  dépôt  considérable  sur  les  parois 
du  conduit,  ainsi  qu’au  bas  de  la  cbeininée,  et  l’eau 
était  fortement  imprégnée  de  substances  enlevées  à la 
fumée , dont  par  suite  le  volume  était  considérable- 
ment diminué.  A la  sortie  de  la  grande  cheminée  elle 
ne  possédait  plus , dans  un  degré  marqué , aucune  des 
propriétés  nuisibles  qn’elle  avait  avant  de  traverser  la 
chambre  a pluie. 

Encouragé  par  ce  résultat,  M.  Vivian  ht  de  nou- 
velles chambres  et  des  conduits  très-étendus,  de  ma- 
nière à comprendre  dans  l’opération  d’assainissement 
tous  les  fourneaux  de  grillage  de  l’usine.  Dans  le  sys- 
tème qu’on  établit  alors , la  fumée , avant  d’arriver  à 
la  grande  cheminée , avait  à traverser  successivement 
quatre  chambres  à pluie , dans  lesquelles  la  somme  des 
hauteurs  de  chute  était  de  480  pieds  ; de  plus , vou- 
lant condenser  également  la  fumée  qui  se  dégageait 
des  fourtieaux  de  fonte,  on  les  fit  communiquer  avec 
la  grande  cheminée;  mais  ayant  conclu,  des  expériences 
antérieures,  que  les  fourneaux  de  fonte  ne  chaufferaient 
pas  suffisamment  lorsqu’on  les  ferait  déboucher  dans 
le  même  conduit,  on  constuisit  pour  eux  un  conduit 
séparé  qui  aboutissait  directement  à la  grande  che- 
minée. 

Après  avoir  tenu  ce  système  en  activité  pendant 
quelques  mois,  on  observa  que  plusieurs  des  cloisons 
des  chambres  à pluie  auxquelles  on  n’avait  donné  que 
l’épaisseur  d’une  demi-brique,  étaient  tombées,  par 
suite  de  l’action  des  acides  sur  le  mortier  et  sur  les 
briques  elles-mêmes , et  qu’une  réparation  générale 
était  nécessaire. 


J a CONSTRUCTIONS  PYROThCIlNiyllHS. 

Eu  l’exécutant,  on  réduisit  le  nombre  des  cloisons 
de  quelques  cliainbres , et  on  fit  les  passages  pour  la 
fumée , non  au  baut  et  au  bas  des  cloisons , mais  à 
leurs  extrémités  latérales,  de  manière  que  la  fumée 
put  passer  à travers  la  chambre  à pluie  borizontale- 
inent,  au  liçu  d’être  contrainte  à monter  contre  la  di- 
rection des  gouttes,  et  à descendre  au-dessous  du  ni- 
veau des  fourneaux  de  grillage.  On  peut  voir,  -dans 
l’excellent  ouvrage  de  deux  élèves  distingués  de  l’Ecole 
des  Mines,  MM.  Dnfrenoy  et  Élie  de  Beaumont,  un 
dessin  de  cet  appareil.  Nous  nous  plaisons  à recon- 
naître que  nous  avons  extrait  de  cet  ouvrage  tout  ce 
qui  tient  à l’appareil  de  M.  Vivian. 

On  remarqua  aussi  que  les  bassins  de  cuivre  percés 
de  trous,  placés  à la  partie  supérieure  des  différentes 
divisions  des  chambres  à pluie,  avaient  été  dégradés 
par  la  fumée,  et  qu’elle  s’échappait  par  les  joints  qui 
les  entouraient.  Pour  obvier  à ces  inconvénients,  on 
prit  le  parti  de  couvrir  la  totalité  de  chacune  des 
chambres,  par  un  seul  bassin  de  cuivre  percé  de  trous 
à son  fond  dans  les  parties  correspondantes  au  courant 
de  fumée.  Les  trous' sont  percés  sur  des  lignes  diago- 
nales, à peu  près  à un  pouce  l’un  de  l’autre,  et  un 
pied  de  surface  en  contient  environ  25o,  .ils  ont  nn 
seizième  de  pouce  de  diamètre.  On  a cherché  à les 
faire  aussi  petits  que  possible,  pour  multiplier  les  sur- 
faces de  l’eait;  mais  ce  liquide  n’aurait  pas  coulé  avec 
facilité  à travers  des  ouvertures  plus  petites.  On  place 
les  feuilles  de  cuivre  de  manière  (pic  les  barbes  des 
trous  soient  tournées  vers  le  bas,  disposition  qui  faci- 
lite lar  formation  des  gouttes.  L’arrangement  des  trous 
est  tel  que  la  fumée  (pii  échappe  aux  gouttes  d’une 
ligne,  se  trouve  en  contact  avec  celles  d’une  autre. 

Bien  que  les  résultats  de  ces  opérations  aient  été 
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très-satisfaisants , et  qii’on  puisse  attendre  de  grands 
avantages  de  cette  méthode , il  ne  sera  point  toujours 
facile  de  l’adopter;  les  dépenses  considérables  qu’elle 
entraîne,  les  difficultés  de  se  procurer  de  l’eau , seront, 
dans  bien  des  cas,'  un  grand  obstacle  à son  adoption. 

D’un  autre  côté  le  temps  et  le  travail  amèneront,  sans 

doute,  des  améliorations  ([u’on  n’aperçoit  point  ait- 

jourd’bui.  Il  pourra  se  faire,  par  exemple,  lorsque  le  f 

fourneau  seia  destiné  à échauffer  une  chaudière  à 

vapeur,  qu’une  partie  de  sa  puissance  soit  employée  à ' 

élever  l’eau  des  chambres  à pluie.  , ^ 

' n II  D ô M E.  ' ' 


Dans  quelques  arts  chimiques,  ceux. du  verrier  et 
du  potiçr,  par  .exemple,  c’est  le  laboratoire  lui-même 
qui  sert  de  cheminée  au  fourneau  et  qui  produit  le  ti- 
rage nécessaire.  Un  dôme  conique  d’une  grande  éléva- 
tion et  terminé  au  sommet  par  un  cylindre  , entoure  le 
fourneau  oîi  sont  admis  les  ouvriers;  l’air  nécessaire 
à la  combustion  •sort  d’un  caveau  souterrain,  tra- 
verse le  feu , et  passe  dans  le  dôme  par  des  ouvertures 
pratiquées  au-dessus  de  leur  tête,  et  comme  les  portes 
n’admettent  d’air  que  cc  qui  est  absolument  nécessaire 
à la  respiration  des  hommes , le  feu  ne  perd  presque 
aucun  des  avantages  de  la  vitesse  du  tirage  que  donne 
la  hauteur  du  dôme.  Les  chimistes  ont  cherché  à imiter 
cette  construction  dans  leurs  petits  fourneaux  d’expé- 
rience. Afin  d’obtenir  un  grand  degré  de  chaleur  dans 
leur  fourneau  à vent,  dont  la  cheminée  n*a  guère  qiHî 
deux  ou  trois  pieds  d’élévation,  ils  ont  souvent  adapté 
au  cendrier  un  tuyau  de  trois  ou  quatre  pouces  de  dia- 
mètre, traversant  le  mur  du  laboratoire,  et  dont  l’autre 
extrémité  communique  avec  le  dehors , au  moyen 
d’une  espèce  d’entonnoir. 
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liCS  chimistes  praticiens,  qui  ne  sont  point  en  général 
très -familiarisés  avec  les  théories  hydrostatiques  ou 
pneumatiques,  se  sont  souvent  plaints  de  n’avoir  point 
tiré  de  ce  tuyau  additionnel  tous  les  avantages  qu’on 
en  promettait.  On  pourrait  leur  répondre  que  cela  tient 
àcequ’ilsont  négligé  les  conditions  nécessaires  à l’efïet 
et  que  nous  leur  indiquerons.  D’abord  il  est  nécessaire 
que  la  porte  du  cendrier  soit  hermétiquement  fermée, 
de  manière  à ce  que  le  fourneau  ne  reçoive  d’air  que 
par  le  tuyau;  de  plus,  les  fenêtres  et  les  portes  du  la- 
boratoire ne  doivent  point  être  fermées  avec  moins  de 
soin  : je  voudrais  même  qu’on  collât  du  papier  sur  les 
fentes  qui  pourraient  laisser  entrer  l’air.  Enfin  la  porte 
du  laboratoire  ne  doit  être  ouverte  que  dans  le  cas  où 
l’opérateur  éprouverait  trop  de  difhciilté  à respirer; 
encore  ne  doit-ce  être  que  pour  un  moment.  Si  l’on 
prend  toutes  ces  précautions , le  laboratoire  devient  une 
véritable  partie  de  la  cheminée,  et  toute  sa  hauteur 
augmente  l’effet  du  tirage. 

ÜUCOURANTDAIR.  ^ 

, On  emploie  un  courant  d’air  forcé  (blastof  air)  dans 
les  fourneauK,  pour  remplacer  le  tirage  ordinaire,  toutes 
les  fois  qu’il  né.^paraît  point  convenable  de  donner  à la 
cheminée  une  hauteur  suffisante  pour  obtenir  le  même 
effet , ou  qu’il  est  nécessaire  d’obtenir  dct  effet  dans  un 
temps  plus  court  qu’il  n’arrive  dans  les  fourneaux  à 
vent,  qui  exigent  toujours  un  temps  considérable,  avant 
que  le  tirage  ait  tout  son  effet  ; car  la  masse  de  ma- 
çonnerie qui  les  constitue  absorbe  toujours  une  quantité 
considérable  de  chaleur,  avant  de  s’échauffer  au  point 
convenable. 

Deux  méthodes  ont  été  suivies  pour  produire  ce 
courant  d’air  artificiel.  La  plus  ancienne  est  sans  doirtc 
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celle  qui  consiste  à faire  descendre  d’une  certaine  hau- 
teur une  quantité  d’eau  qui,  en  refoulant  l’air,  pro- 
duit l’effet  désiré.  Comme  cette  chute  d’eau  ne  pouvait 
point  s’obtenir  toutes  les  fois  qu’il  était  nécessaire  d'a- 
voir un  courant  d’air,  on  y suppléa  par  des  soufflets  de 
constructions  diverses  ou  par  des  machines  soufflantes. 

Quelquemoyen  qu’on  emploie,  le  courantest  toujours 
plus  ou  moins  inégal  et  demande  à être  réglé. 

Trois  méthodes  conduisent  à ce  but.  Tantôt  le  coun> 
rant  d’air  , en  sortant  de  la  machine,  passe  dans  une 
vaste  chambre  construite  "fen  fer  mien  maçonnerie,  et 
il  s’échappe  ensuite  d’une  manière  continue;  tantôt  le 
courant  entre  dans  un  vaisseau  dont  la  partie  supé- 
rieure glisse  à frottement  sur  une  tige  verticale,  pas- 
sant par  son  centre.  Cette  espèce  de  piston  est  chargé 
d’un  poids  convenable  que  l’air  soulève;  cet  ensemble 
s’appelle  un  régulateur,  parce  qu’il  règle  en  effet  la 
force  du  courant. 

Par  la  troisième  méthode,  le  courant  entre  dans  une 
caisse  de  bois  ou  de  tôle  ouverte  par  le>  bas,  fermée 
par  le  haut  et  fixée  dans  un  grand  réservoir  plein  d’eau. 
L’eau , chassée  par  ce  courant  d’air,  s’élève  dans  le  ré- 
servoir, et  sa  pression  règle  la  force  de  ce  courant. 

DES  ARRANGEMENTS  PRÉPARATOIRES. 

Avant  de  construire  des  fourneaux , il  est  nécessaire 
de  se  procurer  toute  la  quantité  de  fer  qu’ils  exigent , 
afin  de  ne  point  retarder  l’opération. 

Pour  la  plupart  d’entre  eux  il  faut  une  porte  en  fer 
qui  sert  aussi  à allumer  et  à entretenir  le  feu,  à en- 
lever les  scories.  Cette  porte  doit  donc  en  général  avoir 
la  longueur  du  foyer.  Pour  les  fourneaux  ordinaires, 
où  elle  ne  sert  point  à ces  usages , sa  hauteur  ne 
doit  point  dépasser  «juatre  pouces.  Plus  ces  portes  sont 
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basses  en  efVet,  moins  elles  gênent  le  courant  d’air,  et 
inoinsclles  se  déforment.  Elles  doivent  être  de  fer  battu 
doublé  en  fonte,  le  tout  bien  joint.  T..a  forme  qu’on 
leur  donne  ordinairement  peut  sans  inconvénient  leur 
être  conservée , pourvu  toutefois  que  le  loquet  soit  plus 
gros  qu’à  l’ordinaire  et  traverse  la  porte  dans  toute  sa 
* longueur,  pour  lui  donner  la  force  de  résisterai!  poids 
du  combustible;  autrement  le  fer  s’amollit  par  l’effet 
dç  la  chaleur  violente  à laquelle  il  est  exposé,  et  le 
poids  du  combustible  enfonce  souvent  le  milieu  de  la 
porte.  L’ouverture  du  gueulard  doit  avoir  un  châssis 
de  fonte  bien  ajusté,  c’est-à-dire  que  ce  châssis  doit 
avoir  la  forme  et  la  dimension  de  l’ouverture  qui,  dans 
les  fourneaux  moyens,  est  d’environ  quatre  pouces  de 
large , sur  trois  de  hauteur.  La  bande  inférieure  doit 
dépasser  de  six  à huit  pouces  les  bandes  de  côté  et 
avoir  environ  six  [loucesdeplus  en  largeur,  pour  former 
une  espèce  de  pelle,  sur  laquelle  on  place  une  cale, 
qu’on  appuie  contre  la  jîorte.  Cette  cale  est  le  plus  gé- 
néralement une  brique. 

Un  se  procurera  encore  des  plaques  et  de  bonnes 
barres  pour  élever  le  travail  en  briques  au-dessus  des 
pai'tics  creuses  du  fourneau.  Lorsqu’il  est  nécessaire 
d’avoir  des  plaques  extiaordinaires , on  les  fait  fondre 
exprès  de  la  dimension  nécessaire. 

Les  propriétaires  de  manufactures  devront  toujours 
faire  en  sorte  de  continuer  leurs  opérations  nuit  et 
jour.  Si  cela  n’était  point  praticable,  il  faudrait  fermer 
avec  soin  toutes  les  ouvertures  du  fourneau  pour  l’em- 
pêcher de  se  refroidir  pendant  la  nuit.  On  a 'remarqué 
que  les  fourneaux  qu’on  avait  le  soin  d’entretenir  ainsi 
à une  température  à peu  près  constante,  duraient  six 
ou  même  sept  fois  aussi  long-temps  que  les  autres  que 
les  contractions  et  les  dilatations  alternatives  causées 
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j)ar  dos  températures  ^rès-ditt'crentes , détériorent  très- 
rapidement. 

Quelques  chimistes,  qui  ne  peuvent  faire  afhsi  un 
usage  continuel  de  leurs  fourneaux,  les  ont  cerclés  en 
fer;  d’autres  même  les  ont  complètemeqt  entourés  de 
plaques  de  fer  fondu , dans  lesquelles  on  pratique  les 
ouvertures  nécessaires. 


FOURNEAUX  POUR  LES  OPÉRATIONS 
CIII1V1IQUES  EN  GÉNÉRAL. 

DES  RÉCHAUDS  OU  FOURNEAUX  DE  CUISINE 
(sTOVe  UOLEs)  (l). 

Çes  fourneaux  sont  ordinairement  construits  par 
paires,  ce  qui  est  très-commode,  lorsqu’on  a à sur- 
veiller deux  opérations  à la  fois  : quand  on  se  propose, 
par  exemple,  de  mélanger  deux  liquides  à des  tempéra- 
tures différentes  qui  par  conséquent  exigent  un  feu 
séparé  pour  chacun. 

Deux  motifs  nous  portent  à donner  la  description 
de  ces  fourneaux  : d’abord  l’utilité  dont  ils  peuvent  être 
pour  le  chimiste  praticien , puis  l’intérêt  de  l’éco- 
nomie domestique  à laquelle  nous  avons  consacré  une 
partie  de  notre  ouvrage,  et  que,  selon  nous,  on  a heau- 
coup  trop  négligée  jusqu’ici  dans  les  ouvrages  de  chi- 
mie où  l’on  a consenti  à s'en  occuper,  et  c’est,  il  faut 
le  dire,  le  très-petit  nombre. 

La  figure  T,  réduite  à l’échelle  d’un  demi  jwucc  par 


(i)  Nous  donnons  te  nom  de  réchaud  à cette  espèce  de  four- 
neau, parce  (ju’il  n’existe  point'de  mot  français  qui  corresponde 
exactement  au  mot  anglais  stove  holc , et  parce  que  sa  forme  le 
rapproche  assez  des  récliands  on  fourneaux  de  nos  cnisuies. 
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pied,  représi;iite  la  meilleure  forme  de  ces  fourneaux. 
Pour  procéder  à leur  construction , ou  trace  sur  le  sol 
la  figure  abc  au-de.ssous  d’une  cheminée  ou  d’une 
hotte  destinée  à donner  une  issue  aux  vapeurs.  Le 
front  doit  avoir  trente -sept  pouces  et  demi  de  lar- 
geur, et  la  profondeur  b c doit  être  de  vingt  et  un 
pouces.  Sur  les  quatre  côtés  du  parallélogramme  ainsi 
trace  on  élève,  au  moyeu  de  briques  posées  sur  leur  plat, 
des  petits  murs  de  deux  pieds  de  hauteur,  et  l’espace 
qu’ils  comprennent  étant  de  nouveau  divisé  également 
par  un  mur  de  même  hauteur,  on  a ainsi  deux  trous 
a cendres  (ash  pits)  de  douze  pouces  en  carré , ayant 
entre  eux  une  séparation  de  quatre  pouces  et  demi  de 
longueur  et  fermés  par  des  murs  de  la  même  épaisseur. 

Avec  cette  hauteur  aux  cendriers  on  obtiendra  un 
bon  courant  d’air;  mais  il  faut  de  plus,  à la  partie  in- 
férieure de  chacun  d’eux , pratiquer  une  ouverture  d cl 
de  cinq  pouces  sur  quatre,  pour  admettre  l’air  néces- 
saire à la  combustion,  dont  on  réglera  l’accès  par  une 
porte  en  fer,  une  coulisse  ou  simplement  une  brique 
taillée  eu  forme  de  coin , dont  on  tirera  ou  poussera  la 
tête  , selon  qu’on  voudra  donner  plus  ou  moins  d’air. 

A la  partie  supérieure  de  chacun  de  ces  cendriers 
doit  se  trouver  une  grille  dont  les  barreaux  auront  sept 
huitièmes  de  pouce,  et  seront  à un  pouce  de  distance 
l’un  de  l’autre.  Cesbarreauxentreront  dans  deux  barres 
principales,  s’appuyant  sur  des  saillies  pratiquées  à l’in- 
térieur du  fourneau.  Cela  fait,  on  élève  les  murs  d’un 
pied  de  plus,  en  ayant  soin  de  laisser  à la  partie  an- 
térieure du  fourneau  des  ouvertures  e e de  quatre 
pouces  de  hauteur  sur  cinq  de  largeur,  dont  la  base 
se  trouvera  élevée  d’environ  un  pouce  au-dessus  de  la 
grille.  Ces  fourneaux  sont  fermés  par  des  portes  en  fer. 

Enfin  ils  restent  ouverts  par  le  haut,  et  l’on  voit 
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que  les  murs  sont  également  élevés  de  tous  côtés , ex- 
cepté sur  les  flancs /[f,  où  ils  n’ont  que  six  pouces  au- 
dessus  de  la  hauteur  de  la  grille.  Lorsqu’il  n’est  point 
nécessaire  que  ces  échancrures  soient  ouvertes,  on  les 
houche  par  quelques  briques,  qu’on  enlève  ensuite, 
lorsque  le  cas  l’exige. 

Il  est  d’usage  de  donner  à ces  murs  une  demi  brique 
ou  quatre  ou  cinq  pouces  d’épaisseur , comme  nous 
avons  recommandé  de  le  faire.  Mais  comme  ces  murs 
épais  exigent  beaucoup  de  temps  et  de  combustible 
pour  s’échauffer,  il  faut,  selon  Weigel,  ne  leur  donner 
que  trois  pouces  au  plus.  On  emploie  alors  des  briques 
placées  sur  leurs  flancs  qu’on  soutient  par  des  bandes 
de  fer  serrées  par  des  vis , comme  pour  les  poêles  or- 
dinaires ; puis  on  recouvre  le  tout  d’une  couche  de 
glaise  d’un  demi  pouce  d’épaisseur,  par-dessus  laquelle 
on' adapte  une  chemise  en  fer  fondu. 

Comme  la  distillation  au  moyen  de  la  cornue  est 
une  des  opérations  fréquentes  de  la  chimie,  on  dis- 
pose un  de  ces  réchauds  pour  cet  usage,  en  y plaçant 
une  bassine  de  fer  fondu  de  six  pouces  d’ouverture  en- 
viron sur  six  pouces  de  profondeur,  qu’on  soutient  sur 
la  grille,  au  moyen  d’un  petit  support  en  fer.  Ce  vase 
est  po.sé  de  côté,  et  l’espace  entre  la  bouche  et  les  murs 
dû  fourneau  est  comblé  avec  des  morceaux  de  brique 
et  de  la  glaise.  Ce  vase  est  destinéà  recevoir  la  cornue 
de  verre  et  le  sable. 

Ix)rsqu’on  a besoin  d’un  haut  degré  de  température, 
on  charge  de  sable  toute  la  partie  supérieure  de  la  cor- 
nue ; pour  ce,  on  recouvre  le  dessus  de  l’espèce  de  moufle 
([ue  nous  venons  de  décrire  par  deux  plaques  de  tôle 
dans  lesquelles  on  pratique  des  échancrures  pour  laisser 
passer  lecol  de  la  cornue,  et  quelques  trous  par  lesquels 
on  fait  passer  le  sable  qui  sert  à remplir  la  moufle,  si 

f 


# ' 


Digilized  by  Google 


FOURNEAUX  1>E  CUISINE. 


(k) 

on  juge  nécessaire  de  Iç  faire;  mais  cette  méthode  a 
l’inconvénient  d’empêcher  l’opérateur  de  voir  le  fond 
de  la  cornue. 

L’autre  réchaud  peut  alors  être  employé  à la  fusion 
des  corps.  De  même  que  le  premier,  on  en  peut  boucher 
plus  ou  moins  la  partie^,  au  moyen  de  briques  qu’on 
enlève  à volonté. 

Il  est  facile  de  voir  qu’au  moyen  de  ce  réchaud  bien 
simple  on  peut  faire  la  plus  grande  partie  des  opéra- 
tions chimiques  qui  n’exigent  point  une  chaleur  ex- 
cessive. 

C’est  le  charbon  de  bois  ou  le  coke  qu’on  emploie  le 
plus  ordinairement  dans  ces  réchauds;  aussi  n’ont-ils 
point  ordinairement  de  passage  pour  la  fumée  ou  l’air 
échauffé  : si  l’on  voulait  y brûler  de  la  houille  ou  tout 
autre  combustible  donnant  de  la  fumée,  on  ouvrirait 
en  ^ g',  àla  partie  postérieure  du  réchaud,  des  portes  de 
huit  pouces  de  largeur  sur  trois  de  hauteur  à trois 
pouces  au-dessous  du  sommet  du  foyer,  et  on  les  met- 
trait en  communication  avec  une  cheminée  d’une  hau- 
teur moyenne. 

Dans  les  laboratoires  étrangers,  la  plupart  de  ces 
réchauds  ont  une  profondeur  de  une  fois  et  demie  à 
deux  fois  leur  largeur.  On  y place  deux- barres  de  fer 
dans  le  sens  de  l’avant  à l’arrière,  et  vers  le  milieu  de 
l’espace  qui  sépare  la  grille  du  sommet  ; elles  servent  à 
soutenir  la  letorte,  le  bain  de  sable,  ou  tout  autre  vase. 
Tels  sont  les  fourneaux  à réverbère  des  auteurs  fran- 
çais, appelés  par  les  Allemands  foufneaux  à distiller. 
Mais  les  chimistes  de  ces  deux  nations  employant  le 
charbon  de  bois,  leurs  fourneaux  n’ont  point  en  gé- 
néral les  issues  g g àc  la  figure  i ; cependant , dans 
les  distillations  à feu  nu,  les  Français,  après  Rvoir  fermé 
le.s  côtés  f y,  recouvrent  le  fourneau  par  un  dôme  de 
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terre  cuite,  terminé  par  un  tuyau;  les  Allemands  se. 
contentent  de  couvrir  la  partie  supérieure  par  une 
plaque  ou  une  tuile  , en  laissant  sur  les  côtés  quelques 
ouvertures  qui  favorisent  le  tirage. 

DU  FOURNEAU  A POT  ET  A BAIN  DE  SABLE  ( FUR- 
NACE  FOR  THE  SAND-POt  AND  SAND-RATIl). 

Ces  fourneaux  sont  des  plus  importants  et  des  plus 
utiles  ; mais , en  général , leur  construction  est  vicieuse, 
non-seulement  dans  les  parties  que  nous  avons  pu 
examiner  d’une  manière  générale,  mais  encore  dans 
leurs  proportions  relatives. 

Ils  sont  employés,  surtout,  pour  la  sublimation  des 
sels,  les  distillations  au  moyen  de  cornues,  et  les  éva- 
porations. Bien  construit,  ce  fourneau  peut  échauffer 
à la  fois  un  pot  de  sable  (sand-pot),  et  un  bain  de 
sable.  Dans  le  pot  de  sable  on  peut,  au  moyen  d’une 
retortc,  faire  toutes  les  opérations  qui  n’exigent  que 
les  températures  comprises  entre  celle  de  l’huile  bouil- 
lante et  la  chaleur  rouge.  En  général , on  place  la  re- 
torte  dans  le  sable,  et  même  quelquefois  on  l’y  enterre; 
mais  quelquefois  aussi  on  ne  met  dans  le  pot  que  ce 
qu’il  faut  de  sable  pour  lui  donner  quelque  stabilité. 

Au  moyen  du  bain  de  sable,  on  peut  faire  la  plu- 
part des  distillations  qui  h’exigent  que  la  température 
comprise  entre  celles  de  l’esprit-de-vin  bouillant  et 
celles  de  l’huile  bouillante.  On  peut  donner,  au  bain 
de  sable,  une  grandeur  suffisante  pour  contenir  à la 
fois  cinq  retortcs  ou  autres  vases  de  la  même  gran- 
deur, qu’on  enfonce  plus  ou  moins  dans  le  sable  sui- 
vant le  degré  de  chalcAir  qu’ils  exigent. 

I.a  première  chose  à faire  avant  de  construire  le 
fourneau , c’est  de  se  procurer  un  pot  de  sable  ( sand- 
pot  ) convenable  et  deux  larges  plaques  pour  former 
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le  bain  de  sable.  La  grandeur  du  pot  sera  déterminée 
par  la  grandeur  et  le  nombre  des  retortcs  ou  des  corps 
iju’on  a l’intention  d’y  placer.  Il  faut  que  la  retorte 
puisse  y être  contenue  en  laissant  autour  d’elle  un  es- 
pace d’environ  deux  pouces  pour  y mettre  le  sable.  La 
meilleure  forme  des  pots  de  sable  est  celle  d’un  cy- 
lindre à base  concave  ; cette  base  doit  avoir  deux  fois 
l’épaisseur  des  côtés.  I^es  pots  ordinaires  ont  des  fonds 
trop  minces  qui  ne  résistent  point  à une  forte  chaleur. 

Les  plaques  qui  servent  pour  le  bain  seront  en  fer 
fondu,  et  assez  grandes  pour  laisser  deux  pouces  d’in- 
tervalle entre  chaque  retorte , et  deux  pouces  et  demi 
entre  elles  et  le  bord  du  bain.  Il  faut  que  de  plus  elles 
dépa.ssent  de  deux  autres  pouces  l’ouverture  qu’elles  sont 
destinées  à couvrir.  Elles  doivent  être  aussi  minces  qu’il 
est  possible  de  les  fondre  ; mais  alors  il  faut  prendre 
quelque  précaution  pour  ne  point  les  briser  lorsqu’on 
les  transporte  ou  qu’on  les  fixe. 

Il  faut  encore  se  procurer  un  anneau  de  fer  de  trois 
pouces  de  largeur,  assez  grand  pour  recevoir  le  bord 
du  pot. 

Enfin,  deux  portes  en  fer  avec  leurs  châssis  et  les 
barres  pour  le  cendrier  et  le  foyer,  compléteront  à peu 
près  toutes  les  pièces  en  fer  qu’on  devra  se  procurer 
d’après  les  conseils  que  nous  avons  donnés  à ce  sujet 
et  qu’on  peut  consulter. 

Passons,  maintenant,  aux  dimensions  du  fourneau. 
Le  moyen  suivant  de  les  obtenir  pourra  être  employé 
dans  tous  les  cas  où  l’objet  à échauffer  est  d’une  nature 
fixe  et  constante. 

Le  diamètre  du  pot  de  sable-  dont  on  veut  se  servir 
étant  connu,  on  y ajoutera  six  pouces  pour  l’espace  à 
laisser  autour,  plus  la  longueur  de  deux  briques  pour 
l’épaisseur  des  côtés  du  fourneau.  !.■«>  somme  de  cos 
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quantités  donnera  le  diamètre  total  du  fourneau.  Pour 
en  avoir  la  hauteur  on  prendra  d’abord  la  hauteur  du 
pot,  à laquelle  on  ajoutera  huit  pouces  pour  la  distance 
à laisser  entre  le  pot  et  la  surface  supérieure  du  feu  .à 
sa  plus  grande  hauteur,  puis  six  pouces  pour  la  pro- 
fondeur du  foyer,  et  huit  pouces  pour  la  distance  des 
barres  de  la  grille  au  fond  du  cendrier;  enfin,  la  hau- 
teur d’une  bi'ique  pour  un  rang  de  briques,  qui  doit 
s’élever  au-dessus  des  bords  du  pot;  la  somme  de  ces 
quantités  est  la  hauteur  totale  du  fourneau  dépuis  la 
hase. 

Sur  le  lieu  où  le  fourneau  doit  être  élevé  on  creusera 
un  trou  rond  ou  carré,  assez  grand  pour  y asseoir  les 
fondations,  et  d’environ  huit  pouces  de  profondeur, 
afin  que  les  barres  du  foyer  soient  précisément  au  ni- 
veau du  sol , le  cendrier  étant  au  - dessous  de  ce  ni- 
veau. 

IjB  motif  de  cette  disposition  est  de  ne  pas  trop 
élever  les  autres  parties  du  fourneau,  chose  assez  im- 
portante pour  l’opérateur,  qui , autrement,  ne  gouver- 
nerait que  difficilement  l’opération  qui  se  ferait  dans 
le  pot  de  sable,  et  plus  difficilement  encore  celle  du 
bain  de  sable  qui  est  bien  plus  élevé  que  ce  dernier. 
Il  pourrait,  à la  vérité,  se  placer  sur  un  petit  banc; 
mais  cette  situation  est  peu  commode. 

On  assied,  comme  nous  l’avons  dit,  dans  la  cavité 
dont  on  a appris  à calculer  les  dimensions,  les  fonda- 
tions du  fourneau;  puis,  au  moyen  d’un  bon  travail 
en  briques,  on  lui  donne  une  forme  carrée  ou  cylin- 
drique. 

On  laisse  un  espace  a ( fig.  2 ) pour  le  trou  du  cen- 
drier qu’on  creuse , et  dont  une  des  faces  est  la  place 
de  la  porte  du  cendrier.  Cette  partie  peut  être  faite 
avec  des  briques  ordinaires  liées  par  du  mortier  fait 
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avec  des  cendres  de  charbon  ; mais  elles  devront  être 
assises  très-solidement,  afin  que  le  mortier  ne  s’altère 
point  lorsque  l’ensemble  est  soumis  à une  température 
très^levée.  On  élève  alors  le  cylindre  de  huitpoucesen- 
viron,  et  l’on  place  les  barres  du  foyer,  puis  la  porte  b 
avec  son  châssis  en  avant  des  barres.  On  élève  encore 
de  six  pouces  le  travail  en  briques  en  le  liant  solide- 
ment avec  les  barres  diî  foyer  et  le  châssis  de  la  porte. 
f.,es  rangs  de  briques  qui  entourent  le  foyer  devront 
être  composés  de  briques  de  Windsor,  liées  par  de  la 
terre  grasse  de  Windsor,  ou  par  de  l’argile  de  Stour- 
bridge.  Si  la  chaleur  doit  être  très- intense,  on  emploiera 
pour  ciment  le  lut  Infusible,  dont  nous  parlerons  bientôt. 

Quand  on  aura  tout  terminé  jusqu’à  cette  hauteur, 
on  placera  une  plaque  de  fer  d’une  force  suffisante, 
et  deux  barres  larges  au-dessus  de  la  partie  vide  ou 
des  ouvertures  qui  conduisent  à la  porte  et  au  trou 
aux  cendres,  afin  de  pouvoir  continuer  le  travail  en 
briques  circulairemcut  et  par-dessus.  On  continue  en- 
core à élever  le  cylindre,  seulement  la  cavité  intérieure 
devient  conique,  c’est-à-dire  qu’à  partir-du  lieu  désigne 
pour  le  foyer  elle  s’élargit  assez  pour  que  huit  pouces 
plus  haut  son  diamètre  excède  de  six  pouces  celui  du 
pot  de  sable.  Ces  six  pouces  sont  pour  faire  la  part  des 
trois  pouces  de  distance  qu’il  faut  laisser'entre  les  pa- 
rois du  pot  et  celles  du  fourneau  qui , à partir  de  ce 
point,  commenceront  à être  parallèles.  La  saillie  c 
t the  slab  ) , placée  au-devant  de  la  porte  du  gueulard, 
doit  être  fixée  dans  le  dernier  rang  de  briques  qui 
forme  cette  espèce  d’entonnoir.  La  situation  la  plus 
convenable  pour  cette  porte  est,  comme  dans  la  figure , 
directement  au-dessus  de  la  porte  du  cendrier. 

Ainsi  que  nous  l’avons  dit,  à partir  de  ce  point  le 
cylindre  s’élève  parallèlement  aux  côtés  du  pot  de 
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sable,  el  à trois  pouces  de  distance;  inais..cé  parallé- 
lisme eessiî  à envuon  un  tiers  de  la  hauteur  toUile  du 
pot  de  sable  , et  la  paroi  prend  une  inclinaison  in- 
verse à celle  qu’elle  avait  primitivement;  elle  rétrécit 
de  cette  manière  l’ouverture  jusqu’à  ce  qu’il  n’y  ait 
plus  que  la  pl<‘\ce  nécessaire  pour  y passer  le  pot  de 
sable. 

Dans  le  travail  en  briques  qui  forme  cette  pente  su- 
périeure, on  laisse  une  cavité. qui  permet  à la  flamme 
et  à la  fuméif  de  passer  sous  le  baîn  de  sable.  Elle  doit 
être  placée  au  milieu  de.  la  partie  où  la  construclion 
pour  le  bain  de  sable  touche  le  fourneau  ; on  lui  donne 
de  quatre  pouces  et  demi  à cinq  pouces  de  largeur,  et 
environ  deux  pouces  de  hauteur. 

Toute  cette  partie  du  fourneau  peut  être  consti-uile 
en  briques  ordinaires;  mais  elles  doivent  être  liées, 
tout  au  moins , par  de  là  terre  grasse  de  Windsor  ' 
( Windsor  loam  ).•  Au  sommet,  pn  place  l’anneau  de 
fer,  dont  nous  avons  parlé , et,  qui  ‘est  destiné  à sou- 
tenir le  pot  de  sable.  Tl  doit  reposer  sur  un  lut  infu- 
’ sible. 

Quand  toutes  les  parties  du  fourneau  ont  acquis, 
en  séchant,  la  solidité  nécessaire,  on  place  le  pot 
dans  J’anneau,  où  il  n’est  soutenu  que  par  son  rebord 
qui  est  renversé,  et  l’on  pose  une  nouvelle  rangée  de 
briques  darts  la  direction  des  côtés  du  pot  de  sable, 
î^s  Iniques  qui  touchent  le  pot  sont  liées  par  le  lut 
inftisible;  du  mortier  fait  avec  des  cendres  de  charbon 
. suffît  pour  attacher  les  autres.  Cette  rangée  doit  en- 
core avoir  une  pente  sur  le  côté  opposé  au  bain  de 
sable , afin  que  le  col  des  retorteà  placées  dans  le  pot 
puisse  s’abaisser  davantage  si  on  le  juge  à propos. 
Tout  le  fourneau  à pot  de  sable  étant  ainsi  complété, 
on  y ajoutera  le  bain  de  sable. 
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On  en  U71CC  d’al)ord  la  base  e 2 ),  qu’il  n’est 
point  nécessaire  de  placer  au-dessoas  du  sol.  11  doit 
être  proportionné  à la  dimension  de  la  plaque  qu’on 
veut  employer.  Sa  longueur  sera  donc  celle  de  cette 
plaque,  plus  la  largeur  de  deux  briques;  et  sa  largeur 
sera  celle  de  cette  même  plaque,  plus  la  longueur  de 
deux  briques.  On  élève  alors  les  quatre  murs  en  sa- 
tisfaisant à ces  conditions.  L’espace  qui  existe  e’ntre 
eux  est  laissé  vide  efpavé  de  tuiles.  On  peut  employer 
pour  ces  murs  des  briques  et  du  mortier  commun; 
mais  il  faut  avoir  grand  soin  que  les  brii|uçs  soient 
bien  d’à-ploinb  rime  sur  l’autêe.  Une  grande  porte  de 
fer  et  son  diâssis  sont  ensuite  fixées,  d’une  manière 
solide,  vers  lé  milieu  de  la  muraille.  Dans  le  tracé  de 
la  base  du  fourneau  à bain  de  sable,  on  pourra  mordrç 
d’une  longueur  de  trois  pouces  sur  le  derrière  du  four- 
neau à pot  de  sable.  Cette  projection  du  fourneau  à 
pot  de  sable  dans  l’autre  h i,  dst  nécessaire  pour 
lapproclicr  un  dts  côtés  de  la  plaque  de  l’i-ssue  que 
nous  avons  pratiquée  dans  le  premier  fourneau  pour 
la  flamme  et. la  fumée,  sans  être  obligé  d’allonger  ce 
passage,  comme  il  faudrait  le  faire,  si  une  des  faces 
du  fourneau  à bain  de  sable  élait  simplement  tan- 
gente au  cylindre. 

Les  quatre  murs  étant' élevés  jusqu’au  niveau  de  la 
partie  inférieure  du  passage,  on  placera,  sur  ce  cadre, 
une  dés  plaques  de  fer  reposant  sur  un  mortier  de 
cendres,  et  liée  à sa  partie  supérieure,  par  de  la  terre 
grasse  de  Windsor,  au  reste  de  l’ouvrage.  Au-dessus 
de  cette  plaque  on 'élèvera  encore  quelques  rangées  de 
briques.,  sur  lesquelles  on  posera  la  seconde  plaque  de 
fer,  de  manière  à ce  qu’elle  entre  d’un  pouce  de  chaque 
côté  dans  les  murailles , où  on  la  scellera  avec  le  lut 
infusible.  On  place  ces  briques  bout  à bout,  et  l’on 


rinpioie  toujours  la  terre  grasse  de  Windsor  pour  les 
parties  qui  avoisinent  la  plaque,  et  le  mortier  de  cen- 
tlres  pour  les  autres. 

On  laisse  ouvert  le  passage  pour  la  flamme  et  la  fu- 
mée, et  l’on  pratique  dans  l’autre  flanc  du  fourneau 
une  seconde  ouverture  destinée  à conduire  la  fuiiiée 
■<lans  la  cheminée.  Au-dessus  de  cette  ouverture  on  place 
une  bande  de  fer  pour  supporter  les  briques  qu’oii  pos<*ra 
dessus. 

Enfin  l’on  forme  eheprç  une  rangée  ‘de  briques  k 
placées  en  largeur  sur  les  bords  de  la*  plaque  et  tout 
autour  d’elle,  en  ayant  toujours  l’attention  d’employer 
le  lut  infusible  pour  les  briques  qui  la  toudient  et  le 
mortier  de  cendres  pour  les  autres.  Au-dessus  de  cette 
rangée  on  en  place  autant  d’autres  qii’il  sera  nécessaire 
pour  élever  sirlfisamment  les  côtés  du  bain  de  sable, 
ce  qui  est  déterminé  par  la  grandeur  des  vases  qu’on 
veut  y placer. 

T.,a  clreminée  de  ce  fourneau’  doit  avoir  au  moins  de 
douze  à quatorze  pieds  d’élévation,  et  sa  section  hori- 
zontale doit  être  d’environ  six  pouces  en  carré. 

Ce  fourneau,  construit  d’après  les  conseils  que  nous 
avons  donnés,  et  séché  graduellement,  sera  de  très- 
longue  durée,  pour  peu  qu’on  en -ait  soin.  Le  pot  de 
sable  (sand  pot)  est  la  première  pièce  de  ce  fourneau 
qui  deviendra  hors  d’usage;  mais  il  sera  facile  d’en- 
lever le  rang  de  briques  qui  sert  à le  maintenir,  de 
l’ôter  de  son  anneau,  de  l’éparer  le  foyer  et  les  autres 
parties  intérieures  du  fourneau,  d’y  adapter  un  pot  do 
sable  neuf  et  de  replacer-  le  rang  de  briques.  On  a 
souvent  répété  jusqu’à  trois  fois  cette  l’éparation,  sans 
avoir  eu  l’occasion  de  toucher  à quelque  autre,  partie 
du  fourneau. 

En  général  on  donne  au  pot  de  sable  un  pied  d’ou-. 


(3^  • l'OliHNKACX  ... 

verture  iulérieure  et  neuf  pouces  de  profondeur;  les 
plaques  du  bain  de  sable  ont  trois  pieds  sur  deux , et 
la  porte  du  four  est  d’environ  douze  pouces  de  largeur 
sur  neuf  de  hauteur. 

Le  D’’  Henri  et  quelques  autres  auteurs  ont  donne 
lu  'description  de  fourneaux  a bain  de  sable , destines  ^ 
seulement  à des  évaporations  lentes,  et  auxquels  nest 
point  annexé  le  fourneau  à pot  de  sable  que  nous  avons 
décrit.  Mab  on  fera  toupurs  bien  d'y  joindre  ce  pot 
de  sable,  si  l’on  n’a  pas  besoin  d’une  grande  chaleur 
ilans  l’autre  foiîrneau.  Quand  il  n’aurait  d’autre  usage 
que  de.  contenir  un.inatras  à fond  plat,  dit  enfer  de 
Hoyle,  rempli  en  partie  de  mercure,  l’oxide  rouge  de 
mercure  sê  préparerait , pour  ainsi  dire , tout  seul  et 
'sans  autres  frais  fine  l’achat  du  métal.  Bien  inieux , 
comme  le  matras  dont  nous  parlons  a un  col  trè.s*étnoit, 
il  pourrait  servir  de  thermomètre  approximatif  pour 
régler  la  cîialeur  du  deuxième  fourneau.-  Ce  n’est  pas 
ici  le  lieu  d’entrer  dans ies  usages  de  cet  oxide  de  mer- 
cure, que  les  anciens  appelaient  précipité  se , pré- 
cipité rouge,  et  qu’on  nomme  aujourd’hui  péroxide 
de  mercure:  il  nous. suffira  de  dire  qu’il  est  employé 
comme  escarotique  dans  les  maladies  vénériennes,  et 
que,  mêlé  en  petites  proportions  à une  poudre  inerte, 
il  tue  les  poux  et  autres  insectes  pédiculaires.  Un  grain 
de  cet  oxide,  longuement porphirisé  avec  un  gros  d on- 
auent  rosat,  constitue  encore  un  excellent  résolutif 
pour  les  ophthalmies  chroniques. 

La  partie  de  ce  fourneau  qui  contient  le  pot  de 
sable , peut  servir  de  modèle  à tous  les  fourneaux  du 
même  genre , tels  que  ceux  destinés  à échauffer  des 
chaudières  de  fonte  ou  de  cuivre,  les  bouilloires  d’é- 
tain des  fabricants  de  couleur  et  en  géné.ral  tous  les 
vases  cylindriques  ou  hémisphériques.  On  peut  ranger 
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ilaiis  celte  defiiière  classe  les  vaisseaux  qui  servent  à subli- 
mer le  càinplire;  maison  voit  que,  dans  beaucoup  de  cas, 
le  vaisseau  repose  sur  le^  bords  du  fourneau,  et  qu  il  n’y 
a point  lieu  à faire  le  dernier  travail  en  briques  qui 
ferme  toute  la  partie  comprise  entre  les  murailles  du 
fourneau  et  les  bords  du  pot  de  sable.  Quelquefois  en- 
fin le  vase  est  fixé  au  fom  uean,  d’autres  fois  il  est  mo- 
bile. 

Quand  ce  vaisseau  est  très-grand,  comme  par  exemple 
les  cuviers  qu’on  emploie  dans  la  fabrication  de  la  bière, 
ou  bien  encore  ceux  qui  servent  aux  évaporations  des 
solutions  salines,  le  poids  énorme  du  fluide  ([u’il  con- 
tient e.xigé  un'  travail  qui  en  soutienne  le  fond.  A cet 
effet,  on  établit  ordinairement  un  massif  en  maçon- 
nerie, dans  lequel  on  laisse  un  passage  pour  la  fumée  et 
l’air  brûlé;  mais  üancienne méthode, qui  consiste  à em- 
ployer des  piliers,  nous  semble  préférable  en  ce  qu’ils 
ilistribuent  plus  également  le  courant  d’air  sous  la  chau- 
dière. On  leur  donne  environ  neuf  pouces  en  carre,  et 
on  les  dispose  en  échiquier,  en  les  éloignant  les  uns 
des  autres  autant  qu’il  est  possible. 

Celte  construction  a cependant  l’inconvéïiienl  d’éta- 
blir un  faux  courant,  toutes  les  fois  qu’on  ouvre  la 
porte  du  gueulard,  courant  qui  frappe  la  partie  supé- 
rieure du  feu  , refrdidit  le  fourueau  et  les  vases  et  (jucl- 
quefois  fait  éclater  ces  .derniers.  Le  plan  de  M.  Losb 
remédie  <à  tous  ces  défauts. 

I..a  figure  3 représente  une  section  verticale  de  l’ap- 
pareil de  M.  Losb,  réduit;»  l’échelle  d’un  quarante  hui- 
tième, c’est-à-dire  d’un  quart  de  pouce  pour  pied. 

, a est  le  vase,  pot  ou  chaudière;  b la  grille  ou  les 
barres  sur  lesquelles  on  place  le  combustible  un  peu  en 
arrière  du  centre  de  la  chaudière;  c l’espace  qui  sépare 
le  cendrier  ri  du  foyer;  e le  châssis  du  gueulard;/'/ 
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les  piliers  sur  lesquels  repose  la  "chaudière  et  auxquels 
on  donne  six  pouces  de  côté;  g g espace  contigu  aux 
flancs  de  la  chaudière,  dans  h'quel  monte  l’air  échauffé 
du  foyer,  après  ax'oir. passé  entre  les  piliers;  A la  chcv 
minée.  Cette  construction  peut  servir  pour  les  petites 
chaudières  ou  vases  dont  il  est  nécessiûre  de  chauffer 
le  fond  et  les  côtés,  les  appareils  à distiller,  ceux  em- 
ployés par  le  fabricant  de  sucre  ou  de  savon,  les  éva- 
poratoires  pour  les  solutions  salines  ou  alcalines,  etc. 

Il  est  hieti  entendu  cpie  les  dimensions  du  fourneau 
doivent  être  calculées  d’après  celle  du  vase  qu’on  veut 
y placer.  On  peut  même  adapter  à ce  fourneau  une 
chaudière  à vapeur  ou  toute  autre  chaudièr^de  grande 
dimension  ;"  niais  alors  on  emploie  deux  foyers  qui  dis- 
tribuent plus  également  les  gaz  échaufies  sur  toute 
la  surface  du  vase,  et  le  mur  qui  sépare  ces  foyers  sert 
en  mêine  temps  à soutenir  le  fond  de  la  chaudière. 
On  répartit  encore  plus  egalement  la  chaleur  en  di- 
visant le  foyer  en  trois,  quatre,  etc.  parties,  c’est-à- 
dire  en  faisant  .trois  ou  quatre  foyers  séparés  par  des 
murs;  lé  fond  de  la  chaudière  n’en  est  que  mieux 
soutenu. 

IjR  figure  !\  représente  une  Section  verticale  d’une 
chaudière  à vapeur,  avec  son  fourneau  et  ses  deux  foyers, 
réduite  à l’échelle  d’un,  quatre-vingt-sèizièine,  c’est-à- 
dire  un  huitième  de  pouc(\  par  pied. 

La  figure  ü en  est  la  section  horizontale  : a est  un 
mur  qui  s’étend  depuis  le  fond  du  cendrier  jusqu’au 
fond  de  la  chaudière,  et  à la  partie  supérieure  des  es- 
paces laissés  autour  de  la  chaudière  pour  l’air  échauffé. 

' Ce  mur  coupe  toute  communication  entre  les  deux , 
foyers  et  ces  espaces;  il  soutient  en  outre  le  fond  et 
les  côtés  de  la  chaudière;  ù b sont  les  grilles  ou  barres 
sur  lesquelles  on  place  le  combustible;  c est  un  massif 
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qui  sépare  le  eeiulrier  du  loyer  el- empêche  l’air  atmo- 
sphérique de  passer  de  l’uü  dans  l’autre. 

d est  Ja  porte  du  cendrier,  e la  porte  du, foyer, 
/fff\cs  piliers  sur  lesquels  repose  la  chaudière:  on 
leur  donne  environ  neuf  pouces,  plus  ou  moins,  selon 
la  grandeur  de,  la  chaudière;^  la  chaudière;  h h les 
espaces  qui  s’étendent  tout  autour  de  ses  flancs  et  dans 
lesquels  l’air  échaulTé  s’élève  du  foyer,  après  avqir  passé 
entre  les  piliers;  i i pacages  pour  l’air  Lrûlé  à travers 
lesquels  il  se  rend,  apr^s- avoir  agi  sur  la  chaudière, 
dans  les  conduits  kk,  qui  le  portent  à une  cheminée  / 
placée  d’une  manière  convenable , comme  fig.  5 , par 
exenqjle.  A ces  conduits  /i  A’ on  peut  adapter  des  mo-. 
dérateurs  (dampers)  qui  serviront  à égaliser  le  courant 
d’air  dans  les  deux,  fourneaux;  un  autre  modérateur 
placé  dans  la  cheminée  servira  à régler  tout  rcnscmhle 
de  l’appareil. 

Je  citerai  le  fait  suivant  comme  un  exemple  de  l’ac-  * 
tion  intense  et  rapide'  des  fourneaux  construits  sur  ce 
principe.  Une  chaudière  circulaire  de  treize  pieds  de 
diamètre  fournit  de  la  vapeur  à une  tension  suffisante 
pour  manœuvrer  une  machine  delà  force  dé  vingt  chc 
vaux,  établie  par  Boulton  et  Walt-,  huit  .minutes  aprè.s^  • 
avoir  été  totalement  remplie  d’eau.  Le  feu  fut  d’abord  . 
introduit  dans  le  foyer,  lorsque  le  fond  de  la  chaudière 
seulement  était  couvert  de  liquide,  et  la  machine  fut 
mise;  eu  jeu  dix-sept  minutes  après. 

Une  chaudière  sembluble  placée  sur  un  fourneau  oi’- 
dinaire  exigea  une  hqure  et  un  quart  pour  porter  la  va- 
peurau  même  degré  de  tension  qu’unechaudière,coimhe 
celle  que  nous  venons  de  décrire,  produisit  huit  mi- 
nutes après  avoir  ét,é  totalement  remplie.  Iæ  feu  lut  in- 
troduit dans  l’une  et  l’autre,  dès  que  le  fond  seulement  fut 
couvert  de  liquide;  et  comme  c’était  une  espèce d’rma//^,  , 
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on  fit  de  pari  et  d’autre  les  mêmes  efïorts,  et  oii  dé- 
ploya la  même  habileté. 

C’est  ce  même  modèle  de  fourneau  qu’on  a adopté 
pour  la  chaudière  d’une  machine  à vapeur  destinée  a 
extraire  la  houille  à la  mine  de  Killingwprth  dans  le 
Northuraberland et.  qui  y remplaça  un  fourneau  or- 
dinaire. La  chaudière  est  ronde,  elle  a treize  pieds,  de 
diamètre,  et  le  cylindre  de  la  machine  à vapeur  a lui- 
même  trente  pouces  .de  diamètre.  Depius  qu’on  se  sert 
du  fourneau  de  31.  I.^)sh,  l’ouvrage  se  fait  très-facile- 
ment, quoiqu’on  n’emploie  que  le  petit  charbon  de 
rebut  et  même  qu’on  ne  consomme  que  la  moitié  de  la 
quantité. qu’on  employait  avec  l’autre  fourneau  qui  était 
bien  loin  encore  de  produire  l’effet  désiré.  La  machine 
déploie  toute  sa  force  pendant  près  d’une  heure,  sans 
qu’il  soit  nécessaire  de  remettre  du  charbon;  l’ancien 
fourneau  au  contraire  exigeait  qu’on  renouvelât  le  eom- 
' buslible  à peu  près  toutes  les  dix  minutes;  et,  bien  ([ue 
l’effet  de  l’air  échauffé  .soit  si  puiskuit,  le  feu  lui-même 
n’est  que  modéré  et  la  combustion  est  si  graduelle  et  si  ’ 
parfaite  qu’il  ne  se  forme  point  d’escarbilles.  On  n’est 
obligé  de  nettoyer  la  grille  que  tous  les  deux  jours, 
quoi(jue  le  chqrbon  qu’on  emploie  ait  une  grande  ten- 
dance à se  vitrifier  à un  Imut  degré  de  chaleur. 

Les  seules  instructions  que  nous  ayons  «à  donner  sur 
les  moyens  d’entretenir  le  feu  dans  cette  espèce  de  four- 
neau, sont  de  mettre  beaucoup  moins  de  charbon;  à la  ’ 
fois  qu’on  ne  le  fait  ordinairement,  de  faire  en  sorte 
que  la  grille  soit  toujours  entièrement  couverte,  mais 
p.lVune  couche  de  combustible  beaucoup  moins  épaisse 
(|ue  dans  les  fourneaux  ordinaires  et  que  le  feu  y soit 
plusbrillant;  d’attendre,  pour  remettre  du  charbon  dans 
un  des  fourneaux,  que  le  feusoitdevenu  brillant;  enfin, 
de  faire  en  sorte,  afin  de  consei  ver,  autant  qu’ij  est  posr 
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sible  une  tenjpéralure  égale,  (j.ue,  lorsqu’un  des  foyers 
donnera  son  inininiiun  de  chaleur,  l’autre  au  contraire 

donne  son  maximum,  et  réciproquement. 

• • 

. BOUlLLOtRES  A SELS  (sALT  BOlLERs). 

C’est  un-  fait  bien  connu  de  tous  ceux  qui  s’occu- 
pent d’applications  chimiques , qu’on  ne  peut  ém- 
plover  avec  sécurité  les  bouilloires-  de  fonte  ayant  tout 
leur  fond  exposé  au  feu,  ni  pour  concentrer  les  solutions 
de  sels  qui  cristallisent  à la  surface  du  liquide  par  l'effet 
de  l’évaporation,  ni  pour  lessiver  des  substances  pe- 
santes : parce  que,  dans  le  premier  cas,  les  sels  cris- 
tallisés qui  tombent  au  fond,  et'  dans  le  second  la  ma- 
tière pesante,  s’attachent  au  fond  du'  vase- et  le  crèvent 
à la  fin. 

Les  bouilloires  de  fer  ne  présentent  point  les  mêmes 
inconvénients;  mais  il  est  encore  beaucoup  d’autres 
occasions  où  l’on  ne  peut  les  emplayer  avec  sûreté. 
Qu’une  solution  d’un  sel  quelconque,  par  exemple, 
contienne  quelque  acidte  mméral  en  excès,  cet  acide  agit 
sur  les  joints  du  vase,  les  corrode  en  peu  de  temps, 
et  bientôt  il  est  hors  d’usage  ; ce  qui  entraîne  à des 
réparations  qui  font  perdre  un  temps  précieux  et  cau- 
sent de  l’ennui. 

Les  chaudières  auxquelles  on  doit  donner  la  préfé- 
rence pour  évaporer  les  liquides  denses  à la  surface 
desquels  le  sel  cristallise,  tels  que  le  muriate  de  soude, 
le  sulfate  de  potasse , sont  celles  dont  on  se  sert  pour 
concentrer  le  sirop  de  sucre,  dans  les  Indes  occiden- 
tales (sugar  pans),  et  qui  contiennent  de  cent  à trois 
cents  gallons.  La' ligure  6 représente  un  de  ces  appa- 
reils qui  peut  contenir  environ  cette  (juaiitité.  I.a  |)io-’ 
fondeur  du  vase  est  de  deux  pieds  sept  pouces  cl  la 
largeur  au  sommet  de-  six  pieds  deux  pouces.  L<-  foiul 
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du  vase  repose  Sur  un.  travail  en  briques  bien  solide  et 
lié  par  du  mortier  à feu  , jusqu’à  la  profondeur  indiquée 
dans  la  figure  par  la  ligne  ponctuée  b.  L’espace  entre 
et  ^ est  réservé  pour  le  conduit  qui  entoure  la  chau- 
dière et  qui  sert  à l’écliauffer  ; H communique  avec  l’ou- 
verture c,  à travers  laquelle  passe  la  fumée.  La  chau- 
dière est  entretenue  constamment  pleine  de  la  solution 
soumise  à l'évaporation  dont  pan  conséquent  le  niveau 
s’élève  au-dessus  de  la  ligne  ponctuées , afin  d’éviter  le 
danger  auquel  on  pourrait  exposer  l’appareil  en  intro- 
duisant subitement  une  quantité  eonsidérable  de  li- 
queur froide  d’un  seul  coup.  * 

, Bientôt  la  solution  saline  est  assez  concentrée  pour 
que  le  sel  commence  à se  montrer  à sa  surface;* et 
comme,  par  la  construction  même  du  fourneau,  l’ébulli- 
tion marche  de  la  circonférence  au  centre,'  ce  sel,  à 
cause  de  sa  densité , tombe , à mesure  qu’il  se  forme  et 
se  dépose  au-dessous  de  la. ligne  ponctuée  b d’où  les 
ouvriers  le  retirent  avec  une  grande  cuillère  faite  exprès 
•pour  cet  usage.'  * > * 

L’expérience  a démontré  que  les  sels  à base  de 
Jerre,  tels  que  le  sulfate  de.çliaux,  par  exemple,  dont 
on  fait  évaporer  les  solutions  dans  les  chaudières  ordi- 
naires ayant  leur  fond  exposé  à l’action  du  feu,  sedé- 
.po^nt  et  forment  à ce  fond  une  croûte  qu’on  n’enlève 
quaVec  difficulté,  pour  peu  qu’on  laisse  augmentér 
l’épaisseur  de  ces  dépôts.  La  chaudière,  par  suite  de  sa 
température  très*éleyée , crève  au  moment  où  l’on  s’y 
attend  le  moins. 

Il  n’en  est  point  de  même  de  la  chaudière  que  nous 
venons  de  décrire  : quelques-unes  ont  duré  jusqu’à 
'deux  années  sans  aucun  accident,  et  même  en  adop- 
tant cette  nouvelle  construction,  on  a pu  rendre  utiles 
des  chaudières  dont  on  ne  se  savait  plus  depuis  long- 
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temps,  parce  que  leur  fond  avait  été  fendu  par  les 
causes  que-  nous  avons  signalées.  Ou  se  contenta  de 
faire  reposer  leur  fond  sur  un  lit  d’argile  apyre  (fire- 
clay),  jusqu’à  la  hauteur  des  extrémités  de  la  fente. 

Jusqu’à  ce  que  la  liqueur  entre  en  ébullition , une 
haute  température  est  nécessaire;  mais,  une  fois  ar-, 
rivée  à ce  point,  on  peut  entretenir  l’ébullition,  et, 
par  conséquent , l’évaporation  avec  du  poussier  de, 
houille,  pour  peu  qu’op  surveille  l’opération. 

I.es  teinturiers  hollandais  se  servent*  de  construc- 
tions à peu  prés  semblables  pour  leurs  teintures  en 
bleu.  Il  se  forme  une  telle  quantité  de  dépôt  au  fond 
de  leurs  ehaudières,  dans  cette  opération  , que  si  elles 
étaient  assises  comme  on  les  voit  le  plus  souvent,  le 
fond  ne  tarderait  point  à brûler.  Us  donnent  à leurs 
chaudières  la  forme  d’un  cône,  ou  |ïain  de  sucre  ren- 
versé, et  enfonce  le  sommet  dé  ce  cône  un  peu  au- 
dessous  du  sol , de  sorte  que  le  feu  ait  sa  plus  grande 
action  vers  le  milieu  de  la  chaudière.  Cette  manière 
d’asseoir  les'  chaudières  pourrait  ênéore  être  employée 
pour  les  appareils  distillatoires  où  il  se  forme  des  dé- 
pôts considérables. 

Mais,  dans  tous  les  cas,  on  devra  préférer  pour  la 
chaudière  les  formes  cônique  ou  hémisphérique  au  cy- 
lindre, dont  les'  côtés  sont  verticaux^  parer;  qu’ainsi 
une  plus  grande  surface  est  exposée  à l’action  de  la 
chaleur  dans  les  conduits  latéraux. 

Ce  principe  de  faire  passer  la  chaleur  autour  du 
vase  et  en  -son  milieu,  sans  l’appliquer  à son  fond, 
n’a  point  été  adopté  par  les  savonniers,' qui  placent 
toujours  le  feu  au-dessous  de  leur  chaudière. 

Cette  pratique  est  duc , sans  doute,  à la  difficulté 
de  se  procurer  des  vases  de  h**'  d’une  dimension  suf- 
fisante. Ils  se  servent  encore  en  Angleterre  < t sur  le 
« • 
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continent , de  cuves  dont  le  fond  seul  est  en  fer,  et  les 
flancs  formés  par  des  douves  de  bois,  ou 'par  de  la 
inaeonucrie.  ‘ . ■ 

Nous  aurons  occasion  de  voir,  par  la  suite,  com- 
.inent  Glauber  a remédié,  dans  quelques  cas,  à cet  in- 
convénient. 

DE  l’alambic  , VASE  A DISTILLER  ( COPPER  STILL  ). 

L'alanibic  se  place’ sur  le.fourneau  h pot  de  sable 
que  nous  avo'ns  décrit , ou , du  moins sur  un  four- 
neau qui  ne  différé  de  celui-ci*  qu’en  ce  que  le  cen- 
drier n!est  plus  au-dessous  du  niveau  du  sol.  Même  on 
laisse  un  peu  plus  de  hauteur  à ce  cendrier,. afin  de 
pouvoir  élever  davantage  Tappareil  condenseur.  ’ 

On  a donné  une  infinité  de  formes  aux  appareils 
qui  servent  à distiller  les  esprits,  et  que  nous  décri- 
rons plus  tard.  L’alambic  qu’on  emploie , en  général , 
est  un  cylindre  dont  la*largeur  doit  excéder  d’environ 
un  quart  la  profondeur.  On  n’expose  guère  qu’un  quart 
de  sa  hauteur  à l’a’ction  du  feu.  Si,  cependant,  il  avait 
un  fourneau  pour  lui  seul , on  ferait  bien  d’élever  le 
travail  en  briques  jusqu’à  sa  bouche  afin  dé  retenir  Ja 
cli'aleür,  d’économiser  le  combu.stible ,.  et  de  prévenir 
la  condensation  des  vapeurs  sur  les  flancs,  et.l’em- 
pêclier  de  retourner  à l’état  liquide  dans  le  vase.  Si , 
au  contraire , le  fourneau  nè  fait  qu’accidentellement 
le  service  de  l’alàinbic,  on  aura  le  soin  d’envelopper 
toute  la  partie  découverte  et  la  gorge  de  ce  dernier 
av'ec  de  la  laine  ou  des  linges. 

La  gorge  'de  l’alambic  (the  neck  of  the  still  ) , c’est- 
à-dire  la  partie  cylindrique  du  chapiteau,  devrait  avoir, 
au  moins,  un  pied  de  hauteur,  et  l’on  pratique,  à 
tpielquc  distance  de  son  flanc,  une  petite  douille  ou 
tuyau  d’un  pçiuce  de  longueur  environ,  sur  un  demi- 
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pouce  do  largeur.  Celte  douille  est  ordinairement  ler- 
inée  par  un  Imuçlion  vissé,  ou  par  un  morceau  de 
liège  passé  dans  le  col  d’une  vessie,  et  retenu  sur  la 
douille  par  un  annettu.  Cette  ouverture  serf  à'remplir 
la  chaudière  ou  cucurbite , sans  enlever  le  cha|)iteau 
(the  liead),  ou  à la  vider  au  moyen  d’un  syphon;  dans 
les  grands  appareils  on  adapte,  poifr  ce  dernier  usage, 

■ un  tuyau  à la  .partie  inférieure  de  l’alambic,  et  on  le 
ferme  par  un  bouchon. 

La  troisième  partie  de  l’alambic  est  le  ’ chapiteau 
' y the  head).  La  tête  de  Maure  (the  inoor’s  head), 
c’est.à-dire  le  çouverclc  hémisphérique^  est  de  beau- 
coup préférable,  pour  la  plupart  des  opérations,  au 
couvercle  en  col  de  cygne  dont  les  distillateurs  se  ser- 
vent pour  les  esprits;  car,  sous  cette  dernière  forme, 
tout  ce  qui  se  cofidense  dans  la  tête  retourne  dans  le 
..  corps  de  l’alambic. 

La  gorge  du  cliapiteati  a de,  six  à huit  pouces  de 
long,  et  le  chapiteau  lui-même  est  cylindrique  et 
fermé  au  sonunet  par  une  calotte  sphérique,  ou  plutôt 
une  demi-sphère,  "dont  le  diamètre  est  plus.grand  que 
celui  de  la  gorge , de  sorte  qu’elle  dépasse  celle-ci  tout  • 
à l’entour.  Elle  est  terminée  inférieurement  par  un  ca- 
nal ou  une  gouttière  qui  reçoit  le  liquide  condensé  et 
le  porte  à travers  le  bec  ( the  noze)  dans  le  récipient. 

On  a cherché  plusieurs  moyens  de  hâter  la  conden- 
sation des  vapeurs.  Les  distillateurs  emploient  pour 
condenseur  ou  réfrigérant  un  tuyau  de  cuivre  où  d’é- 
tain contourné  en  spirale  ou  en  hélice,  dans  lequel  . 
pénètre  la  vapeur,  et  qui  est,  lui-même,  baigné  à l’ex- 
térieur par  de  l’eau  froide,  qu’on  renouvelle  au  be- 
soin. Mais  cet  instrument,  qu’on  appelle  un  serpentin  . 
(worni),  présente  plusieurs  inconvénients:  il  est,  d'a- 
bord, assez  dispendieux,  puis  sa  forme  même  fait  qu’il 
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.ne  peùt  éfre  netlôyé  facflenient  lorSqu’oiî  a distillé  des 
'matières  odoiantes^,  ni  facilement  débarrassé  dés  ma- 
tières grasses  que  donne  quelquefois  la  distillation. 

On  a'  donc  imaginé  un  genre  de  condenseur 'à  ' peu 
près  aussi  commode,  et  bien  moins  dispendieux.  C’est 
un  simple  tuyau  d’étain  ou  de  fer-blanc  passant  â tra- 
vei*s  un  baquet  d’e'ay , ou,  ce  qui  vaut  mieux  encope, 
à travers  deux  petits  tonneaux  placés  côte  à côte_  I^a' 
condensation  ne_s’opère  point  aussi  promptement  aveip 
ce  tuyau  ' droit , qu’au  moyen 'd’un  très-grand  ser- 
pentin ; mais , sous  tous  les  autres  rapports , il  doit 
être  préféré  à ce  dernier.  On  lui  donnç  ordinairement 
de  quatre  à.  huit  pieds  de  longueur,  et  on  l’incline  suf. 
fisafnment  pour  que  la  liqueur  s’écoule  à mesure  qu’elle  ‘ 
passe  à l’état  liquide.  ■ > 

, Les  baquets  . ou  tonneaux  se  placent  le  plus  souvent 
sur  leurs' fonds.  Quelques  personnes,  cependant,  pré- 
fèrent les.  placer  sur  leurs  fbincs , et  ils  introduisent 
les  tuyaux  à.  .travers  des  ouvertures  pratiquées,  dans' 
|es  fonds.  .Mi  Acton  a démontré  l’utilité  d’employer 
deux  réfrigérants  pour  le  tuyau  condenseur  d’un  ap- 
pareil di^tillatoire.  r*  ç 

Il  mit  d’abord  en  communication  le  seau  d’un  ser- 
pentin dont  la  capacité  était  de  trente -six  gallons  avec 
un  alambic  en  action  contenant  néuf  gallons  ; l’eau 
nu  seau  devint  bientôt  tellement  chaude , qu’il  fallut  la 
renouveler. 

ll'employa  ensuite,  comme  allonge,  un  tuyau  ho- 
rizontal, en  étain,  de  trois  pieds  de  long  environ,  de 
deux  pouces  de  diamètre  du  côté  de  l’àlambic,  et  de 
trois  quarts  de  pouce  de  diamètre  du  côté  du  serpentin, 
auquel  il  fil  traverser  une  bâche  d’eau  de  trois  pieds  de 
long , profonde  de  douze  pouces , et  de  quinze  pouces  de 
largeur  ; la  distillation  qu’on  prolongea , autant  qu'on  le . 
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voulut,  n’éleva  point  d’un  seul  degré  la  température 
de  l’eau  du  serpentin,  tandis  que  la  chaleur  s’accumu- 
lant tout  entière  dans  la  hache,  y éleva  l’eau  de  cent 
quarante  à cent  cinquante  degrés,  température  à la- 
quelle elle  s'évaporait  visiblement. 

Les  petits  alambics  ont,  au  sommet  du  chapiteau, 
une  espèeo  de  petit  réservoir  circulaire  <[u’on  remplit 
d’eau.  Ce  réservoir  est  soudé  autour  ;de  la  gorge  du 
chapiteau , d est  de  quelques  pouces  plus  large , et 
s’élève  de  qiielques  pouces  au-d<“ssus  de  cette  gorge. 
Au  moyen  de  l’eau  froide  qu’il  contient  il  agit,  en 
quoique  sorte , comme  Je  premier  de  nos  tonneaux. 
C’eau  s’échauffe  bientôt  par  suite  de  la  condensation 
des  vapeurs  contre  sa  paroi , et  quand  elle  a acquis 
une  certaine  température,  on  la  laisse  s’écouler  pat- 
un  robinet  placé  sur  un  des  côtés  de  ce  réservoir,  et 
on  la  remplace  par  de  l’eau  froidé.  Afin  d’utiliser  cette 
eau  chaude,  \es  ' bonnes  femmes  de  n^énage  choisissent 
toifjours,  pour  leur  jour  de  blanchissage,  celui  où  l’on 
distille. 

Quand  on  n’a,  sous  la  main , ni  bâches  ni  tonneaux, 
et  que  l’alambic  n’est  point  muni  d’un  réservoir  comme 
celui  que  nous  venons  de  décrire , on  se  contente  d’en-, 
veloppcr  le  tuyau  à condeqsation  de  quelques  vieu.x 
linges  qu’on  y-  attache,  en  ayant  soin  de  les  entretenir 
dans  une  humidité  constante.  Comme  la  vapeur  qui 
passe  dans  le  tliyau  l’échauffe  continueJlement  et  sèche 
,1e  linge,  on  cherchera  à placer,  dans  quelque  endroit 
• commode,  un  petit  baril  rempli  d’eau  qu’on  laissera 
couler,  ou  goutte  à goutte,  ou  en  un  filet  qu’on  réglera 
par  un  robinet,  sur  la  partie  supérieure  du  tuyau,  afin 
de  le  tenir  constamment  humecté. 

L’appareil  de  M.  Weigel  l’aîné , chimiste  de  Stock- 
holm, est  plus  élégant.  Il  a été  préféni  par  un  grand 
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iioihImc  de  chimistes  îi  riiicoinmotle  serpentin.  .Son 
tuyau  à condensation  est  droit  et  encaissé,  pour  la 
plus  grande  partie  de  sa  longueur,  dans  un  autre  tuyau 
d’un  pouce  et  demi  environ  plus  large  que  celui  qu’il 
1-enfcrme,  dont  les  extrémitjJs  sortent  de  huit  pouces  . 
environ  de  chaejue  côté. 

Un  conduit  en  plomb,  qui  amène  l’eau  d]un  rtWr- 
voir  dont  le  niveau  .est  plus  élevé  que  le  sommet  <le 
l’appareil,  est  soudé  , à l’extrémité  inférieure  du  tuyau 
d’éiiveioppe.  Ce  conduit  est  muni  d’un  robinet  destiné 
à 'régler  la  sortie  de  l’eau , ou  à'  la  boucher  tout  en- 
tière. Un  second  robinet  .est  placé  à l’extrémité  supé- 
rieure dû  tuyau  d’enveloppe  du  doté  de  l’alambic , et 
sert  aussi  à régler  la  sortie  de  l’eau  qui  s’élève  dans 
l’enveloppe.  ’ 

Lorsque,  la  distillation  est  commencée,  et  qù’on  dé-  ' 
sire  mettra  en  jeu  ce  réfrigérant*,  on  ouvre  plus  ou 
moins  les  robinets,  l’ead  froide  dcsce'nd  du  réservoir 
à l’extrémité  inférieure  de  l’enveloppe;  cllo  s’élève  dans 
cette  enveloppe,  rafraîchit  le  tuyau  intérieur,  et  s’é- 
chappe enfin  par  lu  robinet  supérieur.  (3n  la  recueille 
dans  des.  séaux. 

^ Cette  méthode  exige  un  réservoir  pla(.‘é  à une  hau- 
teur convenable;  ce  qu’U  n’est  point  toujours  com- 
mode de  faire  construüe  exprès  ; M.  'Danforth  a pro- 
posé, pour  remédier  à cet  inconvénient,  de  faire  agir 
le  tuyau  qui  contient  le  liquide,  rafraîchissant  à la  ma- 
nière des  syplions.  Pour  cela  ou  élève  à une  hauteur  . 
convenable , au  moyen  d’un  châssis  mobile , la  partie 
inférieure  du  tuyau  condenseur  avec  son  enveloppe  ; 
on  adapte,  à l’extrémité  inférieure  de  eette  enveloppe, 
un  tuyau  court  muni  d’un  robinet,  et  un  tuyau  plus 
long  muni  aussi  d’un  robinet  à la  partie  supérieure. 
Ces  deux  robinets  .sont  placés  au  bas’des  tuyaux,  et 


DISTILLATOIRI-S. 


la  longueur  du  second  tuyau  doit  ^'tre  telle,  que  son 

extrémité  inférieure  soit  placée  au-dessous  du  niveau 

* ^ 

de  rextréinité  correspondante  du  petit  tuyau. 

On  conçoit  sans  doute  facilement  comment  on  sc 
servira,  de  ce  condenseur.  On  placera  un  vase  plein 
d’eau  à l’orifice  du  petit  tuyau , et  les  deux  robinets 
étant  fermés,  on  versera  de  l’eau  dans  l’enveloppe  jus- 
(ju’à  ce  que  l’enveloppe  et>ies  deux  tuyaux  soient  bien 
jdeins.  Cela  fait , on  ouvrira  les  deux  robinets , et 
l’appareil  agira  à la  manière  des  sypbons,  c’est-à-dire 
que  l’eau  s’élèvera  par  la  plus  courte  branche,  pas- 
sera dans  l’enveloppe  pour  redescendre  ensuite  par  la 
branche,  la  plus  longue  dans  un  seau  vide,  qu’on  pla- 
cera pour  la  recevoir.  On  réglera,  d’ailleurs,  l’écou- 
lement en  fermant  plus  ou  moins  le  robinet  de  la 
longue  branche. 

Le  récipient  dont  on  se  sert  avec  cet  appareil , est 
ordinairement  un  matras  avec  un  col  contourné  en  S 
vers  le  milieu  de  sa  hauteur;  de  sorte  que  si  quelque 
huile  passait  dans  ce  récipient  avec  la  liqueur  distillée,- 
elle  pût  y être  retenue  pendant  que  le  liquide  passe- 
rait par  l’S  pour  se  rendre  dans  des  bouteilles  disposées 
pour  le  recevoir.  L’huile  plus  légère  que  le  liquide , 
s’élèvera  dans  le  récipient;  riiuile  plus  lourde,  au  con- 
traire, ira  en  occuper  le  fond. 

La  fig.  7 représente  un  alambic  du  genre  de  celui 
dont  nous  avons  parlé,  auquel  on  a adapté  un  réfri- 
gérant à sypbon  et  un  récipient.  Il  est  réduit  à l’échelle* 
d’un  vingt -quatrième,  c’est-à-dire  d’un  demi -pouce 
par  pied  : a est  la  porte  du  cendrier , b la  place  de  la 
grille,  c le  regard,  d le  gueulard  avec  sa  saillie  en 
forme  de  pelle  ( slab  ) , e le  passage  pour  la  fumée  et 
l’air  échauffé  ( tbe  vent);  il  est  placé  derrière  le  four- 
neau; y"  le  corps  de  l’alambic  ou  la  cucurbite,  qui  a 
T.  6 
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ici  trente  pouces ^cle  large  et  vingt  pouces  de  haut,  de 
sorte  qu’à  moitié  pleine  elle  contient  vingt-sept  gai-  • . 
Ions,  aux  trois  quarts  pleine,  quarante  et  un;  g douille 
’ jiat*  laquelle  -on  remplit  la  cucurbite  sans  enlever  le 

* •chapiteau , ou  par  laquelle  on  la  vide  au  moyen  d’un 
syphon;  h partie  inférieure  du  chapiteau , qu’on  appelle 
aussi  son  collet;  i chapiteau  hémisphérique  ( inoor’s 
head),  avec  Son  hec  (nose);  k allonge  du  bec  qui 
n’a  ici  (la  place  manquani» pour  la  figure)  que  la 
moitié,  de  sa  longueur  ; l le  î|juyau  réfrigérant  à tra- 
vers lequel  l’eau  monte,  rafraîchit  le  tuyau  intérieur, 
et  y condense  la  vapeur  qu’il  contient  ; m la  branche 
la  plus  courte  du  syphon,  plongeant  dans  un  baquet 
d’eau  d’un  grand  diamètre  ; n la  longue  branche  du 
syphon  ; o le  robinet  de  la  branche  courte  placé  à 
son  extrémité;  p le  robinet  de  la  branche  longue, 
qu’il  suffit  de  placer  au-dessous  du  niveau  de  o;  q le 
matras  servant  de  récipient,  qui,  par  sa  forme,  re- 
tient les  huiles  essentielles  qu’on  distille  aussi  avec  cet 
alambic , et  permet  à l’eau  de  s’éçhapper  par  le  col 

S,  désigné  par  r.  . 

Quelques  chimistes  préfèrent  se  servir  comme  cou-  ^ 
denseur  d’un  tube  traver^nt  une  bâche  d’eau , comini; 
nous  l’avons  indiqué.  Voici  la  meilleure  forme  à donner 
à tet  appareil,  dont  les  tuyaux  rectilignes  peuvent  être 
nettoyés  facilement. 

, La  figure  8 représente  cette  hache  : on  la  fait  de 
cuivre,  ou  de  plaques  de  zinc  soudées  l’une  à l’autre. 

Le  tuyau  condenseur  (the  adopter)  se  compose  de  trois 
tubes  cylindriques  aè,  c ej^  d’un  yard  environ  de 
longueur , chacun  coupé  en  bec  de  flûte  à ses  extré- 
mités, et  soudés  ensemble  de  manière  à ne  former  qu’un 

• tuyau  unique  en  forme,  de  Z dont  chaque  branche  est 
inclinée  à l’horizon.  Les  extrémités  de  chaque  tube 


piijMi/i-Hi  iiv  Cj(  ’QkI 


BAIN-MARIE. 


83 

sont  soudées  à la  baclie  et  portent,  comme  on  le  voit, 
en  g et  en  i un  pas  de  vis  extérieur.  Ces  tuyaux  sont 
fermés  par  des  boîtes  ou  couvercles  h m , qui  portent 
intérieurement  une  vis  qui  s’ajuste  bien  avec  la  vis 
du  tuyau  g ou  i.  On  place  un  cuir  entre  ces  boîtes  et 
les  embases  des  tuyaux,  afin  de  les  fermer  herméti- 
quement. 

La  bâche  qui  contient  ces  trois  tubfts,  ou  un  pltis 
grand  nombre  si  ou  le  désire , peut  n’avoir  de  profon- 
deur, de  l’avant  à l’arri^-,  que  trois  fois  environ  la  lar- 
geur du  plus  gros  tube  : il  est  même  inutile  de  lui 
donner  une  plus  grande  capacité;  car  l’eau  se  renou- 
velle .continuellement,  à mesure  qu’elle  s’échauffe,  au 
moyen  d’un  conduit  ou  d’une  gouttière  q^i  met  en 
communication  le  robinet  du  réservoir  de  l’atelier  avec 
la  bonche  de  l’entonnoir  i i;  l’eau  chaude,  qui  occupe 
toujours  la  partie  supérieure,  s’échappe  par  l’orifice  A'. 
On  adapte  encore  un  autre  robinet  à la  partie  infé- 
rieure de  la  bâche  pour  la  vider,  si  on  juge  .à  propos 
de  le  faire. 

On  voit  assez  que  cette  disposition  des  tuyaux  donne 
la  facilité  de  les  nettoyer  à volonté;  il  suffit  de  dévisser 
les  obturateurs  h m,  et  d’y  passer  à plusieurs  reprises 
une  tige  de  fer  bien  garnie  de  filasse  à son  extrémité. 

I» 

nu  BAIN-MARIE  fwATBR  BATH).  B VLNEÜM  MARIS. 

La  distillation  des  liquides  très-volatils  exige  souvent 
une  espèce  de  vase  intermédiaire  qui  communique  de 
la  chaleur  aux  substances  soumises  à la  distillation, 
tout  en  la  modérant:  c’est  alors  le  bain-marie  qu’on 
emploie.  Ce  bain-marie  est  ordinairement  un  vase  cy- 
lindrique en  étain  qui  entre  juste  dans  une  chaudière, 
et  dont  la  partie  supérieure'  repose  sur  les  bords  de 

fi. 
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cette  cliaudièrc,  de  manière  que  les  fonds  ne  se  fou- 
client  point.  , 

Quelquefois  aussi  on  emploie  le  hain-marie  pour  les 
évaporations;  dans  ce  cas,  on  ne  donne  de  profondeur 
au  vase  que  les  deux  tiers  de  sa  largeur.  Le  bain-marie 
n’est  souvent  autre  chose  qu’un  vase  hémisphérique 
d’un  diamètre  un  peu  moindre  que  celui  de  la  chau- 
dière ou  cucurbife,  afin  qu’on  puisse  adapter  à cette 
chaudière  une  petite  douille  par  laquelle  onia  remplit, 
el  un  tuyau  plus  long  qui  conduit  la  vapeur  dans  une' 
cheminée , bu  sous  la  hotte  d’un  fourneau.  Le  fourneau 
qui  sert  à échauffer  cette  chaudière  est  précisément 
semblable  à celui  de  l’alambic.  , 

On  dislille  au  bâin-mayie  au  moyen  d’un  alambic  de 
la  forme  ordinaire  qu’on  entoure  d’une  chaudière  qui 
laisse  sur  les  lianes  et  sur  le  fond  environ  quatre  pouces 
d'intervalle  autour  du  bain,  et  à laquelle  on  adapte  un 
tuyau  et  la  douille  dont  nous  venons  de  parler. 

Quelques  chimistes  se  servent  d’un  long  cylindre 
(ju’ils  font  entrer  dans  l’alambic  ordinaire  ; mais  il  est 
préférable  d’avoir  un  appareil  distillatoire  séparé  pour 
l’usage  du  bain-marie.  , • 

On  a employé,  pour  l’évaporation  des  liquides , quel- 
(pies  autres  méthodes.  Pour  la  concentration  des  si- 
rops, par  exemple,  on  a fait  circuler  dans  l’intérieur 
du  vase  qui  les  contient  de  l’huile  échauffée,  qu’une 
pompe  foulante  distribuait  dans  des  tuyaux;  on  s’est 
encore  servi  delà  circulation  de  l’eau  portée  à une  cer- 
taine température  pour  faire  éclore  des  œufs  artificiel- 
lement et  pour  chauffer  les  serres. 

nu  nAIJf  DE  VAPEUR  (STEAM  BATu).  BAI.NEDM  VAPORIS. 

I.e  bain  de  vapeur  des  anciens  chimistes  est  aujour- 
d’hui en  grande  faveur  dans  quelques  manufactures; 
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mais  l’appareil  du  bain  tle  vapeur  élant  passablement 
compliqué,  et  le  bain-marie  donnant,  comme  ce  dernier, 
la  facilité  de  modérer  la  chaleur,  on  le  préfère  ordi- 
nairement dans  les  laboratoires  destinés  à des  usages 
généraux. 

Le  bain  de  vapeur,  ainsi  qtie  nous  l’appreSkl  l’Evo- 
nymus  de  Gesuér,  remplaça  d’abord  la  chaleur  déve- 
loppéé  par  la  fermentation  du  fumier  qu’emploient  en-  ^ 
core  aujourd’hui  quelques  jardiniers.  La  vapeur  était 
condiÿte  à travers  un  tuyau  dans  une  bâche  remplie  de 
paille  hachée,  qui  contenait  les  vasès.  La  partie  du  * 

tuyau  qui  traversait  la  hache  était  percée  de  petits 
trous;  ces  trous  laissaient  échapper  la  vapeur,  l’échauf-  . f 

faient  en  se  condensant  dans  la  paille;  l’eau  qui  résul-  , 

tait  de  cette  condensation,  s’échappait  par  Un  orifice 
pratiqué  à un  des  coins  de  la  hache. 

Le  bain  de  vapeur  de  Lcmeri  consistait  en  un  cuvier 
à fond  plat  placé  dans  une  chaudière  munie  de  frois 
tuyaux,  à' travers  lesquels  la  chaleur  s’échappait  dans 
l’atmosphère.  , - 

On  en  est  revenu  aujourd’hui,  pour  les  usages  ordi- 
naires, à l’ancieiuie  forme  du  bain  de  vapeur.  On  fait 
bouillir  l’eau  dans  une  chaudière  ou  une  bouilloire  or-  • 
dinaire  de  fer-blanc  placée  sur  un  fourneau.  Ce  vase  a 
un  double  couvercle  fermant  hermétiquement,  et  muni 
sur  le  côté  d’un  tube  assez  élevé.  Oh  place  ensuite 
dans  une  situation  convenable  et,  plutôt  au-dqssus  du 
niveau  de  la  bouche  de  la  bouilloire,  une  hache  de 
fer  carrée  et  .noircie.  Un  tuyau  d’une  longueur  suffi- 
sante établit  une  communication  entre  la  hache  et  la 
bouilloire.  Ce  tuyau  entre  dans  la  bouche  de  la  bouil- 
loire et  s’y  adapte  parfaitement.  On  donne  au  fond de  ^ 

la  bâche  une  inclinaison  telle  que  la  vapeur  condensée, 

<;’est-à*dire  l’eau , puisse  facilcimlnt  retourner  à la  bouil- 
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loire.  La  partie  supérieure  de  la  bâche  éSt  percée  dé 
trous  de  différentes  grandeurs*  qui  reçoivent  des  vases 
de  fer-blanc  pour  les  diverses  opérations.  Enfin , à Tex- 
tréinité  de  la  bâche,  se  trouve  un  tuyau  qui  conduit  lé 
surplus  de  la  vapeur  dans  une  cheminée. 

La  figure  9 représente  une  petite  chaudière  à va- 
peur de  laboratoire,  d’une  puissance  modérée  avec 
^ quelques  pièces  qui  eh  dépendent  : a est  le  cendrier 
avec  sa  porte,  b le  foyer,  c le  gueulard  et  sa  saillie  en 
pelle  (slab)  : on  le  ferme  ave&  du  dharbon  menu;  d 
est  le  regard  pour  le  foyer , e f jauges  avec  leurs  ro- 
binets ou- robinets  à jauge,  comme  on  les  nomme  assez 
souvent.  Ces  tuyaux  servent  à donner  la  connaissance 
de  la  quantité  d’eaü  contenue  dans  la  chaudière.  L’un 
des  tuyaux  se  termine  un  peu  au-dessus  du  niveau  au- 
quel l’eau  doit. être  tenue  dans  la  chaudière,  et  l’autre 
un  peu  au-d^sous.  En  conséquence,  si,  quand  on  ou- 
vre ces  robinets,  celui  de  dessus  donne  de  la  vapeur, 
et  que  l’autre  donne  de  l’eau,  tout  va  bien;'si  tous  les 
deux  donnent  de  l’eau , il  y a trop  d’eau  dans  la  chau- 
dière; si  tous  les  deux  donnent  de  la  vapeur,  il  n’y  a 
pas  assez  d’eau.  H est  le  tuyau  de  ronipiissage  qui  est 
* en  communication  avec  le  réservoir;  i robinet  qui  sert 
à couper  ou  îi  établir  la  communication  entre  la  chau- 
dière et  le  réservoir  ; k k tuyau  de  sûreté  courbé  à sa 
partie  supérieure  ; de  sorte  que  si  l’eau , forcée  par  le 
fluide  élastique,  montait  dans.ee  tuyau,  elle  retournerait 
au  réservoir.  La  hauteur  du  coude,  au-dessus  dir  ni- 
veau de  l’eau  dans  la  chaudière,  détermine  la  plus 
grande  tension  qu’on  puisse  donner  à la  vapeur;  /, tuyau 
à vapeur  qui  la  conduit  dans  le  lieu  ConvenaWe.  Ce  tuyau 
est  muni  d’un  robinet  qui  doit  être  construit  de  telle 
sorte,  qu’il  ne  ferme  jamais  bien  exactement;  cela, 
afin  de  laisser  toujours  un  petit  passage  à la  vapeur. 
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Voilà  tout  l’app;i;eil  nécessaire  pour  les  applica- 
tions accidentelles  de  la  vapeur  aux  opérations  clii- 
iniques  tout.es  les  fois  que  la  température,  limitée  par 
la  «Ufférence  de  niveau  de  la  surface  supérieure  de 
l’eau  dans  la  chaudière  et  dans  le  réservoir,  est  suffi- 
sante. Mais  lorsqu’il  est  nécessaire  d’employer  de  la 
vapeur,  comme  on  le  dit,  à haute  pression,  l’appareil 
se  complique,  et  la  chaudière  exige  un  mécanisme 
particulier,  parce  qu’alors  la  pression  de  l’eau  n’est  • 
plus  suffisante  pour  l’introduire  par  le  tuyau  ordi- 
naire (le  remplissage-;  on  a recours  alors  aux  pompes 
foulantes;  mais  ceci  est  plutôt  du  ressort  du  mécani- 
cien que  de  celui  du  chimiste. 

Il  faut  donner  une  grande  force  à la  chaudière  à 
vapeur  ainsi  qu’à  ses  tuyaux,  afin  qu’elle  puisse  ré- 
sister, tant  à la  pression  iulérieute  que  le  fluide  élas-  ^ 
tique  exerce  contre  ses  parois,  qu’à  la  pression  exté- 
rieure de  l’atmosphère,  dont  du  ne  sentirait  que  trop 
bien  l’effet,  s’il  se  formait  un  Vide  à l’intérieur  par 
suite  d’une  condensation  subite. 

Pour  une  chaudière  à vapeur  de  laboratoire,  la 
forme  cylindrique  est  aussi  bonne  que  toute  autre; 
mais  lorsqu’il  s’agit  de  mettre  enjeu  une  maehine,  ou 
d’échauffer  une  habitation,  on  préfère  la  forme  dite 
en  coffre  on  chariot  couvert  ( wagon  form  ) elles 
sont  plus  généralement  en  fer,  plutôt  larges  et  peu 
profondes  de  l’avant  à l’arrière  qu’autrement,  et  l’on 
en  expose*  au  feu  toute  la  partie  inférieure  jusqu’au 
niveau  de  l’eau.  Ou  a obtenu  le  plus  grand  effet  en 
leur  donnant  une  section  horizontale  de  vingt-un  pieds 
carrés.  L’eau  ne  doit  remplir  la  chaudière  qu’à  moitié, 
et  l’on  parvient  facilement  à ce  résultat  en  employant 
les  robinets  à jauge,  que  nous  avons  décrits.  Si  tous 
deux  donnent  de  l’eau,  on  laisse  ouvert  le  robinet 
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supérieur  jusqu'à  cc  que  l’eau  ce^se  (le  couler;  si  tous 
(leirc,  au  contraire,  donnent  de  la  vapeur,  c’est  que 
la  chaudière  manque  d’eau  : on  tourne  dès  lors  le  ro- 
binet du  tuyau  de  remplissage,  en  laissant  ouvert  le 
robinet  à jauge  supérieur.  Pour  les  grandes  chau- 
dières des  machines  à vapeur,  on  emploie  un  appareil 
de  remplissage  muni  d’un  flotteur,  que  nous  décri- 
rons à l’article  chauffage  des  apparternens.  Mais  un 
chimiste  attentif  connaîtra  bientôt  par  expérience  la 
marche  de  son  fourneau  et  de  sa  chaudière;  il  devi- 
nera donc  à peu  près  le  temps  où  il  sera  nécessaire  de 
remplir  l’espace  laissé  par  l’évaporation.  Iaj  tube  de 
sûreté  doit  plonger  dans  la  chaudière  de  telle  sorte 
que  son  extrémité  se  trouve  un  peu  au-dessous  du  ni- 
veau du  bout  ploaigeant  de  la  jauge  inférieure,  c’est-à- 
dire  à environ  un  quart  de  la  hauteur  de  la  chaudière 
au-dessus  de  son  fond  : alors,  si  l’opérateur  oubliait  de 
remplir  sa  chaudière,  la  vapeur  s’élèverait  bientôt 
par  le  tube  de  sûreté , et  ne  tarderait  pas  à l’avertir 
par  son  sifflement.  Quelquefois  on  donne  à l’extrémité 
supérieure  de  ce  tube  la  forme  d’un  sifflet  ou  d’un 
tuyau  d’orguë.  Le  bruit  que  la  vapeur  produit  alors 
peut  s’entendre  à quelque  distance. 

Dans  les  appareils  à vapeur  de  ce  genre,  la  diffé- 
rence de  niveau  entre  la  surface  de  l’eau  dans  la  chau-  . 
dière  et  dans  le  .tube  de  sûreté  règle  la  température 
à laquelle  la  vapeur  peut  être  fournie  aux  tuyaux  et 
aux  vases  soumis  à son  action,  ainsi  que 'la  pression 
qu’elle  exerce  contre  les  parois  de  ces  tuyaux  et  celles 
de' la  chaudière,  pression  qu’on  évalue  en  livres  avoir 
du  poids,  par  pouce  carré  de  surface,  mais  quelque- 
fois aussi,  dans  les  hautes  pressions  par  exemple, 
par  le  nombre  d’atmôsphères  qui  équivalent  à i4-75  li- 
vres chacune.  L’excès  de  cette  pression  sur  celle  que 
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t’atinosphèro exerce  à l’extérieur  de  l’appareil,  le  ba- 
romètre étant  à trente  pouces  de  hauteur,  est  la 
puissance  explosive,  qu’on  évalue  de  même  que  la 
pression. 

Généralement  pour  deux  pieds  et  demi  environ 
•d’élévation  du  niveau  de  l’eau  dans  le  tube  de  sûreté, 
on  obtient  une  pression  d’une  livre  par  pouce  carré 
en  outre  de  la  pression  ordinaire  (celle  de  l’atmo- 
sphère). La  table  suivante  donne  les  rapports  entre^ 
la  pression  et  la  température  ; 


Pression  p«r  |u>uce 
rart^  de  surface  excé- 
dant la  pression  ordi- 
naire de  ralniosphère 

i*4-  75)  > expruniH*  en 
ivre*  avoir  du  poids. 


Teiopcrataro  de  lir 
vapeur  » «xpriraée  ep 
degrés  de  Fahrenheit. 


12.95  , 245 

15.75  - 250 

18.35 ; 255 

^ 20.85 2G0 

23.95  .265 

27.95  270 

31.25  275 

35.25  280 

'10.45 1*7 '. ;... 28i 

44.75  ;.... '. ?.90  ' 

48.75.-.  ....*.. 295  * 

53.75...., 300 

59.25  305 

•-  64.25... .: 310 

On  a rarement  besoin,  dans  les  laboratoires,  d’uqe 
.force  supérieure  à celle  de  quatre  livres, au-dessus  de 
la  pression  atmosphérique,  c’est-à-dire , qu’il  suffit 
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d’une  (Irfféreiice  <ie  niveau  de  dix  pieds  entre  le 
coude  du  tube  de  sûreté  et  Feau  de  la  cliaiidière;  en 
général  même,  on  se  coutenle  d’une"  pression  de 
deux  livres  et  demie.  La  dépense  augmente  ‘considé- 
rablement pour  les  pressions  très-élevées , tant  à cause 
des  divers  appareils  qu’il  faut  employer  pour  faire  en- 
trer l’eau  dans  la  chaudière,  que  pour  mettre  les  ou- 
vriers, les  voisins  et  les  bâtimens  enviromians  à l’abri 
* (les  explosions,  ([u’on  a toujours  à redouter  lorsqu’on 
emploie  de  la  vapeur 'à  de  très-bauter»  pressions.  La 
société  des  apothicaires  de  Londres  possède  deux 
chaudières  : l’une  qu’on  emploie  <à  la  pression  de 
. quatre  livres  par  ponce  carré,  et  l’autre  à la  pression 
('•norme  de  cent  livres.  Cette  dernière  est  employée  à 
la  préparation  de  l’éther  sulfuri(|ue  et  de  quelques  ex- 
traits, qui  cependant  sont  bien  inférieurs  <à  ceux  que 
préparent  les  pharmaciens.  Une  température  aussi 
élevée  que  celle  qu’ils  se  procurent  les  dessèche  pres- 
’(jue  tous. 

11  y a plusieurs  méthodes  d’application  de  la  vapeur: 

1°  Quelquefois  on  conduit  la  vapeur  à travers  un 
tuyau  jusqu’au  fond  du  liquide  qu’on  désire  échauffer, 
ou  dans  le  vase  qui  contient  les  matières  (ju’on  doit 
soumettre  .à  son  action  ; 

Ou  bien  elle  passe  entre  la  partie  extérieure  du 
vaisseau  et  une  caisse  de  fonte  qui  le  contient.  Cette 
caisse  est  munie  de  deux  roltinets  : l’un  par  où  l’air 
s’échappe,  l’autre,  placé  à sa  partie  inférieure,  qui 
laisse  s’écouler  l’eau  qui  résulte  de  la  condensation 
des  vapeurs; 

3°  Ou  bien  enfin  la  vapeur  circule  dans  des  tuyaux 
placés  au  fond  du  vase  qui  contient  le  liquide  à échauffer. 

On  n’appjique  immédiatement  la  vapeur  au  liquide, 
comme- il  est  dit  dans  le  premier  cas,  que  lorsque 
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cette  vapeur  condensée  ne  peut  avoir  d’action  nuisible 
sur  le  liquide.  Il  est  une  attention  qu’il  faut  d’ailleurs 
avoir,  et  que  nous  devons  signaler  : c’est  que  dans  ce 
mode  d’application  l’eau  parait  bouillir  bien  avant  d’a- 
voir acquis  la  température  nécessaire,  de  sorte  qu’il 
faut  toujours,  avant  d’employer  le  liquide,  reconnaître 
sa  température  au- moyen  d’un' thermomètre. 

Il  n’en  est  point  de  même  des  deux  dciniers  modes 
d’application:  l’eau  ne  montre  alors  aucun  symptôme  * 
d’ébullitibn , sans  bouillir  effectivement;  ils  offrent  de 
plus  l’avantfge  de  pouvoir  régler  pendant  un  temps 
quelconque  la  température  des  liquides,  pourvu  que 
cette  température  soit  comprise  entre  celle  de  l’at- 
mosphère et  celle  de  l’eau  houillante  : il  suffit  pour 
cela  d’adapter  aux  tuyaux  particuliers  <|ui  conduisent 
la  vapeur  du  tuyau  principal  aux  différens  vases,  il 
suffit, 'disons-nous,  d’adapter  à. ces  tuyaux  des  robi- 
nets qui  règlent  l’admission  'de  la  vapeur,  et  n’en 
laissent  passer  que'  la  quantité  nécessaire  pour  pro- 
duire la  température  requise. 

I..e  bain  de  vapeur,  de  même  que  le  bain  d’eau  dit 
liain-marie,  a l’avantage  de  ne  point  hrûleC  les  ma- 
tières  niucilagineilses  ou  les  sédimens  qui  s’amassent 
au  fond  des  vases,  et  c’est  un  inconvénient  qu’on 
évite  très-difllcilemcnt  en  exposant'  les  vases  à un 
feu  nu.  . 

On  voit,  dans 'les  essais  dé  Parkes,  qu’il  a porté  à 
l’ébullition  viqgt  gallons  o’eau  contenus  dans  un  vase 
de  cuivre  chauffé  extérieurement,  la  première  fois  en 
onze  minutes  et  la  seconde  fois  en  treize  minutes; 
mais  il  n’indique  point  la  tension  ni  par  conséquent  la 
température  de  la  vapeur  : il  attribue  ces  deux  minutes 
de  différence  à ce  que,  dans  le  premier  cas,  il  avait  eu 
le  soin  de  laisser  de  temps  en  temps  évacuer  l’eau  qui 
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s’était  forniéq,  par  la  condensation  de  la  vapeur  dans 
l’enveloppe,  et  il  a remarqué  que  toutes  les  fois  qu’il 
laissait  cette  eau  y séjourner,  l’ébullition  du  liquide 
eu  était  reüirdée. 

M.  Taylor  a annoncé  qu’au  mpyen  d’un  serpentin  de 
plomb,  de  deux  cent  quatre-vingts  pieds  de  longueur 
<‘t  d’un  pouce  cimj  huitièmes  de  .diamètre  à l’exté- 
rieur, plongeant  dans  upe  cuve  de  huit  * pieds  de 
diamètre,  contenant  ordinairement  huit  barrels  de 
trempe  (wort.)  (i)  à son  fond,  c’est-à-dire  lorsqu’elle 
u'était  point  tout-à-fait  pleine,  il  a,jju  porter  à l’ébul- 
lition dix.  barrels  de  trempe  en  quinze-  minutes , et 
même  réduire  en  une  heure  ces  dix  barrels  à six  par 
évaporation,  en  introduisant  dans  sou. 'serpentin  de  la 
vapeur  la  tension  de  quarante  livres  par  pouce  carré, 
ce  qui  équivaut  à une  température  d’environ  a85°  de 
Fahrenheit.  ^ . 

Afin  de  ne  perdre  que  le  moins  possible  du  calo- 
rique développé  par  la  vapeur,  on  enveloppe  de  paille, 
(|u’on  recouvre  de  mortier,  et  l’on  encaisse  par  de 
doubles  murs,  et  les  tuyaux  à vapeur,  et  les  haches  eu 
fer,  et  les  tuyaux  de  conduite  pour  la  vapeur  con- 
densée. 

Le  grand  avantage  d’un  appareil  à vapeur  est  la 
promptitude  avec  laquelle  on  porte  l’eau  à l’ébullition, 
en  introduisant  tout  simplement  la  vapeur  dans  la 
hache  ; à quoi  on  peut  ajouter  qu’on  évite  la  poussière 
et  la  saleté  d’un  feu  ordinaire.  Ces  avantages . sont 
balancés  par  la  dépense  première  qu’entraînent  la 
construction  des  appareils  et  celle  du  combustible, 
qui  est  toujours  relativement  assez  considérable  lors- 
que toute  la  vapeur  produite  n’est  point  employée. 


(i)  Voyez  fabrication'  de  ta  bière. 
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Aussi  ce  modo  de  cliauffage  n’cst-il  guère  praticable, 
économiquement  parlant , que  dans  les  grandes  tein- 
tureries, pour  l’impression  des  étoffes,  et  dans  les 
grands  établissemens. 

Oans  les  appareils  à vapeur  ordinaires , on  pratique 
à l’extrémité  du, tuyau  principal  un  robinet  semblable 
à celui  qui  est  situé  à l’autre  extrémité  du  côté  de  la 
chaudière;  de  même  que  celui-ci,  ce  robinet  doit  être 
construit.de  telle  sorte,  qu’il  ne  ferme  jamais  exacte- 
ment le  passage  intérieur,  et  qu’un  petit  filet  de  va- 
peur puisse  toujours  le  travei'ser.  On  ouvre  ce  robinet 
lorsqu’on  introduit  la  vapeur  dans  le  tuyau  principal, 
afin  que  l’air  qu’il  contient  et  qu’elle  chasse  devant 
elle  puisse  s’échapper  facilement , et  on  le  referme 
aussitôt  qu’elle  passe  elle-même  au  dehors.  Chaque 
hache  de  fer  doit  être  munie  d’un  robinet  semblable 
et  destiné  au  même  usage,  c’est-à-dire  à évacuer  l’air 
quand  on  introduit  la ‘vapeur,  et  à le  laisser  rentrer 
après  l’opération.  11  faut  encore  un  second  robinet,  à 
travers  lequel  on  fait  écouler  l’eau  qui  résulte  de  la 
condensation  de  la  vapeur. 

M.  Bryan  Donkin  prit,  en  i8i€,  une  patente  ou 
brevet  pour  une  nouvelle  méthode  d-’application  de  la 
vapeur.  Afin  d’éviter  les  dangers  auxquels  on  expose 
les  ouvriers  toutes  les  fois  qu’on  emploie  de  la  vapeur 
à haute- pression  pour  transmettre  de  la  chaleur  aux 
vases  évaporatoires  ou  pour  tout  autre  usage,  M.  Don- 
kin n’élève  la  vapeur  dans  sa  chaudière  que  de  quel- 
ques degrés  au-dessus  du  terme  d’ébullition  (212"  de 
Fahrenheit);  en  cet  état,  il  la  fait  passer  dans  un  récep- 
tacle placé  entre  la  chaudière  et  le  vase  à échauffer; 
là,  on  augmente  sa  tempértkture,  en  appliquant  à ce 
réceptacle  un  feu  disposé  en  conséquence;  ou  bien 
encore  on  se  contente  de  chauffer  les  tuyaux  qui  la 
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transmettent  de  la  chaudière  au  vase.  M.  Donkin 
adapte  encore  des  soupapes  de  sûreté  au  vase  à 
échauffer,  (ju’on  charge  d’un  poids  convenable. 

Un  volume  donzié  de  vapeur  prise  à la  température 
où  elle  se  forme,  portée  ensuite  à une  température 
plus  élevée,  et  à laquelle  on  permet  de  prendre  de 
l’expansion,  ne  contient  et  ne  peut  contenir  en  effet 
que  la  quantité  d'eau  qu’elle  avait  d’abord;  conséquem- 
ment, si  cette  vapeur  ainsi  dilatée  est  aussi  dans  des 
circonstances  telles  qu’elle  puisse  recevoir  une  nou- 
velle quantité  d’eau , elle  s’en  emparera  et  la  convertira 
en  vapeur,  qui  aura  une  tempéi’ature  inférieure;  et  si 
enfin  elle  n’est  point  comprimée,  et  qu’enonéune  temps 
on  lui  fournisse  une  quantité  de  chaleur  convenable, 
ou  aura,  pour  le  résultat,  de  la  vapeur  à a i Fahrenheit. 

En  s’appuyant  sur  ces  faits,  M.  Donkin  applique, 
immédiatement  à la  matière  elle-même,  de  la  vapeur  à 
une  température  assez  élevée, et  qu’il  a portée  à cette 
température  comme  nous  venons  de  le  dire;  et,  afin  ' 
de  faciliter  l’évaporation,  il  divise  cette  matière  par 
des  moyens  mécaniques,  de  manière  à exposera  l’ac- 
tion de  cette  vapeur,  pour  ainsi  dire  sèche,  la  plus 
grande  surface  possible.  ' • 

De  même  que  la  clialeur  du  fourneau  à pot  de  sable 
est  employée  aussi  à échauffer  le  bain  de  sable  qui  y 
est  annexé,  les  chimistes  ont,  dès  l’enfance  de  la  chimie, 
cherché  à mettre  à profit  le  calorique  donné  par  la 
chaudière  ou  l’appareil  distillatoirc  ordinaire. 

Il  paraît,  d’après  Vitruve,  que  les  Anciens,  dans 
leurs  immeirses  établissements  thermaux,  échauffaient 
une  grande  quantité  de  chaudières  avec  un  seul  foyeU 
et  faisaient  passer  l’eau  de  l’une  dans  l’autre.  Mais  les 
commentateurs  n’ont  pu  .s’accorder  sur  les  moyens  . 
qu’ils  employaient. 
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Matheolus,  dans  ses  coiniiientaires  sur  Dioscoridcs, 
piihlics  en  i548,  nous  a laissé,  parmi  les  dessins  de 
plusieurs  fourneaux,  celui  d’un  alambic  (|ui  se  remplit 
aux  dépens  d’un  réservoir,  ou  plutôt  d’une  chaudière 
placée  il  un  niveau  supérieur,  et  chauffée  par  la 
Hainme.  et  l’air  échauffé  qui  passent  par  la  cheminée. 
Mai^  malheureusement  son  dessinateur  paraît  avoir  été 
plus  curieux  de  donner  de  l’élégance  à scs  figures  que 
de  la  correction  et  de  l’exactitude.  Le  texte  semble  in- 
diquer que  le  robinet  adapté  au  tuyau  qui  met  en 
communication  l'alambic  avec  la  chaudière  doit  être 
. ouvert,  pour  permettre  à la  liqueur  de  descendre  dans 
l’alambic  remplacer  celle  que  la  chaleur  vaporise. 

On  trouve , dans  un  grand  nombre  d’ouvrages  de 
chimie,  la  description  d’appareils  à peu  près  semblables, 
pour  échauffer  l’eau,  ou  un  liquide  quelconque,  au 
moyen  d’une  chaudière  placée  dans  un  massif  de  ma- 
çonnerie, à peu  près  comme  notre  bain  de  sable,  et 
communiquant  avec  une  autre  chaudière  par  un  tuyau 
à robinet;  lorsque  le  liquide  contenu  dans  l’alambic 
est  à peu  prè*s  vaporisé  en  totalité,  on  tourne  ce  ro- 
binet, et  le  liquide  de  la  chaudière  vient  prendre  sa 
place.  • , • . • 

Dans  quelques  grandes  brasseries,  on  a cherché  à 
tirer  parti  de  la  chaleur  qui  s’échappe  des  couvercles 
des  chaudières  à cuire,  soit  en  y fixant  un  tuyau  qui  va 
plonger  dans  une  seconde  chaudière  voisine  et  échauffe 
le  moût  qu’elle  contient,  en  y introduisant  la  vapeur 
dégagée  de  la  décoction  du  houblon  dans  la  première, 
soit  en  adaptant  un  rebord  perpendiculaire  à ces  cou- 
vercles, de  manière  à former  uYie  espèce  de  réservoir, 
qu’ils  appelleift  un  dôme  et  une  baque dôme  and 
baque ),  que  quelques-uns  écrivent  back,  mais  à tort, 
puisque  ce  mot  n’est  autre  chose  qu’un  diminutif  du 
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mot  l'ram^îais  baquet.  Quand  la  diaiidière  est  vide,  on 
laisse  entrer  l’eau  qui  s’est  écliauffée  dans  son  couvercle, 
et  l’on  avance  d’autant  l’ébullition. 

M.  Moult  avait  pris,  en  i8i5,  un  brevet  pour  un 
mode  de  transmission  de  calorique,  non -seulement  par 
les  bains  de  sable,  les  bains  d’eait  ou  bains-marie,  mais 
encore  des  bains  d’buile  de  lin , de^mercure,  d’buile  de 
vitriol , et  d’autres  liquides  ou  substances  entrant  faci- 
lement en'fusion.  11  mettait  le  bain  lui-même  en  com- 
munication avec  l’appareil  dislillatoire,  et  tirait  parti 
de^la  vapeur  condensée  , en  la  faisant  retourner  au 
bain.  * 

Lorsqu’il  employait  l’iiuile  de  lin  pour  ses  bains,  il 
recueillait  la  portion  qui  s’en  évaporait,  et  la  faisait  ^ 
servir  de  nouveau  jusqu’à  ce  qu’elle  eût  boulli  siiflisam- 
ment  pour  être  employée  par  les  peintres.  ’ 


FOÜRNEAD  DE  FUSION,  FOURNEAU  DE  FONDEUR 
(MELTtNG  OR  FOUNDER’s  FURNACe). 

4 

11  est  nécessaire  d’avoir  dans  les  laboratoires  un 
. ‘fourneau  pour  fondre  les  métaux,  et  qui  dispense  de 
soufTler.  C’est  le. fourneau  de  fondeur  (founder’s  fur- 
nace).  11  a celq  de  désagréable,  qu’il  faut  quelquefois 
près  d’une  heure  pour  qu’il  ait  atteint  son  maximum 
de  puissance;  mais,  d’un  antre  côté,  sa  chaleur  est  plus 
continue  que  celle  des  fourneaux  à courant  d’air  forcé 
( blast  fumaces  ).  Sa  construction  est  extrêmement 
simple.  I>a  figure  lo  représente  ce  fourneau  à l’échelle 
. d’un  vingt-quatrième,  c’est-à-dire  d’nn  demi-pouce 
par  pied. 

Afin  que  l’opéraleiir  puisse  bien  apercevoir  ses  creu- 
.sets,  la  grille  est  placée  à peu  près  au  niveau  du  sol,  la 
porte  du  cendrier  a n’ayant  guère  que  six  pouces,  ou, 
• au  plus,  neuf  pouces  d’élévation.  Elle  est  double,  c’est- 
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à-dire  qu’il  y a une  porte  de  chaque  côté  dii-fourneaii, 
et  qu’d  n’5’  en  a point  sur  le  devant.  Le  foyer  est  ordi- 
nairement un  prisme  droit,  la  (;avité  intérieure  b ayant 
•neuf  pouces  de  côté  et  vinjrt-quatre  de  profondeur. 
Deu.\  rangs  de  briques- sont  simplement  places  paral- 
lèlement, à neuf  pouces  environ  de  distance  l’un  de 
I autre,  pour  foj’nier  le  devant  et  le  derrière  du  cen- 
drier.. Au-dessus  de  ces  rangs  de  briques,  on  place  deux 
fortes  barres  de  fer,  destinées  à soutenir  les  barres  ‘de 
la  grille,  et  un  autre  rang  dispose  de  manière  à ne 
point  gêner  la  dilatation’ de  ces  barre.s. 

Deux  autres  barres  de  fi-r  sont  encore  placées  un 
peu  au-dessus  de  la  grilje,  pour  soutenir  les  côtés  du 
foyer,-  qu’on  élève  avec  des-  briques  capables  de  sup- 
porter l’action  du  feu.  A l’arrière  du  fourneau,  on 
laissé  un  passage  c(.a  vent),  de  quatre  pouces  de  bau- 
teur  sur  sept  de  largeur,  qui  communique  avec  une. 
cheminée  particulière. 

La  grille  «e  compose  d‘e  quatre  ou  cinq  barres  d’un 
pouce  d’équarrissage,  qu’on  approche  ou  qtj’bn  éloigne 
plus  ou  moins,  en  augmentant  ou  diminuant  le  nombre 
de  ces  barre.s,  selon  le  courant  d’air  qu’on  veut  avoir. 

•On  a l’avautagc,  en  ne  fixant  poiht  les  barres  dans 
le  fourneau,  de  pouvoir  les  remplacer,  quand  la  cha- 
leur les  a trop  altérées,  sans  démolir  le  foyer;  et,  en 
plaçant  les  entrées  pour  l’air  sur  les  côtés  du  fourneau, 
l’opérateur  a celui  de'iie  point  être  exposé  à la  chaleur 
rayonnante  lorsqu’il  travaille. 

Le  charbon  de  bois  est  le  meilleur  combustible  poui~ 
cette  espèce  de  fourneau  ; si  Ton  emploie  le  coke,  il  ne 
tarde  pas  à former  tics  scories  qui  bouchent  le  foyer, 
et  dont  il  faut  continuellement  le  débarrasser  au  moyeiv 
d’un  ringard.  On.  donne  à ce  cingard  en  fer  environ 
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quatre  pieds  de  longj  et  son  extrémité  est  termiiice’en 
un  biseau  de  trois  ponces. 

Cliencvix  a proposé  de  faii-e  ce  fourneau  de  trois 
pouces  plus  large  au  fond  qu’au  sommet;  mais  cptte'. 
disposition  n’cst  point  nécessaire;  car  les  creusets,  étant 
plus  étroits  en  bas  qu’en  haut-,  permettent  au  combus- 
tible enllammé  de  descendre.  • 

Les  fondeurs  emploient  ordinairement  pour  leurs 
fodrneaux  un  cylindre  de  fonte,  de.quatorze  pouces  de 
diamètre  .intérieur  èt  de  huit  pouces  de  hauteur,  avec 
une  oiivci'ture  suffisante  pratiquée  dans  la  base  supé-  • 
ricure,  qu’on  fait  communiquer  avee  la  cbeminée.  Une 
fois  placé,  ils  garni.sscnt  ce  fourneau,  à l’intérieur;  d’une 
couche  de  dcu.x  pouces  de  la  matière  employée  par  les 
ouvriers  qui  polissent  les  miroirs.  Ce  résidu  n’cst  autre' 
chose  que  du  sable  fin  mêlé  avee  quelques  parcelles 
de  verre  que  la  chaleur  fait  agglutiner  en  une  masse 
solide.  ■ • ' • ‘ 

Le  tcou  aux  cendres  (asli  pit),  situé  ordinairement 
au-dessous  .du  niVeau  du  sol,  est  très-grand;  il  dépasse 
la  base  du  fourneau,  et  est  recouvert  d’une  grille  sur 
laquelle  l’ouvrier  se  place.  Quelquefois  même  le  foyer 
lui-même  est  enfoncé  dans  le  .sol  jusqu’à  son  sommet; 
mais  on  ne  préfère  cette  disposition  que  lorsque  le  four-i 
iieau  doit  recevoir  des  creusets  d’une  grande  dimension 
et  d’un  grand  poids',  qu’on  enlève  alors  de  dessus  le 
fourneau  au  moyen  d’une  grue.  . . 

FOURNEAU,  A VENT  ( AIR  OR  WIND  FüRNACe).  ' 

Le  peu  de  bautéur  du  "dernier  fourneau  le  rend  fort 
commode  pour  gouverner  lés  creusets  ; mais  lorsqu’une 
coupellation  ou  une  calcination  doit  se  faire  au  moyen 
d’une  moufle.,  comme  cette  opération  exige  tme  at- 
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tèiilion  et  une  vigilance  presque  continues,  il  est  né- 
cessaire de  placer  la  moufle  clans  le  foyer,  à peu  près 
au  niveau  de  la  tète  de  l’opérateur  ; il  faut  donc  don- 
ner une  certaine  hauteur  au  fourneau , et  cette  dispo- 
sition n’est  "pas  moins  utile  lorscjii’oii  a à distiller  de 
très-petites  quantités.,  tant  parce  qu’on  est  obligé,  par 
conséquent , de  placer  la  cornue  ou  retorte  au-dessus 
de  l’extrémité  supérieure  du  feu,  que  pour  pouvoir  ’ 
placer  commodément  les  récipients. 

Le  quatrième  fourneau  de  Glauhcr  est  donc  celui 
qu’on ‘devra  préférer  pour  ces  opérations.  Ce  fut  la 
nécessité  qui  le  lui  fit  trouver;  car,  comme  il  nous  le  • 
dit  ingéuuement,  l’argent  luÿ  manquait  pour  acheter 
un  soufflet  de  forge,  et  il  lè  remplaça  par  une  che- 
minée très-élevée  : c’est  ce  qui  lui  a fait  donner  le  nom 
de  fourneau  à air  ou  à vent  (air  or  wind  furnace). 

La  figure  1 1 représente  ce  fourneau , à l’échelle  d’un 
vingt^uatrième  ou  d’un  demi-pouce  pour  pied.  I^e  cen- . 
dricr  est  un  prisme  creux  de  douze  pouces  en  carré, 
formé  par  des  murs  de  neuf  pouces  d’épaisseur  et  de 
trois  pieds  de  hauteur.  On  pratique- à un  ou  plusieurs 
des  côtés  du  fourneau  des  ouvertures  a,  de  six  pouces 
en  carré,  fermées  par  des.  portes  en  fer;  deux  fortes 
barres  de  fer  sont  ensuite  placées  au  sommet  du  cen- 
drier, dans  le  sens  de  l’avant  à l’arrière,  et  à environ 
six  pouces  l’une  de  l’autre;  eu  travers  de  ces  deux 
barres  sont  placées  six  autres  barres  de  fer,  d’un  pouce 
d’équarrissage  environ , d’un  peu  plus  de  onze  pouces 
de  long,  dont  les  extrémités  sont  battues  et  aplaties- de 
manière  à maintenir  çes  barres  à environ  un  pouce 
l’une  de,  l’autre,.  On  élève  les  murs  du  foyer  de  trois 
pieds  au-dessus  dé  la  surface  de  la  grille;  il  est  tou- 
jours bien  entendu  que  les  briques  qui  forment  le  foyer 
sont  de  la  meilleure,  qualité,  et  liées  par  de  la  terre 
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grasse  (le  Windsor.  (Windsor  loani)  ou  de  l’argile  apyrc. 
Sur  le  front  du  fourneau  on  laisse  deux  ouvertures  hc, 
rune  au-dessus  de  l’autre,  de  huit  pouces  de  hauteur  y 
sur  six  do  largeur;  le  hord  inférieur  de  la  plus  basse 
doit.se  trouver  de  deux  à trois  pouces  au-dessus  de  _ 
la  grille,  de  telle  sorte  ({ue  si  l’on  place  une  brique 
sur  cette  grille,  la  partie  inférieure  du  châssis  de  la 
porte  et  la  surface  de  la  brique  soient  au  même  niveau. 
C*cst  par  cette  ouverture  b (ju’()u  place  dahs  le  four- 
neau la  monde,  la* cornue  ou  1q  creuset;  l’ouverture  ' 
supérieure  c,  de  la  même  graiideur  que  l’ouvertUj  e b, 
et  placéc.à  trois  pouces  environ  au-dessus  d’elle,  sert 
H la  fois  à nourrir  le  feu  et  à surveiller  l’opération. 

Le  fourneau  se  contracte  à sa  partie  supérieure, 
comme  on  le  voit  dans  la  ligure,  et  l’on  ne  donne 
plus  que  quatre  poimes  et  deini  d’épaisseur  à ses  mu- 
railles, ([u’on  élève  aussi  haut  que  le  laboratoire  le 
permet.  On  le  ferme  par  lé. haut,  et  on  laisse  dans  le 
mur  de  derrière  une  ouverture  r/,  de  quat/"e  pouces  sur 
neuf,  ou  de  six  pouces  en  carré,  ccDiiununiquant  avec 
une  cheminée.'  • 

.Ce  foUiMieau,  comme  les  prccédens,  exige  un  j’ort 
courant  d’air  pour  produire  tout  son  effet.  Lorsqu’on 
l’emploie  à des  calcinations  ou  à toute  autre  opératioU 
sous  une  moufle,  une  brique,,  dont  les  côtés  sotit  cour 
pés  en  biseau,  est  placée  sur  la  grille,  et  intercepte 
plus  ou  moins  le  passage  de  l’air.  • 

C’est  sur  cette  brique  qu’on  place  la  inoude  ou  le 
petit  four  en  terre,  et  l’on  bouche  le  reste  de  l’ou- 
verture’inférieure  avec  des  mqjrceaux  de  brique  et  de 
la  glaise.  On  ferme  encore  la  bouche  (Je  la  moufle  par 
une  brique  mobile.  * • 

Lorsqu’on  distille,  (in  place  une  pièce  de  brique, ^ 
creusée  au  sommet,  dans  le  centre  delà  grille;  cette 
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. pièce,  qii’oii  appelle  fuie  tuiirte  on  uii  fmmage,  est 
destinée  à'élever  la  cornue,  dont  le  roi  passe  par  l’ou- 
verture inférieure.  L’espace  fjui  reste  est  bouché  par 
des  briques  et  dé  la  glaise.  " _ 

Comme  ce  fourneau , par  la  dimension  de  la  porte 
de  son  foyer,  admet  facilement  les  creusets,  il  esfplus 
employé  que  le  précédent  par  les  droguistes,  et  leur 
tient  lieu  de  fourneau  de  fusion.  Bien  que,  construit 
comme  On  le  voit  ordinairement,  il  ne  donne  point  un 
très-haut  degré  de  chaleur,  il  est  suffisant  dans  bien 
des  cas , et  peut  d’ailleurs  servir  à-  plusieurs  usages 
différons.  " • 

La  figure  13  représente  l’élévation  d’iin  fourneau' 
de  'ce  genre,  à l’échelle  d’un  vingt-quatrième,  c’est-à- 
dire  cruu  deihi-pouce  pour  pied,  tel  qou  Boèrhaave  le 
fit  constrifirè.  On  place  ce  fourneau  ^ur  une  paillasse 
élevée  de  trois  pieds  au-dessus  du*  sol;  on  voit  qu’il 
est  circulaire;  son  diamètre  intérieur  est  de  douze  pou-* 
ces,  et  ses  mur§  ont  cinq  pouces  d’épaisseur.  Le  cen- 
drier, qui  a environ  six  pouces  dé  hauteur,  est  fermé 
par  une  porte  en  fer;  les  murs  s’élèvent  de  deux 
rangs  de  briques,  c’est-à-dite  de  six  pouces  au-dessus 
de  la  grille  b\  la  partie  supérieure  se  contracte,  et  la 
cavité  intérieure  prend  la  forme  d’un  paraboloïde.  A 
quatorze  pouces  au-dessus  de  la  grille  du  foyer  se 
■ trouve  rouverture  circulaire  e,  de  trois  pouces  de  dia- 
mètre, surmontée  d’une  courte  cheminée  de  deux  pieds 
de  hauteur  seulement,  ayant  un  tuyau  circulaire  d de 
même  diamètre  que  l’ouverture  c;  celte  petite  che- 
minée est  en  Communicatioh  avec  la  cheminée  princi- 
pale Ou  laboratoire;  on  voit  assez  ([u’it  n’y  a de  place 
que  pour  une  porle  c de  cinq  pouces  de  largeur  et 
six  de  hauteur,  au-dessus  de  laquelle  on  praticpie  une 
ouverture  coniipie  d’un  pouce  de  diamètre  à l’intérieur 
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du  fourneau  et  plus  large  à rextérieur;'cette  ouverture, 
qui  sert  à voir  ce  qui  se  passe  à l’intérieiir  du  four- 
neau, est  fermée  par  uric  petitç  plaque.  ■ ‘ . 

Ce  foiirneau,  à la  vérité,  est  beaucoup  plus  petit  ^ 
que  les  fourneaux  ordinaires,  et  ne  peut  être  construit 
que  par  un  ouvrier  habile  ; mais  il  a une  puissance 
considérable. 

11  faut  avoir  soin,  lorsqu’on  se  sert  d’une  moüflé  ou  ■ 
d’une  cornue,  et  qu’on  bouché  la  porte  * dti  foyer, 
connue  nous  l’avons  indiqué,  Ae  laisser  ûri  passage 
assez  large  pour  pouvoir  nourrir  le  feu.  Nous  conseil- 
leront en  outre  dé  remplacer  la  porte  du  cendrier, 
placée  en  avant  du  fourneau,  par  deux  ouvertures 
pratiquées  dans  chacun  des  flancs.  ' ‘ ’ 

M.  Beiaumé,  au  lieu  de  resserrer  le  fourneau  à sa 
partie  supérieure,  élève  des-  murs  droits  •jusqu’à  la 
hauteur  dé  quinze  pieds"  au-dessus  de  la  grille.  Son 
'fourneau  a treize  pouces  de  l’avant  à l’arrière,  et 
di)c  pouces  d’un  flaiic  à l’autre  et  à J’intérieur  ; son 
cendrier  est  ouvert  de  tous  les  côtés  poqr  faciliter,  au- 
tant que  possible,  l’accès  de  l’air  : il  prétend  avoir  pro- 
duit dans  ce  fourneau  la  plus  grande  chaleur  'donnée 
par  un  fourneau  quelconque. 

‘ ■ : ••  ' ■ 
réverbère  DE  BOPRHAAVE  ( BOERIIA  AVe’s 
• REVERBERATORY  ). 

Un  laboratoire  de  chimie  doit  être  muni  d’un  four- 
neau particulier  pour  distiller  les  acides  minéraux , 
tels  que  le  sel  marin,  le  nitre,  l’alun,  le  vitriol,  ou 
pour  toute  autre  distillation  qui  demande  un  haut  de- 
gré de  chaleur. 

Après  quelques  essais,  Boerhaave  a trouvé  et  re- 
gardé comme  très-propre  à ces  opérations  le  fourneau 
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(figure  j3)  réduit  à uii  vingt-({uatrième,  c’est-à-dire 
à l’échelle  d’un  deini-pouCe  pour  pied. 

Sur  le  plancher  du  lahoratôire,  et  au-dessous  de  la 
cheiiimée,  élevez  un  parallélipipède  rectangle  de  trente 
pouces  de  l’ace  «c  et  de  quarante  pouces  de  longueur, 
de  a ejj  b-;  donnez  à la  cavité  intérieure  douze  pouces 
de  largeur  sur  le  front  et  vingt-deux  pouces  dans  l’au- 
tre sens  , c’est-à-dire  que  le  mur  a l’épaisseur  d’une 
brique  ou  de  neuf  pouces  environ;  élevez  le  paralléli- 
pipède de  onze  pouces,  en  laissant  dans  te  milieu  du 
front  un  espace  cl  pour  une  porte, ^qui  a onze  pouces 
de  hauteur  et  quatre  pouces  de  largeur  ; cette  ouver- 
ture sert  à la  fois  de  porte  pour  le  cendrier  et  d’entrée 
pour  .l’air.  Au  lieu  d’une  grille  d’une  seule  pièce  ,•  pre-, 
nez  des  barres  prismatiques  à tiois  pans , d’un  pouce 
de  largeuf  .et  de  quatorze  pouces,  de  longuenr,  que 
vous . placerez  à un  poqce  de  distance  l’une  de  l’autre 
parallèlement  à la  bj>gcur  du  cendrier,  et  que  vous  ferez 
porter  par  deux  barres  dé  fer  fortes;  élevez  afors  les 
murs  de  quinze  autres  pouces. 

Laissez  au-dessus  de  la  porte  du  cendrier,  dans  le 
mur  de  devant,  un -espace  e pour  la  porte  du  foyer, 
(jui  aura  sept  pouces  de  largeur  et  neuf  pouces  de  hau- 
teur, et  fermez  cette  ouverture  par  une  porte  en  fer, 
dont  la  limite  inférieure  se  trouvera  de  trois  pouces 
plus  élevée  que  la  limite  supérieure  du  cendrier. 

I^ans  le  milieu  de  l’un  des  longs  côtés  se  trquve  une 
ouverture  en  voûte  f,  dont  la  limite  inférieure  est 
élevée  de  dix  poücej  au-dessus  de  la  grille;  elle  a 
vingt  pouces  de  longueur  et  douze  pouces  dans  sa 
plus  grande  hauteur.  ■ ' 

C’est  par  cette  ouverture  qu’on  place  ou  qû’on  enlève 
les  vases  à distiller;  sur  la  face  intérieure  et  opposée,- 
à neuf  pouces  au-dessus  de*  la  grillç,  on  a laissé  une 
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saillie  d’un  pouce  et  demi  pour  soutenir  les  vases  dis- 
tillatoires;  et.  dans  le  milieli  de-  cette  m.êrae  muraille 
on  a pratiqué  un  trou,  carré,  large  de  trois  pouces  et 
de  deux  pouces  de  hauteur,  qui  communique  aivec  la 
cheminée.  • • 

Le  fourneau  est  alors  recouvert  par  une -voûte, 
dans  le  sens  de  l’avant  à l’arrière,  dont  la  plus  grande 
hauteur  est.de  vingt-un  pouces  au-dessus  de  la  grille. 

Quand  on  emploie  ce  fourneau  pour  la  distilla- 
tion, o'ii  se  sert  de  deux  retories  cylindriques  en  terre 
ou  en- fonte,  dont  les  cols^  ont  cinq  pouces  4,e  lon- 
gueur fel'  trois  pouces  et  demi  de  diamètre;  On  les  place 
horizontalement,  et -parallèlement  l’une  à l’autre,  de 
manière  que  leurs  fonds. reposent  sur  la  saillie,,  leurs 
orifices  hraqués  du  côté  de  l’ouverture  y',  qu’on  ferme 
alors  hermétiquement  avec  des  briques  et.de  la  gjaise; 
le  col  des  retories  passant  à travers  cette  maçonnerie, 
on  y adapte  des  alonges,  dont  les  extrémités' se  ren- 
dent âans  des  récipiens;-  l’opération  peut  alors  com- 
mencer. .IjCS  récipiens  doivent  avoir  une  forme  à peu 
près  conique  car,  comme  on  ne  peut  guère  incliner 
les  cylindres,  des  récipiens  sphériques  ^ de  la  même 
capacité  que  des  récipiens  coniques  seraient  assez  in- 
qontniodes.  ... 

. Ce  fourneau  donne  une  chaleur  surprenante;  il  est 
de  durée  et  facile  à gouverner;  il  concentre  toute  la 
force  dp  feu  sur  l’appareil  distiljatoire , qu’on  peut 
d’aijleurs  régler  au  moyen  du  cendrier.  Le  savant  pro- 
fesseur ïious  apprend  qu’en  essayant  des  cylindres  de 
fonte,  pour  distiller  du  pho.sphore  de  l’urine,  ils  se 
■ fondirent  avant  xju’il  eût  pu  penser,  que  le  phosphore 
commfnçiit  à .s’élever.  On  peut  juger  par  ce  fait  de  la 
cl^leur  que  procure  ce.  fourneau*  lorsqu’on  emploie  |e 
charhon  de  bois  comme  combustible.  . i'. 
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Les  fourneaux  construits  sur  lé  même  principe  que 
le  réverbère  de  Boerliaave,’  sont  aujourd’liui  d’im  usage  • 
journalier, 'ainsi  que  nous  le  verrotis  dans  quelques 
autres  parties  de  l’ouvrage.  On  les- emploie’ dans  ha 
préparation  deS'  acides-  nitrique  ^ muriatique , pyroli-  ^ 
grieux,  du  charbon  pour  la  poudre  à tir^r,  du  gaz  pour  • 


1 éclairage,’ 


etc.,  etc. 


RÉVERBÈRE  A CHA.MBRE  ( REVERBER  AXÔRY  FDRNACE 
’WITH  A SIDE  CHAMBERI.  . 

• 1 V y 

On  a long-temps  ernployé,  dans  les  pays  à mfnes,  ’ 
un  fourneau  à réverbère  muni  (Hune  chambre  sur  le 
côté. . Cramer, 'le  préparateur  de  Boerliaave.,  est  le 
premier  qui  èssaya  d’fn  faire  usage  dans  un  labora- 
toire général;  il  nous  en  a laissé  la  description,  dans  • 
les  Elernentu  artis  docimasticcb  ^ qu’il  publia  comme 
supplément  aux  Elernehta  chimiœ  de  ‘son  maître. 
Mais  comme  il  annexa  à ce  fourneaü  une  tour  (a  tow'er 
fùrnace).  Un  pot  de  sable,  un.bain-marie,  etc.,  etc.,, 
la  construction,  eh  est  passablement  compliquée;  et, 
quoiqu’elle  se  trouve  décrite  dans  quelques  ouvrages 
anglais,  j’ai  tout  lieu  de.  croire  que  pareil  fourneau  . 
n’a  jamais  été  construit- en  Angleterre  : c’esl  un  ^véri-  • 
table  joujou  hollandais,  qu’un’  chimiste  serait  obligé 
'de  Construire  lui-inêmc;  car  certes  ni  maçon  ni  ouvrier’ 
ordinaire  n’en  confprcndrait  la  construction.  , 

Le  Bryan  Higgins,  èri.  rejetant  Èes  additions  de 
Cramer;  a beaucoup  simplffié  ce  fourneau,  i^’ai’clônné, 
dans  mes  Éîéniens  de  pharmacie^  la  description  de  soit 
grand  fourneau.  Jfe  feras  connaître  un  petit  fourneau 
du  même  geiirc,  qu’ij  avait  fait  conslruire  dans  son 
lal^oratoire  pendant  que  j’étais  ^on  ju  épdraleiir.  . ' . 

La  figure  i4  est  là  perspective  fourneau  : il  a • 
quatre*  pieds' deux  pouces  de  targeur,:deiix  pieds  trois  . 
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pouces  de  l’avant  à l’arrière,  et  quatre  pieds  neuf  pouCes 
de  hauteur;  la  figure  i5  est  une  élévation  dû  front;  la 
figuî^  i6  est  la  projection  horizontale  du  fourneau.  Le 
tout  est  Yédùit  à l’échelle  d’un  vingt-quatrième,  c’est-à- 
dire  d’un  demi-poùce  pour  pied. 

Le  cendrier,  e et  le  foyer  y sont  dfeux  cavités  pris- 
matiques de  neuf  pouces  en  carré;  les  murs  ont  .neuf 
pouces  d’épaisseur;  la  porte  du  cen.drier  est  au  niveau 
du  sol;  elle  a lit  pouces  en  carré;  eh  6..est  un  regard 
de  neuf  p^wes  de  largeur  et  quatre  pouces  de  hauteur, 
imme34|H|^nt  au-dessus  de  là  grille,  qui  elle-même 
est^feJPwaun  pied, neuf  pouces  au-dessus  du  sol.  Au- 
dessus  àê  ce  regard  eàt  le  gueulard  c,  qui  a . cinq  pouces 
de  làtgeui'  et  quatre  de  hauteur;  il  est  muni  d’une 
saillie  en  pelle  (Slab)  g;  cette  saillie,  en  fonte,  a 
dix  pouces  environ. én  carré;  elle  soutient  le  .même 
cliariioh  qiiî  sert  à houchér  le  gueulard.  Toutes  ces  ou- 
vertures peuvent,  se  trouver  indifférenmient  sur  le 
front  ou  sur  l’un  des  flgncs  du  fourneau.  l.,a‘chambre  A 
est  séparée  du  foyer  par 'un  mur  d’une  demi-brique, 
c’esf-à-dire  de  quatre  pouces  et  demi  d’épaisseur,  percé 
au'sommet  de'tious  de  deux  pouces  en  carré  ii\  dis- 
posés en' échiquier,  et  destinés  à laisser  passer  da'hs  la 
chambre  la  flamme  éf  Tair  échauffé. 

Sa  base  a dix - huit  pouces  en  carré,  et  s’élève  de 
deipt  pieds  .au-dessus  du  sol.  Les ‘murs  de  l’avant  et 
de  l’arrière  ont'  quatre  pouces  et  demi  d’épaisseur  ; la 
seule  partie  opposée- au  foyer  a une  brique  entière  d’é. 
paisseur,  c’est-à-dire  neuf  pouces  ; on  pratique  sur  le 
devant  line  ouverture  d de  qr»inze  pouces  d«  hauteur, 
large  de  douze;  sa' limite  inférieure  est  située  à deiix 
pieds  et  de’mi''au-dessi(S  du  sol-,  et  on  garnit  l’intéfiftu’ 
d’un  châssis  en  barres  de  fer  plates.  J)ans  le,, ihur  de 
œté  d'e  la  chambre,  situé  de  l’autre  eô^du  foyer,  on 
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laisse  un  canal  m,  clans,  lequel  on  perce  des  trous  kkk 
(vent  holes)  égaux  eh  nombre  et  en  étendue  à ce\|K  it,  ^ . 
qui  portent  la  flamme  dans  la  chambre.  Ce  canal  oiivre 
dans  la  cheminée.  _ . , 

Lorsqu’on  emploie  des  retortes  dans  ce  fourneau,  • 
on  forme  avec  des  briques  une  tourte  dans  l’intérieur 
de  la  chambre,  pour  les  supporter,  et  la  grande  ouver- 
ture c/,  par  laquelle  on  les  introduit,  est,  ensuite- bou- 
chée avec  des  morceaux  de  brique  qu’on  lie  par  de 
l’argile , ou  simplement  par  des  cendres  humides  si  * 
l’on  n’a  pas  besoin  d’une  haute  température. 

Toutes  les  fois  que  la  .substance  qu’on  distille  est 
apte  à mousser  par  l’effet  de  la  chaleur  , on  applique  le 
feu  de  haut  en  bas.  Alors,  après  avoir  placé  la  retorte 
sur  soa’fromage , on  emplit  la  chambre  de  sable  jus- 
qu’au niveau<le  la  substance  dans  la  retorte,  et  en  bou- 
chant la  grande  ouverture , on  a le  soin  de  Ijiisser  un 
trou  à chaque  coin  inférieur.  Ôn  introduit  le  feu;  la 
distillation  commence;  on  retire  alors  le  sable  petit  à 
petit,  et  par  ces  trous,  au  moyen  d’un  instrument  de. 
fer.  La  retorte  sc  découvre  ainsi , à mesure  que  la  dis- 
tillation s’avance,  et  les  vapeurs  n’etnt  point  à traverser 
une  masse  de  matières  froides. 

On  peut  placer  dans  ce  fourneau  des  creusets,  des 
moufles,  des  vases  à calciner , etc.  sur  un  faux  plancher 
de  briques,  comme  nous  l’avons  indiqué,  et  en  ayant 
’soan  de  laisser  une  ou  deux  ouvertures,  soit  pour  re- 
tirer les  essais,  soit  pour  voir  comment  les- choses  se 
passent  à l’intérieur  lorsqu’il  sera  nécessaire. 

Malgré  sa  grande 'utilité,  on  ne  trouve  que  rarement 
ce  fourneau  dans  les  laboratoires  : espérons  que  peu  à 
peu  on  reconnaîtra  ses  avantages,  et  que  le  temps  ij’cst 
pas  éloigné  où  d deviendra  d’un  u.sage  journalier. 

Qiielques  variétés  de  ce  fourneau  sont  employées 
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pour  le  rôtissage  et  la  fusion  <les  iiiincrai.s,  ainsi  que  pour 
la  c^ination  et  la  préparation  du  carbonate  dé  soude 
iiitpxTr  (kelp)  et  d’autres  sels.  ' ’ 

FOUR  EN -VOUTE,  FOUR  DÉ  BOÜLANGER  ( VACLTED 
OYEN  ).  . 

Le  four  en  voûte,  dofit  se  servent  principalement 
les  boulangers,  diffère  des  aütres  fourncau.x,  en  ce  qu’on 
cil  retire  le  feu , lorsqu’on  veut  en  faire  usage,  les  opé- 
rations se  faisant  Idors  au  moyen  de  la  chaleur  rayon- 
nante de  la  masse  de  maçonnerie,  qu’on  a préalablement 
échauffée.  ' 

La  figure  1 7 représente  une  section  verticale  du  four 
de  boulanger,  tel  (jti’ila  été  perfectionné  parM..Losh, 
qui  y ajoute  une  grille,.  un  cendrier,  et  une  entiée  pour 
l’air  (entrance  for  air).  La  figure  i8  est  une  section 
liorizontale  de  ce  four  : on  voit  en  a les  barres  sur  les- 
quelles repose  lé  combustible;  ^•en  est  le  cendrier,  et 
l’entrée  pouc  l’air;  c la  porte  du  cendrier,  qui  ferme 
tout  accès  -à  l’air  extérieur,  quand  le  four  est  suffisam- 
ment échauffé , mais  qu’on  laisse  ouverte  pendant  qu’on 
le  chauffe;  d d\ai  Iwise  o\i paillasse  du  four;  fe  la  porte 
Intérieure  par  laquelle ‘on  introduit-le  combustible  et 
par  où  l’air  échauffé  s’échappe,  après  avoir  agi  sur  le 
fond , sur  les  côtés  et  sur  la  voûte  du  four.  Cette  porte 
demeure  ouverte  pendant  la  chauffe,  et  on  ^a  ferme 
aussi  tôt  qu’on  a introduit  le  pain;y  est  une  porte  ex-’ 
téricure  par  laquelle  on  introduit  aussi  le  combustible, 
mais  qu’on  a le  soin  de  fermer  pendant  la  plus  grande 
partie  du  temps  employé  à la  chauffé,  afin  d’exciter  un 
plus  grand  courant  d’air.  ’ ’ 

l)_n  four  en  briijUes  de  cinq  pieds  de  diamètre,  construit 
sur  ce  principe,  acquit  en  une  heure  et  un.qiKirt  une 
chaleur  suffisaple  jvour  cuire  le  pain  avec  quatre /icc/fr 
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df  menu  diarboii,,  tandis  q.u’il  fallut  cin((  lie.ui'cs  pour 
«'chauffer  un  four* ordinaire  de.  trois  |neds  six-  pofices 
dediamrctre  seulement-,  en  le  tenant  (^oustainnïeut  plein  ' 
de  bois  enflammé  et  de  gros  charbon.  Afin  d’augmenter 
la  capacittj  du  four,  on  peut  suspench-eà  son  intérieur, 
aussitôt  qu’il  n’y  aurait  plus  de'féu,  une  plaque  de.fe.r- 
sur  laquelle  on  placerait,  par  exemple,  les  viandesqu’ou 
pourrait  y faire  cuire.  ^ , ' . 

Nous  nq^  pouvons  que  recommander  ce  modèleide 
Itmr.aux  bôulangers  français,  dont  en  général  les. fours 
sont,  défectueux  sous  biendes  rapports.  S’ils  voulaient 
consent^  à reiuplacer  l’énorme  quantité  de  bois  qa’ils 
consominent  e;i  pure' perte,  par  la  houille  carbonisée 
ou  coke,  réconotnie  qui  résulterait  les  indemniseraient 
bientôt  dès  frais  de  construction.  Il  n’est  pas  inutile  de 
rappeler  ici  «jue  i.f.  8ode  «oke  produisent  une  chaleu'é 
presque  double  de  celle  qu’on  obtient. par  d f.  5o  de 
bois,  et  que  d’ailleurs  le  coke  ne  donne  ni  fumée  ni 
odeur.  . . ’ ' , 

FOUR  DU  PATISSIER  (cOîIFF.CTIONNEr’s  OVEN  ). 

‘ La  préféceuce  qu’on  accorde  toujours  en  Angleterre 
.au  fer  sur  la  brique -pour  la  construction  des  che- 
minées et  des  fourueaiEx.,  fondée’sur  ce  que  lés  briques 
se  fendillent  et.oiiL  moins  bonne  apparence,  a conduit  ît 
essayer- le  four  en  fer  du  pâtissier  pour  la  cuisson  du 
pain  ; iDais  ces  essais  n’ont  qu’iinparfaitement  réussi  et 
laissent  pèu  d’espoir  pour  l’avenir.  Le  fèû  communique 
trop  vite  sa  chaleur  ; il  en  résulté  qù’il  ne  pénètre  point 
les  matières  qu’on  soumet  à son  action  dans  les  foui-s 
en  fer.  Tl  arrive  presque  toujours  quç  la  surface  exté- 
rieure a acquis  le  degré  de  cuisson -.couvenable , avant 
■ que  l’intérieur  ait  pu  ressentir  la  force  de  I<t  chaleur 
rayonnante.  . 


A r • • • • . 

IIO  ROTISSOIR  ECOJVOMrQtlF. 

I^a  meilleure  construction  du  four^  dit  de  pâtissier,  • 
iorstpi’il  est'  destiné  â remplacer  lur  four  en  voûte  de 
■ maçonnerie,  est  sans  contredit  celle  qu’a  décri  te  Sj^lvester 
<lans  ses  Principes  d’économie  domestique,  et  qu’on  con- 
naît sous  le  nom  de  rôtissoir  de  Sylvester  (Sylvestér’s- 
roastcr);  on  a adopté  l’usage  de  ce  rôtissoir  dans  quel- 
ques prisons  et  établisscmens  de  oliarité  pour  cuire  la 
viande  et  le  pain  des  prisonniers  et  des  pauvres;  pn 
l’eiliploie  aussi  dans  Iqs  petites  villes  de  campagne  qui 
n’ont  point  ’de  boulanger  et  en  général  partout  où  fa 
nécessité  ou  l’économie  forcent  à se  contenter  bien^ 
faute  de  pouvoir  se  procurer  le  mieux.  ' , 

. • ,I-a  figure  ic)  représente  une' section  verticale  du 
rôtissoirde  M.  Sylvester,  ou  fouren  fer  ; la  figure*20  en 
est  la  section  horizontale.  Le  tout  est  rédifit  à l’échelle 
d’un  vingt-qliatrième  ou  d’un  demi-pouce  pour  pied. 

Il  se  compose  d’un  cendrier  a,  avec  un  foyer  ô cons- 
truit comme  à l’ordinaire.  Afin  d’empêcher  que  l’ac- 
tion du  feu  rte  sç  fasse  trop  sentir  sur  la  partie  infé- 
rieure du  four,  on  établit  au  sommet  du  foyer  un  mas- 
sif formé  de  quatre  ou  cinq  rangs  de  briques  c,  c’est- 
à-dire  de  douze’ à quinze  pouces  d’épaisseur;  d.  d sont 
deux  conduits  partant  de  la  partie  supérieure  du  foyer^. 
qui  s’élèvent  en  divergeant,  et  passent  de’ chaque  côté 
et  à l’arrière  du  rôtissoir  proprement  dit  (voyez  la  pro- 
jection horizontale).  Le  rôtissoir  e est  en  fontec  c’est  à 
peu  près  un  cube  dont  la  face  antérieure  est  ouverte; 
il  repose  sur  des  briques  y placées  de  champ  sur  le 
massif  qui  recouvre  le  foyer,  et  elles  laissent  un  inter- 
valle entre.elles"  et  le  mur  de  devant  de  l’appareil.  I-» 
chambre  g qui  contient  le  rôtissoir  que,  chimiquement 
parlant,  on  peut’ assimiler  h une  moufle,  est  de  quel- 
ques pouces  plus  large , plus  profonde  et  plus  haute  • 
que  le  rôtissoir,  de  sorte  que  la  flamme  et  l’air  échauffé 
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qui  s’élèvent  du.foÿef^par  les  conduits  latéraux  f/,  pas- 
•sent  derrière  le  rôtissoir.,  en  enveloppent  les  flancs, 
s’élèvent  au-dessus  de  sa  partie 'supérieure,  avant  de 
pouvoir  arriver  au  passage  A,  pratiqué  à la  partie  in-  • 
féricure,  qui  les  conduit  à la  cheminée.  Au  moyen  de 
cette  construction  c’est  le  fond  du  rôtissoir  qui.  est  le 
moins  échauffé.  . , • 

.On  le  ferme  en' avatjt  par  une  porte  de  bois  bien 
épaisse  i,  doublée  en  tôle.  Entre  la  tôle  et  le  bois  est 
une  bonne  couche  de  glaise,  qui  empêche  la  porte  de 
se  déformer  par, l’action  de  la  chaleur.  Enfin,  sur  un 
des  côtés  de  la  porte  et  à sa  face  Ultérieure  on  creuse 
de  haut  en  bas  une  gouttière , et  la  plaque  de  tôle  qui 
la  recouvre  est  percée  de  deux  trous,  l’un  en  bas,  cl 
l’autre  en  haut,  pour  les  usages  suivans. 

Afin  d’introduire  un  courant  d’air  chaud  danS  le 
rôtissoir)  ce  qui  est  indispensable  pour  brunir  la 
viande  et  faire  une  croûte  au  pain,  un  tuyau  de  fep  A', 
ouvrant  d’un  côté  du  fourneau^  traverse  le  vide.  laissé 
sous  le  rôtissoir,  et  s’y  courbe  deux  fois  pour  retour- 
ner se  joindre  de  l’autre  côté  du  fourneau  au  trou  in- 
férieur pratiqué  dans  la  tôle  de  la. porte,  un  autre 
tuyau  l s’élève  du  milieu  de  la  partie  postérieure  du 
rôtissoir  dans  la  cheminée , un  peu  au-dessus.  de  son 
sommet,  et  même  au-dessus  du  modérateur •/« , si.  l’on 
juge  à propos  d’en  adapter  un  à.  la  cheminée. 

Il  est  maintenant  facile  de  comprendre  l’usage,  du 
tuyau  A:  et  du  reste  de  l’appareil..  Le  courant  d’air,  qui 
entre  en  k , s’échauffe  considérablement  en  traversant 
le  tuyau  qui , lui-même , est_  e.xposé  à l’action  de  Ja 
flamme  et  de  l’air  échauffé  qiii  passent  dessous  le  rô- 
tissoir. Cç  courant  d’air  gagne  bientôt  la  partie  infé- 
rieure de  la  gouttière  creusée  dans  la  porte;  il  s’élève 
dans  cette  gouttière  , passe  par  le  trou  supérieur,  en- 
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tro  dans  le  rôtissoir,  le  traverse-  dîagonalement  pour 
arriver  à la  partie  •inférieure  du  tuyau  7,  par  lequel  il- 
s’échappe  dans  la^eheminée  avec  les  vapeurs  qui  peu-' 
• vent  se  forme)-- dans  le' rôtissoir. 

Outre  le  modérateur  m , qu’on  adapte  presque  tou- 
jours aux  cheminées,  les  espaces  laissés  à Tentour  du 
rôtissoir  sont  muiiis  de  racles , dont  les  -manches  de 
^ fer  traversent  la  muraille  antérieure  du  foui'neau. 
Quand  on  jie  se  s.ert  point  de  ces  racles , leurs  plaques 
demeurept  appliquées  contre  la  ihuraille  postérieure 
du  fourneau;  mais,  en  tirant  les  manches  à soi,  on 
ramasse  la  suie  qui- à pu  se  fqrmer  dans  les  conduits, 

■ et  ôn  la  retire  par  des  ouvertures  pratiquées  exprès, 
et  qu’on  a soin  de  bien  boucher  lorsque  le  fourneau  e.st 
en  action.  ' - . - 

ÉTUVE  OIT  SÉCHOIR  DE  F1ELI>  (EfELn’s  DKVliVG  STOVe).  • 

Dans  une  multitude  d’opérations  chimiques  il  est 
nécessaire  d’appliquer, un  courant  d’air  chaud  à cer- 
tains objets  jiüur  les  sécher.  Il  existe  un  bon  nombre 
d’appareils  qui  mènent  à ce  résultat;  mais  je  n’en  con- 
nais aucun  qu’on  puisse  préférer  à celui  qu’employa, 
d’abord , M.  Field  pour  obtenir  la  dessiccation  de  cer- 
taines couleurs..  Son  premier  essai  était- assez  com- 
pliqué; mais  il  >simplifia  depuis  son  appareil  d’une 
manière  surprenante,  et  la  description  qu’il  en  envQ)-a 
à la.  Société  .des  Arts , et  qui  fut  insérée  dans  le  trente- 
quatriètne  volume  de  ses  Transactions,  lui  valut  une. 
médaille  d’or. 

-Le  courant  d’air  de  pe  séchoir  est-tel , que  la  menue 
houille  qui  Je  chauffe  ne  laisse  presque  point  de  résidu, 
et  cependant  l’action  de  l’air  échauffé  e.st  si  bien  ré- 
glée, qu’il  ne  produit  jamais  à l’intérieur  une  chaleur 
trop  «forte  ni  trop  subite.  Le  principe’  d’après  lequel 
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il  est  construit  est  facilement  applicable  au  chauffage  et 
à l’aérage  des  habitations,  soit  qu’on  se  serve  d’un  foyer 
ouvert  ou  fermé,  et  M.  Field  parvint,  en  l’employant, 
à rendre  très-chaudes  et  très-agréables  deux  chambres 
excessivement  froides.  La  chaleur  et  la  raréfaction  de 
l’air  produite  par  l’arche  de  fer  placée  au-dessus  du 
feu,  le  fait  passer  librement  à travers  le  ventilateur, 
jusque  dans  la  chambre,  et  lui  communique  une  cha- 
leur très-saine.  La  fumée  du  combustible  passe  en  ar- 
rière du  foyer  et  s’élève  dans  la  cheminée. 

La  figure  21  est  une  vue  perspective  de  l’ctuve, 
montrant  une  section  verticale  faite  dans  le  conduit 
qui  sépare  les  deux  buffets;  l’un  de  ces  buffets  est  ou- 
vert. Les  trois  étages  du  fond  i.  2.  3.  sont  séparés, 
pour  qu’on  saisisse  mieux  leurs  formes  et  leurs  usages. 

Â ^ le  cendrier  au  premier  étage,  fournit  de  l’air  au 
foyer  a du  second  étage,  dont  le  conduit  à fumée  pour- 
suit son  cours  (qu’on  nous  passe  l’expression),  au- 
dessus  du  courant  d’air  de  l’étage  inférieur,  et  au- 
dessous  du  courant  d’air  de  l’étage  supérieur  3,  qu’il 
échauffe  ainsi  de  plus  en  plus;  il  s’élève  ensuite,  à' 
travers  les  coins  postérieurs  a a du  troisième  étage, 
jusqu’au  plancher  de  fer  c c des  deux  buffets,  où  ces 
courants  de  droite  et  de  gauche  se  réunissent  en  un 
conduit  plat  et  étroit  qui  s’étend  de  l’avant  à l’arrière 
entre  les  buffets,  et  qui  contient  encore  une  chicane  d, 
qui  renvoie  la  fumée  d’abord  à l’avant , puis  à l’arrière, 
avant  de  lui  permettre  de  s’élever  par  la  cheminée  e. 
Chaque  étage  est  séparé  de  l’étage  supérieur  par  des 
plaques  en  fonte  dans  lesquelles  on  pratique  les  ou- 
vertures nécessaires.  Voilà  pour  la  fumée,  dont  le  cours 
est  marqué  dans  tous  les  étages  par  des  a. 

h h b sont  les  courants  d’air,  qu’on  peut  suivre  fa- 
cilement sur  la  figure,  et  dont  les  flèches  indiquent 
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suffisamment  la  marche.  On  les  voit  partir  de  l’étage 
inférieur  à droite  et  à gauche,  se  réunir  en  un  seul 
courant  derrière  le  foyer  au  second  étage,  passer  de 
là  dans  le  troisième,  où  ils  se  divisent  en  deux  partie.^ 
qui  passent  l’une  à droite,  l’autre  à gauclie  ; ils  serpen- 
tent , reviennent  sur  eux-mêmes , se  rejoignent  au- 
dessus  du  foyer  enfin  toujours  au  même  étage , et 
passent  par/j  dans  les  buffets  de  droite  et  de  gauche, 
considérablement  échauffés.  (Voyez  la  disposition  de 
ces  buffets  g g,  figure  a4}-  Dans  chacun  d’eux  ils 
continuent  leurs  courses  en  zig-zag  entre  les  planches 
de  fer  qu’on  aperçoit  dans  le  buffet  ouvert;  enfin,  ils 
se  rejoignent  en  h,  et  s’échappent  dans  la  cheminée 
par  Iç  registre  i. 

La  figure  22  est  une  section  de  la  chambre  de  gauche. 
On  voit  le  courant  d’air  échauffé  qui  le  traverse  en 
entrant  à sa  partie  inférieure,  et  s’échappant  au  som- 
met. La  figure  a3  montre  comment  les  planches  de 
fer  sont  disposées  alternativement  à l’intérieur  des  buf- 
fets, l’une  en  avant  et  sur  la  droite,  l’autre  en  arrière 
et  sur  la  gauche  ; elles  sont  supportées  par  des  barres 
de  fer  k,  qu’on  laisse  entre  chaque  rang  de  briques. 
La  figure  24  est  une  perspective  de  l’ensemble  de  l’ap- 
pareil : a est  le  cendrier;  b b,  les  entrées  du  courant 
d’air;  i,  le  registre  qui  est  ouvert;  g g,  les  portes  des 
buffets  qui  sont  fermées;  h,  le  sommet  des  conduits. 

FOURNEAUX  A TIRAGE  RENVERSÉ  ( FURNACES 
DRAWING  DOWNWARDS  ). 

,M.  Watts  mettant  à profit  les  idées  développées  par 
le  D*^  Leutmann  , dans  son  Vulcanus  famulans , in- 
venta une  espèce  de  fourneaux  et  de  cheminées  dans 
lesquels  il  force  la  flamme  et  la  fumée  du  combustible 
fraîchement  jeté , de  traverser  avant  de  gagner  la  che- 
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minée,  et  avec  un  courant  d’air  frais,  de  traverser,  di- 
sons-nous , et  d’envelopper  de  presque  tous  les  côtés 
le  combustible  qui  a déjà  cessé  de  fumer,  et  qui  est 
converti  en  coke,  charbon  de  bois,  ou  en  cendres,  et 
qui  conserve  une  chaleur  très-intense.  Cette  fumée  et 
les  parties  les  plus  grossières  de  la  flamme  mises  en 
contact  de  cette  manière  avec  un  combustible  qui  dé- 
veloppe encore  tant  de  chaleur,  se  consument  com- 
plètement au  moyen  du  courant  d’air  qui  passe  avec 
elles,  et  augmentent  encore  la  chaleur  par  leur  con- 
version en  flamme  pure  exempte  de  fumée. 

La  méthode  consiste  à ne  laisser  de  passage  à la  chemi- 
née ou  aux  conduits  que  les  interstices  du  combustible, 
et  à placer  le  combustible  frais  au-dessus  de  celui  qui 
a servi,  où  il  se  trouve  plus  exposé  à l’action  de  l’air 
extérieur  que  celui  qui  est  déjà  converti  en  coke  ou  en 
charbon.  Elle  consiste  encore  à construire  les  fovers 
de  telle  sorte,  que  la  flamme  et  l’air  qui  sert  à la  com- 
bustion se  dirigent  en  bas,  ou  latéralement , ou  hori- 
zontalement à travers  les  charbons  incandescents  pour 
arriver  aux  conduits  de  la  cheminée. 

Quelquefois,  après  que  la  flamme  a passé  au  tra- 
vers du  combustible  enflammé,  elle  traverse  encore 
une  espèce  d’entonnoir  très-chaud,  un  conduit,  un 
four,  avant  d’arriver  au  fond  de  la  chaudière  ou  à la 
partie  du  fourneau  où  elle  est  destinée  a fondre  un 
métal,  etc.,  etc.;  par  ce  moyen  la  fumée  est  encore 
plus  sûrement  consumée:  quelquefois,  enfin,  la  flamme 
passe  immédiatement  du  foyer  dans  l’espace  laissé  sous 
la  chaudière. 

La  figure  a5  montre  la  section  d’une  chaudière  à 
vapeur,  de  son  fourneau  et  de  son  foyer,  que  nous 
prendrons  pour  exemple  d’application  de  cette  nou- 
velle méthode  au  chauffage  et  à l’évaporation  de  l’eau  ; 
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la  figure  est  réduite  à un  quarante-huitième,  c’est-à- 
dire  à un  quart  de  pouce  par  pied  : a est  la  chaudière, 
dont  la  forme  dépend  entièrement  de  l’usage  auquel 
on  la  destine;  h est  l’espace  vide  qu’on  laisse  autour 
de  la  chaudière , et  dont  nous  avons  vu  plusieurs 
exemples;  c est  un  support  et  en  même  temps  un 
passage  qui  met  en  communication  le  dessous  de  la 
chaudière  avec  les  espaces  b b ; d est  une  espèce 
d’entonnoir  ou  conduit  pour  laisser  arriver  la  flamme 
du  foyer  à la  chaudière;  e est  le  lieu  où  l’on  reçoit  les 
cendres,  et/^  la  porte  par  laquelle  on  les  retire  (fig. 
27  ),  et  qui  doit  être  constamment  fermée  pendant 
que  le  fourneau  est  en  action;  g h (fig.  aS)  est  le 
foyer.  Le  charbon  neuf  se  place  en  g,  et  s’abaisse  à 
mesure  que  le  combustible  qu’il  recouvre  s’épuise  ; la 
partie  h,  qui  ne  contient  que  le  coke  et  les  charbons 
qui  ont  cessé  de  fumer,  est  extrêmement  chaude;  i 
est  une  ouverture  ou  plusieurs  ouvertures  (fig.  27), 
qui  laissent  passer  l’air  frais,  et  règlent  ainsi  le  feu; 
k est  la  porte  qui  ouvre  dans  les  espaces  vides  laissés 
en  dessous  et  autour  de  la  chaudière.  Elle  laisse  entrer 
l’âir  frais  et  arrête  le  tirage  de  la  cheminée  quand  on 
veut  faire  cesser  l’opératiou. 

figure  26  est  une  section  du  même  foyer  dans 
l’autre  direction:  m est  le  derrière  du  foyer;  /,  la 
voûte  en  briques  sur  laquelle  repose  le  combustible; 
e est  le  cendrier. 

Ija  figure  27  est  une  vue  intérieure  du  même  foyer 
montrant  les  passages  pour  l’air  i i,  et  la  porte  du 
cendrier  f.  La  figure  28  est  le  plan  qui  lui  corres- 
pond, on  voit  en  partie  l’assise  de  la  chaudière.  Les 
lignes  ponctuées  indiquent  les  conduits  qui  l’entou- 
rent. 

On  allume  le  feu  au-dessus  de  la  voûte  en  briques 
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( fig.  ) , et  (juaiul  il  est  bien  pris  on  ajoute  du 
combustible  jusqu’en  g',  en  ayant,  soin  de  laisser  des 
interstices  dans  le  combustible  inférieur  pour  le  pas- 
sage de  l’air,  ou  entre  lui  et  le  mur  de  devant  n.  On 
laisse  entrer  par  i , autant  d’air  qu’on  le  peut  pour  ne 
point  permettre  à la  fumée  de  s’élever  perpendiculai- 
rement en  g;  ce  qui  ne  manquerait  point  d’arriver 
si  l’on  en  laissait  passer  une  trop  grande  quantité  en  i. 
Les  dimensions  de  ce  fourneau  sont  calculées  pour 
ne  brûler  que  quatre-vingt-quatre  livres  de  charbon 
par  heure.  Selon  qu’on  en  doit  brûler  plus  ou  moins, 
on  agrandit  ou  l’on  diminue  l’appareil  ; mais , en  gé- 
néral, on  préfère  construire  deux  fourneaux,  plutôt 
que  d’augmenter  les  dimensions  de  celui-ci. 

La  figure  29  représente  cette  nouvelle  construction 
appliquée  à la  fusion  du  fer  et  d’autres  métaux,  et 
dont  on  a retranché  l’entonnoir  ou  conduit  perpendi»- 
culaire  cl  de  la  figure  a5. 

Le  foyer  g h -a,  comme  on  le  voit,  une  certaine  in- 
clinaison : on  lui  donne,  quelquefois,  une  autre  forme 
et  d’autres  proportions.  Mais,  dans  tous  les  cas,  le 
principe  est  le  même,  le  combustible  neuf  est  en 
communication  avec  l’air  extérieur,  de  sorte  que  la 
fumée  et  la  flamme  passent  au-dessus  ou  au  travers  du 
combustible  carbonisé.  De  temps  en  temps  il  arrive 
qu’on  ferme  l’ouverture  g , et  l’air  entre  ou  seulement 
ou  principalement  par  le  passage  i. 

Il  est  quelques  cas  où  l’on  préfère  placer  le  com- 
bustible neuf  sur  une  grille,  comme  à l’ordinaire,  en 
a (figure  3o),  et  au-delà  de  cette  grille,  près  de 
l’endroit  où  passe  la  flamme  pour  se  rendre  dans  les 
conduits  qui  entourent  la  chaudière  ou  dans  les  che- 
minées, on  adapte  une  autre  petite  grille  é» , sur  la- 
quelle on  place  du  charbon  de  bois,  du  coke  ou  de 
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la  houille  qui  a cessé  de  fumer.  Ce  feu  qui  produit 
une  chaleur  intense,  consume  la  fumée  au  moyen  d’un 
courant  d'air  qu’on  lui  ménage. 

DE  LA  FORGE  ( THE  FORGe). 


On  confond  ordinairement  la  forge  et  le  fourneau 
à courant  d’air  forcé  ( the  forge  and  blast  furnace  ) ; 
cependant  ils  different  essentiellement. 

La  vraie  forge  du  chimiste  est  représentée  dans  la 
figure  3i,  réduite  à l’échelle  d’un  demi-pouce  pour 
pied,  ou  d’un  vingt -quatrième.  Elle  se  compose  d’un 
massif  de  briques  a,  de  trois  pieds  en  carré,  et  de 
deux  pieds  de  hauteur,  dont  la  partie  postérieure  se 
termine  par  un  mur  b,  d’une  demi-brique  d’épaisseur, 
et  qui  s’élève  de  dix -huit  pouces  environ  au-dessus  du 
massif. 

A la  partie  supérieure  du  massif,  à côté  du  mur  de 
briques,  est  un  trou  c,  de  douze  pouces  en  carré,  et 
de  six  pouces  de  profondeur.  Un  canal  d,  de  deux 
pouces  en  carré,  s’ouvre  dans  le  milieu  du  trou,  tra- 
verse le  massif  en  s’inclinant,  et  débouche,  en  z/,  à 
trois  pouces  au-dessus  du  sol. 

Dans  le  mur  de  derrière  b,  on  a pratiqué  une 
longue  fente  e,  d’une  largeur  suffisante  pour  admettre 
la  tuyère  du  soufflet,  et  assez  haute  pour  qu’on  lui 
puisse  donner  différentes  inclinaisons , soit  qu’on 
veuille  souffler  horizontalement,  de  bas  en  haut,  ou 
de  haut  en  bas. 

Généralement  on  emplit  le  trou  c de  briques , et 
l’on  dirige  le  vent  horizontalement,  afin  qu’il  rase  la 
partie  a.  Lorsqu’on  emploie  le  ca/dng  coal , on  a le 
soin  de  conserver  un  large  gâteau,  dont  on  forme  une 
voûte,  qui  réverbère  la  chaleur,  et  l’on  favorise  même 
l’agglutination  en  jetant  de  l’eau  sur  le  charbon. 
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FOURNEAUX  A COURANT  u’aIR  FORCÉ.  11^ 

On  se  sert,  quelquefois,  de  la  forge  pour  fondre  au 
creuset  ; mais  alors  ou  emploie  deux  creusets  qu’on 
assied  sur  un  morceau  de  brique  d’un  pouce  de  liau- 
teur  environ  , et  qu’on  dispose  de  manière  à ce  que  le 
vent  de  la  tuyère  passe  entre  les  deux  ; à quelque  dis- 
tance on  forme  un  demi-cercle  avec  des  briques  pour 
concentrer  la  chaleur. 

Dans  quelques  opérations  sur  les  métaux  on  remplit 
le  trou  c d’un  mélange  d’argile  humide  et  de  charbon 
de  bois  en  poudre  dans  lequel  on  ménage  une  cavité 
hémisphérique  de  huit  pouces  de  diamètre  environ, 
ün  fait  sécher  ce  mélange  en  allumant  un  petit  feu 
dans  la  cavité,  et  quand  il  est  suffisamment  échauffé, 
on  y place  le  minerai  ou  le  métal.  L’opération  termi- 
née, on  enlève  la  matière,  ou  on  la  laisse  refroidir  dans 
la  cavité;  ou  bien  encore,  au  moyen  d’une  tige  de  fer, 
on  perce  dans  le  fond  un  trou  qui  communique  avec 
l’ouverture  du  canal  cl,  el  le  métal  en  fusion  descend 
alors  par  ce  canal  dans  un  vase  placé  à son  extrémité 
inferieure,  au  devant  de  la  forge.  Quand  on  opère  de 
cette  manière,  il  faut  donner  à la  tuyère  une  inclinai- 
son du  haut  en  bas.  Plus  cette  inclinaison  est  grande, 
plus  la  chaleur  est  forte.  On  emploie  fréquemment  la 
forge,  lorsqu’on  est  un  peu  pressé,  et  on  la  préfère 
avec  raison  à tout  fourneau  fermé,  lorsque  les  maté- 
riaux n’exigent  point  de  rester  long-temps  au  feu  et 
qu’on  les  remplace  souvent.  D’ailleurs  elle  doit  être 
placée  au-dessous  d’une  hotte  ou  d’une  cheminée. 

FOURNEAU  A COURANT  d’aIR  FORCÉ  (blAST  FÜRNACe). 

Iæ  fourneau  à courant  d’air  forcé  a cela  de  commun 
avec  la  forge,  que  l’air  lui  parvient  au  moyen  d’un 
double  soufflet;  mais  il  a de  plus  qu’elle  une  grille  ou 
une  plaque  percée  de  tious  servant  au  même  usage. 
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FOURNEAUX 


Ou  voit  ce  fourneau  dans  la  figure  32  , à l’échelle 
d’un  vingt-quatrième  ou  d’un  demi-pouce  par  pied.  C’est 
un  cube  a de  deux  pieds  et  un  quart  d’arête.  Les  murs 
ayant  une  brique  entière  d’épaisseur,  la  cavité  intérieure 
b pour  le  foyer  n’a  plus  que  neuf  pouces  en  carré; 
niais,  ce  qui  vaut  mieux  encore , on  lui  donne  une 
forme  circulaire  d’environ  dix  pouces  de  diamètre,  et 
on  n’élève  le  foyer  que  d’un  seul  rang  de  briques,  c’est 
à-dire  d’environ  trois  pouces  au-dessus  du  sol.  On 
donne  ordinairement  au  fourneau  circulaire  un  ventre 
vers  le  milieu  de  sa  hauteur,  afin  de  laisser  plus  de 
place  au  creuset. 

Ce  fourneau  a deux  ouvertures  inférieures  : la  pre- 
mière d,  de  trois  pouces  en  carré,  qu’on  ferme  au 
moyen  d’une  brique  taillée;  l’autre  e sur  le  côté  du 
fourneau,  à six  pouces  au-dessus  du  sol  et  qui  reçoit  la 
tuyère  du  soufflet.  Avant  de  mettre  le  fourneau  en  œu- 
vre , on  y descend  par  la  bouche  un  trépied  en  fer  de 
huit  pouces  de  hauteur,  sur  lequel  on  place,  si  le  foyer 
est  circulaire,  une  plaque  de  fonte  percée  avec  un 
double  cercle  de  trous  ronds  d’un  pouce  de  diamètre; 
et,  s’il  est  quadrangulaire,  une  grille  dont  les  barres 
d’un  pouce  d’équarrissage  seront  écartées  d’un  pouce 
entre  elles.  Sur  cette  grille  on  arrange  une  tourte  en 
briques , sur  laquelle  repose  le  creuset.  On  emplit  alors 
le  fourneau  de  combustible,  qu’on  allume  par  le  haut; 
la  porte  du  bas  reste  ouverte,  jusqu’à  ce  que  le  feu  soit 
bien  pris  et  le  creuset  bien  échauffé. 

On  ferme  alors  l’entrée  pour  l’air  avec  des  briques 
et  de  l’argile  ainsi  qu’une  partie  de  la  bouche  du  foyer 
pour  concentrer  la  chaleur,  puis  l’on  commence  à souf- 
fler, doucement  d’abord,  tant  que  l’opération  n’est  point 
très-avancée;  mais  lorsqu’on  voit  qu’elle  tire  à sa  fin, 
on  agit  de  toute  la  puissance  des  soufflets.  Ordi- 
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A COUUAiNT  JD’aIR  FORCÉ, 
naireinent  ce  coup  de  force  dure  un  qu.nrt-d’lieure. 

On  se  sert  peu  de  ce  fourneau  dans  les  petits  labo- 
ratoires en  Angleterre  ; c’est  en  général  le  fourneau  du 
fondeur  qui  le  remplace,  et  cela  tient  à ce  qu’il  dis- 
pense de  souffler.  Cependant  lefourneauà  courant  d’air 
forcé  a quelques  avantages,  celui,  par  exemple,  de  ne 
point  exiger  une  haute  cheminée.  Aussi  le  praticien  fe- 
ra-t-il bien  d’y  avoir  recours. 

Il  faut  avoir  soin  de  fermer  les  robinets  des  tuyères  , 
dès  qu’on  cesse  d’employer  les  soufflets,  afin  d’empêcher 
l’air  chaud  d’y  entrer,  et  le  cuir  de  se  fendiller. 

Les  soufflets  de  forge  doivent  être  construits  de  mar 
nière  à pou\oir  être  abaissés  ou  élevés,  selon  le  besoin; 
ou , s’ils  sont  placés  à la  partie  supérieure  du  labora- 
toire, comme  il  arrive  ordinairement,  afin  qu’ils  ne 
gênent  point  l’opérateur,  ils  doivent  être  munis  d’un 
tuyau  de  cuir,  dont  la  fle.vibilité  permet  de  régler  la 
hauteur  de  la  tuyère.  Dans  tous  les  cas,  la  poignée  du 
soufflet  doit  être  placée  à la  gauche  de  l’opérateur.  Ce 
fourneau  est  souvent  employé  par  les  métallurgistes; 
mais  on  le  construit  alors  sur  une  échelle  bien  plus 
grande.  On  a porté  sa  hauteur  juscpi’à  soixante-dix  pieds. 


DISPOSITION  DES  FOURNEAUX 
DANS  UN  LABORATOIRE. 

Les  auteurs  qui  ont  écrit  sur  la  chimie  ont  rarement 
donne  quelques  conseils  sur  l’établissement  et  l’arran- 
gement d’un  laboratoire.  Us  n’ont  point,  en  général, 
montré  comment  les  fourneaux  fixes  doivent  être  placés 
relativement  les  uns  aux  autres.  Cependant  on  trouve 
quelques  exceptions,  et  il  est  des  chimistes  qui  ont 
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donné  les  plans,  les  coupes  et  les  élévations  de  leur 
propre  laboratoire. 

La  principale  différence  entre  eux  consiste  dans  la 
disposition  des  cheminées.  Barchusen , Pepys  et  Thé- 
nard placent  tous  leurs  fourneaux  contre  le  mur,  au- 
dessous  de  hottes.  Les  deux  derniers  veulent  des  con- 
duits ou  cheminées  séparées,  sinon  pour  chaque  four- 
neau, du  moins  pour  deux  ou  trois  au  plus.  Le  Hig- 
gins  et  la  société  des  apothicaires  ont  placé  leurs  che- 
minées au  centre  du  laboratoire;  le  premier , préférant 
des  cheminées  séparées,  et  la  société  n’ayant  qu’une 
cheminée  unique  pour  tous  les  fourneaux. 

LABORATOIRE  DD  DIX-SEPTIÈME  SIÈCLE. 

Les  laboratoires  étaient  autrefois  voûtés  en  briques 
à leur  partie  supérieure.  Cette  disposition  était  due  à 
la  crainte  du  feu , et  il  parait  que  nos  pères  étaient  si 
soigneux  en  ce  point,  qu’ils  préféraient  établir  leurs 
laboratoires  dans  des  caves  plutôt  que  de  renoncer  à 
cette  condition. 

IjC  laboratoire  du  collège  des  médecins  dans  War- 
wick-lane  n’était  autre  chose  que  le  caveau  qui  se  trouve 
sous  la  grande  salle;  il  n’avait  qu’une  seule  cheminée. 
Celui  de  l’Ashmolean-Museum  à Oxford  est  au  niveau 
des  fondations  de  ce  bâtiment.  Il  est  voûté  en  pierre  à 
sa  partie  supérieure,  et  on  en  pourrait  citer  un  grand 
nombre.  La  figure  33  représente  le  laboratoire  de  chi- 
mie de  l’université  d’Utrecht  tel  qu’il  existait  en  1698. 
Si  on  le  compare  avec  d’autres,  on  sera  étonné  du  peu 
de  différence  des  appareils  de  nos  ancêtres  avec  les 
nôtres.  Sous  le  point  de  vue  de  futilité,  je  ne  sais 
vraiment  si  ce  laboratoire  n’est  point  préférable  aux 
nôtres,  quoique,  sans  contredit,  il  soit  moins  élé- 
gant. 
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a est  le  fourneau  à courant  d’air  forcé  avec  son 
soufflet. 

b b sont  des  tonneaux  pleins  d’eau  que  traversent  les 
alonges  des  alambics,  et  qui  servent  par  conséquent  de 
condenseurs. 

c est  l’alambic  ordinaire  à chapiteau  sphérique, 
employé  pour  la  distillation  des  huiles  essentielles. 
Il  a un  tuyau  pour  le  vider  qiji  est  muni  d’un  bou- 
chon. 

d est  le  bain-marie  : il  est  muni  d’un  couvercle  percé 
d’un  trou  à son  centre,  qui  admet  une  cucurbite  en 
verre  ou  en  étain  pour  les  distillations  à une  chaleur 
douce. 

e est  un  fourneau  en  forme  de  tour  (tower  furiiace) 
avec  bain  de  sable  pour  les  digestions  et  opérations 
analogues. 

y^est  le  fourneau  qui  sert  à la  distillation  dans  les 
vases  de  terre.  Le  foyer  assez  profond  est  traversé  par 
deux  barres  de  fer  pour  soutenir  les  retortes.  On  cou- 
vrait l’ouverture  supérieure  par  une  pierre  ou  une  tuile. 

g deux  pots  de  sable  de  dilTérente  grandeur. 

h deux  réchauds  de  différente  grandeur. 

i petit  alambic  avec  une  tête  en  serpentin , et  qui 
sert  à la  distillation  des  esprits. 

kk  hottes  placées  au-dessus  des  fourneaux  qui  lais- 
sent passer  la  fumée  et  les  gaz  qui  incommoderaient 
l’opérateur. 

LABORATOIRE  DU  DOCTEUR  BRYAN  HIGGINS. 

Dans  ce  laboratoire  du  Higgins  les  cheminées 
étaient  placées  au  centre  même;  elles  étaient  au  nombre 
de  neuf,  de  neuf  pouces  en  carré  chacune,  séparées  par 
des  murs  d’uiie  brique  d’épaisseur  et  de  quarante  pieds 
de  hauteur. 
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La  figure  34  est  le  plan  des  fourneaux  qui  enlourenl 
les  cheminées,  réduit  à l’échelle  d’un  quarante-huitième, 
c’est-à-dire  d’un  quart  de  pouce  par  pied. 

a sont  deux  fourneaux  pour  des  pots  de  sahle  de 
douze  pouces , mais  qui  servaient  plus  souvent  de  ré- 
chauds. Ils  étaient  presque  continuellement  en  action, 
et  communiquaient  par  un  canal  horizontal  au  con- 
duit a.  • 

h fourneau  pour  six  pots  de  sable  de  six  pouces 
chacun , placés  sur  deux  rangs , avec  modérateurs , de 
sorte  qu’on  pouvait  ne  chauffer  qu’un  des  deux  rangs 
séparément.  On  plaçait  plus  généralement  des  bains  de 
sable  sur  les  trous  pour  les  digestions.  Ce  fourneau 
était  recouvert  d’une  hotte  fermée  par  des  portes  en 
fer.  Cette  hotte  était  mise  en  commuuication  avec  le 
conduit  b du  fourneau , au  moyen  d’un  large  tuyau  en 
fer,  et  la  communication  du  fourneau  lui-même  avec 
la  cheminée  était  établie  par  un  canal  horizontal. 

c fourneau  de  fusion  ou  fourneau  du  fondeur.  Le 
foyer  a neuf  pouces  en  carré  et  deux  pieds  de  profon- 
deur. Ce  fourneau , en  lui  donnant  quelques  soins , 
avait  une  grande  puissance. 

L’entrée  pour  l’air  était  double  et  située  de  chaque 
côté  du  fourneau , au-dessus  du  niveau  des  conduits 
horizontaux  des  pots  de  sajile.  Tout  ce  devant  du  four- 
neau, dans  la  direction  d’un  de  ces  conduits  à l’autre, 
était  un  mur  qui  mettait  l’opérateur  à l’abri  de  la  cha- 
leur rayonnante  du  feu. 

d est  un  grand  fourneau  de  fusion  dont  le  foyer  a 
douze  pouces  en  carré  et  deux  pieds  de  profondeur.  lia 
un  cendrier  de  même  hauteur,  à peu  de  chose  près.  .Sou- 
vent employé  à foudre,  il  l’était  plus  encore  à distiller 
au  moyen  de  retortes,  dont  le  col  pouvait  jiasser  parl’é- 
ehancrure  faite  dans  un  des  côtés  du  fourneau,  échau? 
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crure  qu’on  bouchait  avec  des  briques  et  de  l’argile, 
lorsqu’elle  n’étàit  point  nécessaire. 

e fourneau  pour  une  grande  moufle  de  trois  pieds 
de  long  et  un  de  largeur , placée  sur  une  plate-forme 
de  douze  pouces  plus  élevée  que  la  grille,  avec  un  foyer 
sur  le  côté.  On  peut  enlever  cette  moufle,  et  le  four- 
neau sert  alors  de  reverhère  pour  distiller  avec  un  cy- 
lindre ou  deux  petites  retortes  en  terre  placées  l’nne 
devant  l’autre  ; celle  de  derrière  ayant  une  alonge  bien 
lutée,  on  pouvait  encore  placer  quelques  creusets  sur 
la  tourte  qui  supportait  la  moufle. 

/ est  un  fourneau  à veut  de  Glauber.  Le  cendrier  a 
deux  pieds  de  hauteur , et  le  fourneau , qui  n’en  est  que 
la  continuation,  s’élève  de  huit  pieds  , avant  d’être  mis 
en  communication  avec  la  cheminée.  Le  foyer  a deux 
ouvertures,  dont  la  plus  élevée  est  munie  d’une  saillie 
en  pelle  (slab).  Ce  fourneau  faisait  le  service  d’une  pe- 
tite moufle,  ou  bien  l’on  y distillait  au  moyen  d’une 
retorte  en  terre. 

g est  le  fourneau  à réverbère  que  nous  avons  décrit, 
ou  plutôt  il  n’en  diffère  qu’en  ce  qu’il  n’a  qu’une  seule 
grande  ouverture  entre  le  foyer  et  la  chambre , et  que 
le  passage  dans  la  cheminée  n’est  qu’une  fente  prati- 
quée à la  partie  supérieure. 

Ces  deux  fourneaux  f g furent  démolis  pendant  le 
temps  de  ma  résidence  avec  lui,  et  il  les  remplaça  par 
un  grand  fourneau  à réverbère , dont  il  crut  ne  devoir 
point  se  dispenser  pour  faire  des  essais  en  grand  sur 
des  minerais  de  plomb. 

h est  la  forge  que  nous  avons  décrite. 
i un  fourneau  à courant  d’air  forcé,  formé  d’un  cy- 
lindre en  fer  doublé  d’argile.  Ces  deux  fourneaux  à 
soufflets  étaient  recouverts  d’une  hotte  en  fer  dont  le 
devant  était  mobile.  Le  soufflet  lui-même  était  fixé  a 
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1111  cliâssis  au  plafond  du  laboratoire  et  était  mis  en 
communication  avec  les  fourneaux,  au  moyen  de  tuyaux 
de  plomb  munis  de  robinets. 

Contre  les  murs  du  laboratoire  étaient  adossés  deux 
fourneaux,  dont  chacun  communiquait  avec  la  chemi- 
née du  milieu  par  un  tuyau  en  1er  qu’on  pouvait  fermer, 
plus  ou  moins,  au  moyen  d’un  registre  à bascule. 

k alambic  à col  de  cygne,  pouvant  contenir  trente- 
six  gallons , avec  son  serpentin. 

I pot  de  sable  de  dix-huit  pouces. 
m soufflet  suspendu  dans  un  châssis  au  plafond  du 
laboratoire. 

n grand  mortier  de  fer,  dont  le  pilon  était  soutenu 
par  une  longue  barre  élastique. 

O table  pour  les  tamis. 

P table  pour  les  balances  ordinaires. 
q table  de  granit  à porpbiriser  avec  sa  molette, 
r réservoir. 
s table  du  laboratoire. 
t pompe  à air. 

U presse  à vis  pour  les  substances  mucjlagineuses  ou 
les  liquides  qui  restent  dans  les  filtres. 

Ce  laboratoire  était,  comme  on  le  voit,  monté  sur 
une  plus  grande  échelle  que  les  laboratoires  ordinaires 
destinés  aux  expériences  ; il  était  assez  vaste  pour  qu’on 
en  fît  une  véritable  manufacture  de  produits  chimiques, 
qui  n’exigent  certainement  point,  en  général,  des 
fourneaux  pour  six  pots  de  six  pouces,  deux  fourneaux 
de  douze  pouces,  un  de  dix-huit  et  un  de  vingt-quatre 
ar,  é>,  k,l;  trois  fourneaux  de  fusion  c,  d,f;  deux 
fourneaux  à moufle  e,f;  quatre  pour  la  distillation 
à feu  nu  d^e,f,g;  et  deux  fourneaux  à réverbère 
e,g,  à chambre  sur  le  côté. 
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Le  laboratoire  de  M.  Pepy , tel  qu’on  le  trouve  dé- 
crit dans  le  Dictionnaire  de  chimie  d’Aikin,  se  compose 
de  sept  fourneaux.  C’est  le  modèle  de  laboratoire  expé- 
rimental du  chimiste  anglais  d’aujourd’hui. 

I^a  figure  35  est  une  vue  perspective  des  fourneaux 
à l’échelle  d’un  vingt-quatrième,  c’est-à-dire  d’un  demi- 
pouce  par  pied.  La  cheminée  a cinq  conduits  de  neuf 
pouces,  et  environ  vingt  pieds  de  hauteur, 
r a est  un  alambic  a col  de  cygne,  contenant  dix  gallons 
avec  son  tonneau  à serpentin 

i est  la  forge  avec  sa  hotte  : elle  communique  à la 
cheminée  de  l’alambic  n“  i ; derrière  cette  forge  est  un 
trou  dans  lequel  on  pousse  les  cendres  et  la  poussière 
que  l’on  retire  par  l’ouverture  qui  est  au-dessous  de 
la  forge. 

c est  un  fourneau  à moufie,  qui  a sa  cheminée  séparée 
n°  2 ; mais  la  moufie  est  placée  trop  bas , il  est  difficile 
et  gênant  de  la  surveiller. 

d est  un  fourneau  à vent  qui  sert  à la  fusion:  il  a 
une  cheminée  séparée  n“  3 ; son  entrée  pour  l’air  est 
un  canal  qui,  passant  sous  le  parquet  du  laboratoire, 
se  divise  en  deux  parties,  pour  aller  communiquer  de 
chaque  côté  avec  l’air  extérieur. 

e est  le  fourneau  pour  la  distillation  à feu  nu,  avec 
une  cheminée  séparée  n“  On  voit  une  échancrure 
sur  le  devant,  pour  laisser  passer  le  col  de  la  retorte. 

f est  un  bain  de  sable  pour  les  digestions  et  les 
évaporations. 

g un  fourneau  avec  une  ouverture  de  six  pouces  au 
sommet,  pour  un  pot  de  sable  ou  une  chaudière  de 
cuivre.  Les  conduits  de  ces  deux  derniers  fourneaux 
débouchent  dans  la  clieminée  n°  5.  ■ ■ ' 
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Tous  ces  fourneaux  sont  placés  sous  une  grande 
hotte  à huit  pieds  au-dessus  du  sol;  et  les  cheminées 
a et  4 ont  des  ouvertures  sous  cette  hotte,  munies 
de  portes  en  fer,  pour  laisser  passer  les  vapeurs  nui- 
sibles. 

Un  praticien  verra,  d’un  seul  coup-d’œil,  que  cet 
assemblage  de  fourneaux  a deux  vices  principaux, 
i”  ils  manquent  de  réchauds  dont  on  ne  pourra,  par 
conséquent , remplacer  l’usage  que  par  des  fourneaux 
de  plus  grande  dimension;  on  consommera  donc  plus 
de  combustible  qu’il  ne  serait  nécessaire.  il  n’y  a 
qu’un  seul  alambic,  quoiqu’on  effet  il  soit  de  la  meil- 
leure construction  pour  les  opérations  générales,  et 
que  l’eau  puisse  se  distiller  au  bain  de  sable  dans  des 
vases  de  verre,  pendant  que  d’autres  opérations  sont 
en  train , et  que  cette  distillation  ne  soit  qu’une  opé- 
ration de  peu  d’importance. 

Le  laboratoire  décrit  par  M.  Parkes,  dans  son  Ca- 
téchisme de  chimie,  diffère  fort  peu  de  ce  dernier,  et 
il  paraît,  si  l’on  en  juge  par  la  planche  du  frontispice, 
que  tous  ses  appareils  de  verre  sont  rangés  dans  la 
même  salle;  ce  qui  nous  paraît  un  arrangement  d’au- 
tant plus  mauvais,  que  ces  appareils  très-fragiles  sont 
exposés  aux  explosions  qui  résultent  souvent  des  ex- 
périences sur  les  gaz,  expériences  qui  paraissent  être 
la  chimie  à la  mode  du  jour. 
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I.Æ  principal  laboratoire  est  un  bâtiment  en  bri- 
ques, de  cinquante  pieds  en  carré,  haut  de  trente 
pieds,  éclairé  du  haut,  et  subdivisé  en  deux  parties 
par  un  mur  en  briques.  La  plus  grande  chambre  a 
cinquante  pieds  sur  trente,  et  la  seconde  cinquante 
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pieds  sur  vingt.  La  première,  qu’on  peut  appeler  le 
laboratoire  proprement  dit,  renferme  tous  les  foyers 
ouverts,  tous  les  fourneaux,  tous  les  appareils,  en  un 
mot,  employés  dans  les  opérations  qui  exigent  une 
chaleur  intense.  La  seconde  est  appelée  la  distillerie 
( the  still  liouse),  parce  que  toutes  les  distillations  et 
les  évaporations  s’y  opèrent  exclusivement,  et  au  moyen 
de  la  vapeur  produite  par  une  chaudière  placée  dans 
un  petit  bâtiment  attenant  au  laboratoire  principal. 

On  arrive  au  laboratoire,  proprement  dit,  par  la 
chambre  aux  mortiers  ( mortar  room  ) , qui  n’a  pas 
moins  de  quarante  pieds  de  longueur  sur  vingt-deux 
de  large,  et  qui  renferme  les  mortiers,  les  pressoirs, 
et,  en  un  mot,  tous  les  appareils  qui  servent  à broyer, 
pulvériser,  ou  à toute  autre  opération  mécanique.  A 
son  extrémité  orientale  est  une  grande  étuve,  chauffée 
par  des  conduits,  pour  la  dessication  des  articles  qu’on 
ne  peut  point  faire  sécher  convenablement  par  la  va- 
peur. Ou  a pris  toutes  les  précautions  possibles  pour 
mettre  ce  laboratoire  à l’abri  du  feu.  Toutes  les  parties 
qui  étaient  le  plus  exposées  à ce  danger,  sont  recou- 
vertes par  des  feuilles  de  tôle;  le  toit,  enfin,  est  percé 
d’ouvertures  qu’on  ferme  ou  qu’on  ouvre  à volonté, 
et  qui  servent  à la  ventilation.  La  cheminée  princi- 
pale a,  figure  36 , est  placée  au  centre.  Elle  a quatre 
ouvertures  au-dessous  du  plancher  du  laboratoire,  qui 
reçoivent  chacune  un  grand  canal  partant  de  chacun 
des  quatre  côtés  de  la  chambre.  Elle  a cent  pieds  d’é- 
lévation depuis  sa  base,  et  on  peut  arriver,  dans  son 
intérieur,  à travers  un  des  canaux  dont  nous  venons 
de  parler.  Les  conduits  de  tous  les  fourneaux,  adossés 
à la  muraille  du  laboratoire,  sont  tous  munis  de  re- 
gistres, et  ouvrent  dans  un  canal  commun  qui  en- 
toure le  bâtiment , et  est  en  communication  avec  la 
I-  9 


DESCHlPTIOn 


I ’^O 

cheminée,  uu  moyen  des  quatre  rniiaux  déjà  nommés. 
Chacun  de  ces  derniers  est  encore  muni  d’un  registre 
qui  sert  à régler  les  opérations  qui  se  font  dans  les 
fourneaux  en  rapport  avec  lui. 

Voici  l’ordre  des  fourneaux  : 
b fourneau  pour  la  sublimation  de  l’acide  ben- 
zoïque. 

c fourneau  pour  la  préparation  du  sulfate  de  mer- 
cure. Il  a deux  conduits  descendants,  l’un  pour  la 
fumée,  et  l’autre  pour  l’acide  sulfureux. 
d chaudière  à vapeur  à haute  pression. 
e était  autrefois  la  place  d’un  fourneau  à moufle, 
(|u’on  a remplacé  par  un  réservoir  d’eau. 

f grand  bain  de  sable  qui  peut  admettre  plusieurs 
retortes  à la  fois. 

g appareil  pour  la  distillation  de  l’acide  muria- 
tique avec  trois  récipients  en  communication  l’un  avec 
l’autre. 

h appareil  pour  la  distillation  de  l’acide  nitrique, 
muni  de  trois  récipients  en  communication  l’un  avec 
l’autre. 

i appareil  pour  la  distillation  de  la  coime  de  cerf, 
muni  d’un  condenseur  en  fonte. 

k fourneau  à calciner,  comme  l’appelle  Brande , et 
qui  n’est  rien  autre  chose  qu’un  grand  fourneau  cir- 
culaire de  trois  pieds  de  diamètre  sans  ouverture  dans 
la  cheminée  et  même  sans  hotte.  On  s’en  sert  princi- 
palement pour  calciner  la  magnésie;  mais  comme  on 
le  chauffe  ordinairement  avec  du  charbon  neuf,  il 
laisse  échapper  tant  de  fumée  dans  le  laboratoire, 
qu’on  a pris  le  parti  de  n’allumer  ce  fourneau  que  le 
soir,  au  moment  où  les  opérateurs  quittent  le  travail; 
on  l’abandonne  alors  à lui-même.  On  voit  encore  une 
série  de  fourneaux  adossés  à la  cheminée  principale. 
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et  qui  coininunlquent  avec  elle  par  des  conduits  sé- 
parés, munis  de  registres,  de  sorte  qu’on  peut  les 
fermer  hermétiquement  lorsqu’on  ne  les  emploie  pas. 
I^es  huit  fourneaux  l m , servent  principalement  aux 
fusions  et  sublimations , ou  bien  ils  font  le  service  des 
retortes.  Au  troisième  côté  de  la  cheminée  altient  un 
puissant  fourneau  à air  n , et  le  quatrième  est  occupé 
par  un  fourneau  o , pour  la  sublimation  du  calomélas 
( proto-chlorure  de  mercure  ). 

Le  laboratoire  à vapeur  possède  deux  chaudières , 
dont  la  plus  grande  p , placée  dans  un  bâtiment  sé- 
paré, ne  contient  pas  moins  de  liuit  cents  gallons 
d’eau.  Elle  a la  forme  d’un  charriot  couvert;  elle  est 
en  cuivre,  et  met  en  mouvement  une  machine  de  la 
force  de  huit  chevaux  à la  pression  d’une  atmosphère 
et  demie,  c’est-à-dire  que  la  température  est  de  a‘io° 
de  Fahrenheit.  Une  pompe  foulante  tient  à la  ma- 
chine, et  renvoie  à la  chaudière  l’eau  chaude  qui  pro- 
vient de  la  condensation  de  la  vapeur  dans  les  diffé- 
rents vases. 

Le  tuyau  à vapeur  principal  a six  pouces  de  dia- 
mètre. Il  fait  le  tour  du  laboratoire  renfermé  dans  une 
cavité  en  briques,  couverte  de  plaques  de  fonte  mo- 
biles; il  est  accompagné  par  un  tuyau  plus  petit,  qui 
reçoit  et  conduit  l’eau  qui  provient  de  la  condensa- 
tion dans  un  réservoir  muni  de  clapets,  d’où  elle  est 
refoulée,  de  temps  en  temps,  dans  les  chaudières.  Un 
petit  tuyau  à vapeur,  muni  d’un  robinet,  met  chaque 
appareil  distillatoire  et  chaque  vase  évaporatoire  en 
communication  avec  le  tuyau  principal. 

Quatre  des  douze  bouilloires  et  vases  évaporatoires 
qqq  q.—  sont  en  étain  ; un  seul  de  ces  vases  est  en  fer, 
et  sept  en  cuivre.  Quatre  d’entre  eux  sont  d’une  ca- 
pacité de  cent  cinquante  à trois  cents  gallon.s- chaque, 
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(juatre  autres  ont  une  capacité  de  cent  gallons,  et  quatre 
autres  encore  peuvent  contenir  chàcun  de  dix  à vingt 
gallons.  On  voit  quelques  autres  vases  plus  petits  qui , 
généralement,  servent  de  bain-marie. 

Il  y a sept  alambics,  quatre  sont  en  cuivre  rrrr. 
I/un  d’eux,  qui  peut  contenir  cinq  cents  gallons, 
a un  serpentin  séparé.  Deux  autres  contiennent  chacun 
deux  cents  gallons,  et  le  quatrième  cent  cinquante. 
On  voit  en  s un  autre  alambic  d’étain,  de  la  conte- 
nance de  trente  gaibns , et  un  deuxième  en  plomb  /, 
pour  la  distillation  de  l’éther.  Ces  cinq  alambics  n’ont 
que  deux  condenseurs.  Enfin,  on  voit  en  v un  alambic 
muni  de  son  serpentin,  le  tout  eu  terre  cuite  ; on  l’em- 
ploie , surtout , pour  la  préparation  de  l’éther  nitrique. 

A l’exception  de  l’alambic  en  plomb,  qui  sert  poul- 
ies éthers,  tous  les  autres  vases  sont  chaufTés  par  la 
circulation  de  la  vapeur  appliquée  à leur  partie  exté- 
rieure; ils  sont  tous  enfermés  dans  des  enveloppes  de 
fer,  dont  les  parois  s’éloignent  de  celles  du  vase  d’en- 
viron un  demi-pouce,  et  laissent  un  espace  qu’on  em- 
plit de  vapeur  au  moyen  des  tuyaux  à robinets  qui 
partent  du  tuyau  à vapeur  principal;  ces  enveloppes 
sont  elles-mêmes  munies  de  tuyaux  qui  laissent  éehap- 
per  les  produits  de  la  condensation,  et  d’autres  tuyaux 
à robinets  qui  servent  à évacuer  l’air  lorsqu'on  lâche 
les  vapeurs  dans  l’intérieur  de  l’enveloppe. 

Une  partie  du  tuyau  à vapeur  se  reploie  quatre  fois 
sur  elle-même  b b dans  le  fond  de  l’étuve,  afin  d’é- 
chauffer le  courant  d’air  qui  la  traverse,  et  une  autre 
branche  du  tuyau  s’élève  perpendiculairement  à tra- 
vers le  plancher;  elle  est  munie  de  robinets  et  de  vis,  et 
reçoit  accidentellement  les  tuyaux  en  plomb  qu’on  y 
adapte  pour  échauffer  les  liquides  contenus  dans  des 
vases  mobiles.  La  petite  chaudière  d du  laboratoire 
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donne  de  la  vapeur  à la  pression  énorme  de  cent  livres 
par  pouce  carré,  c’esl-à-dire  que  la  tempérai ure  de  la 
vapeur  est  extrêmement  élevée;  elle  ii’est  appliquée 
que  dans  une  autre  partie  du  bâtiment  aux  évapora- 
tions, solutions,  décoctions,  etc.,  etc.;  mais  de  plus 
elle  chaufTe  le  petit  alambic  aux  étbers,  au  moyen 
d’un  serpentin  de  plomb,  qui  fournit  la  chaleur  pro- 
pre à obtenir  l’éther  sulfurique. 

I^a  vapeur  de  ces  chaudières  qui  n’est  point  employée 
se  condense  dans  un  grand  réservoir  placé  dans  une 
autre  partie  du  bâtiment.  Outre  l’appareil  distillatoire 
et  évaporatoire , il  y a encore  deux  grandes  étuves  ou 
séchoirs  chauffés  par  la  vapeur,  et  quelques  vaisseaux 
de  bois  ou  autres  pour  les  solutions  salines,  etc.,  etc., 
qu’on  adapte  accidentellement  .à  l’appareil  à vapeur, 
et  qu’on  échauffe  au  moyen  d’un  serpentin  de  plomb. 

X est  une  hache  d’eau  ; 

jr  un  coffre  pour  le  coke  et  le  charbon  ; 

Z un  gazomètre  où  l’on  recueille  le  gaz  de  riinile, 
préparé  dans  une  autre  partie  du  bâtiment. 

aa  est  une  table  de  marbre  dans  la  distillerie. 

En  outre  de  ces  deux  laboratoires,  la  société  pos- 
sède sous  le  même  toit  un  laboratoire  d’expérience, 
monté  sur  une  petite  échelle,  qui  n’a  pas  coûté  moins 
de  600  livres  sterling,  bien  qu’il  ne  contienne  qu’un 
bain  de  sable  carré,  un  seul  fourneau  de  l’espèce  que 
nous  avons  appelé  réchaud  (stove  hole),  une  paillasse 
pavée  à la  hollandaise,  et  quelques  lampes  à gaz,  au- 
dessus  desquelles  on  place  les  cornues  et  autres  vases 
au  moyen  d’un  support. 

Il  y a encore  une  chambre  :»  magnésie,  garnie  de 
sept  bouilloires,  dont  quatre  en  cuivre  et  trois  en  fer, 
plus  quelques  grands  bassins  pour  dissoudre,  précipi- 
ter ou  cristalliser  les  solutions  salines. 
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1 34  DESCRIPTION 

Le  plan  et  la  description  de  ces  divers  laboratoires 
suffisent  pour  montrer  qu’ils  ne  sont  point  aussi  bien 
construits  qu’ils  pourraient  l’être.  Quant  au  laboratoire 
à vapeur,  on  ne  peut  le  regarder  que  comme  un  objet 
de  curiosité,  puisque  dans  les  opérations  pharmaceu- 
tiques on  n’a  que  fort  rarement  besoin  d’un  appareil 
de  ce  genre,  très-utile  d’ailleurs  dans  la  teinture  et 
l’impression  des  étoffes. 


LABORATOIRE  PARISIEN. 


On  se  sert  plus  généralement  en  France  de  four- 
neaux portatifs.  D’abord  c’est  qu’on  les  y construit 
très-bien;  mais  ensuite  cela  tient  au  combustible  dont 
on  y fait  usage,  le  charbon  de  bois.  On  trouve  rare- 
ment dans  un  ouvrage  de  chimie  la  description  d’un 
laboratoire,  et  M.  Thénard  est  à peu  près  le  seul  au- 
teur qui  ait  cru  nécessaire  de  présenter  quelques  dé- 
tails sur  un  objet  aussi  important. 

La  figure  3y  représente  une  vue  perspective  des 
fourneaux  fixes  dont  M.  Thénard  conseille  l’usage 
dans  un  laboratoire  général.  La  figure  est  environ  le 
cinquantième  de  la  grandeur  naturelle,  c’est-à-dire 
que  l’échelle  est  d’environ  un  quart  de  pouce  par 
pied  ; a est  une  hotte  construite  sur  le  côté  où  doit 
se  trouver  la  cheminée  ; cette  hotte  a environ  quinze 
pieds  de  largeur. 

Au-dessous  de  la  hotte  on  fait  établir  une  paillasse 
de  même  longueur,  haute  d’environ  vingt  pouces,  et 
de  deux  pieds  et  demi  environ  de  profondeur  de  l’avant 
à l’arrière.  A cet  éffet  on  construit,  en  briques,  plu- 
sieurs jambages  sur  lesquels  on  pose  des  barres  de  fer 
qui  doivent  servir  à supporter  un  rang  de  briques  que 
l’on  assujettit  convenablement  avec  du  plâtre.  On  fait 
ensuite  carreler,  à la  hollandaise,  la  partie  supérieure  d 
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de  cette  paillasse,  et  on  la  maintient  an  moyen  d’une 
bande  de  fer dont  on  scelle  les  deux  extrémités  dans 
le  mur. 

De  chaque  côté  de  la  paillasse  s’élève  l’assemblage 
de  conduits  des  petites  cheminées  particulières  d’envi- 
ron trois  pieds  de  large , sur  un  pied  de  profondeur  v. 
Ces  conduits  servent  encore  pour  les  fourneaux  e g r, 
qui  ne  sont  point  construits  dans  la  paillasse,  et  dont 
on  voit  que  les  portes  s’ouvrent  de  bas  en  haut  au 
moyen  d’une  bande  de  fer  percée  de  trous;  ce  qui 
permet  d’augmenter  ou  de  diminuer  le  tirage  à vo- 
lonté. On  a pratiqué,  en  outre,  dans  l’assemblage  des 
cheminées,  un  certain  nombre  de  trous  ronds  zzz, 
de  deux  pouces  de  diamètre  environ , fermant  au  moyen 
de  petites  plaques  à charnières.  Ces  trous  sont  desti- 
nés à laisser  échapper  les  gaz  ou  vapeurs  huisiUes 
qui  sont  portés  à travers  des  tuyaux  dans  un  des  con- 
duits qui  se  trouvent  à droite  et  à gauche  de  la  paillasse.^ 
• En  suivant  l’ordre  des  fourneaux  de  la  gauche  à la 
droite,  nous  trotrrtïiM.IJ’abord  : ‘ 

Un  fourneau  e,  de  huit  pouces  de  largeur,  dont 
l’entrée  pour  l’air  est  en  e',  au-des.s'ous  de  la  paillasse. 
Cette  entrée  est,  comme  on  le  voitj^'munie  d’un  re- 
gistre. 

Un  'fppmeau  g,  de  douze  pouces  de  largeur,  dont 
l’entrée  ^ur  l’air,  munie  aussi  d’un  registre,  est  en  g' 
au-dessous  de  la  paillasse.  Ce  fourneau  a deux  portes 
/m  à son  foyer  : l’une  pour  le  bois,  et’l’autre  pour  le 
charbon , selon  qu’on  emploie  l’un  ou  l’autre  de  ces 
combustibles. 

Un  réchaud  circulaire  n,  de  quinze  pouces  de  dia- 
mètre. Son  cendrier  est  en  o,  au-dessous  de  la  pail- 
laisse.  C’est  à ce  fourneau  qu’appartient  le  tuyau  n'n', 
qui  porte  la  fumée  sous  la  hotte. 


l36  FOURNEAUX  PORTATIFS. 

Un  fourneau  circulaire  q,  à courant  d’air  forcé,  de 
seize  pouces  de  diamètre,  dont  le  cendrier  est  au- 
dessous  de  la  paillasse.  Il  est  alimenté  par  le  double 
soufflet  A,  fixé  au  plafond,  et  mis  en  action  par  la 
poignée  u,  et  le  poids  dont  la  tuyère  traverse  les 
'jambages  de  la  paillasse  du  côté  des  cheminées , et 
entre  dans  le  cendrier  Ce  fourneau  n’a  point  de 
cheminée. 

Un  fourneau  de  fusion  2,  de  huit  pouces  en  carré, 
dont  l’entrée  pour  l’air  est  en  i.  La  cheminée  de , ce 
fourneau , qui  s’élève  à une  grande  hauteur,  passe  en- 
tre les  trois  ouvreaux  zzz,  et  le  fourneau  r. 

Un  fourneau  r,  de  dix  pouces  de  largeur,  dont  l’en- 
trée pour  l’air,  qui  est  munie  de  registre , se  trouve 
en  r',  au-dessous  de  la  paillasse. 

^La  branche  k de  la  tuyère  du  soufflet  sert  à donner 
du  vent  aux  fourneaux  portatifs  qui  pourraient  se  trou- 
ver sur  la  paillasse,  en  y ajoutant  un  tuyau  flexible. 
‘Cette  branche  est,  comme  l’autre,  munie  d’un  robinet, 
qu’on  a le  soin  de  fermer  dès  qu’on  ne  se  sert  plus  du 
soufflet. 

Les  vides  p p p laissés  sous  la  paillasse  servent  à 
mettre  du  charbon  ou  toute  autre  matière  embarras- 
sante. 

La  crémaillière  x,  qu’on  aperçoit  vers  le  milieu  du 
mur  de  derrière,  sert  à ouvrir  plus  ou  moins  le  re- 
gistre de  la  hotte,  et  par  conséquent  à diminuer  ou 
augmenter  le  tirage  au  gré  de  l’opérateur. 


DES  FOURNEAUX  PORTATIFS. 


Les  amateurs,  qui  ne  peuvent,  eu  général,  disposer 
d’un  espace  suffisant,  sont  forcés  de  se  contenter  de 
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petits  fourneauK , qu’ils  laissent  ensuite  de  côté  lors- 
qu’il leur  est  permis  d’opérer  en  grand. 

FOURNEAU  DU  DOCTEUR  BLACK. 

Le  docteur  Black,  professeur  de  chimie  à Edim- 
bourg, est  l’inventeur  d’un  fourneau  portatif  qu’il  em- 
ployait pour  presque  toutes  ses  opérations.  Mais,  en 
dépit  de  son  élégance,  il  a été  à peu  près  abandonné 
depuis,  et  remplacé  par  des  fourneaux  bien  inférieurs. 

La  figure  38  montre  la  forme  extérieure  de  ce  four- 
neau, et  la  figure  3g  en  est  une  section  verticale.  Le 
corps  de  ce  fourneau,  qui  est  de  forme  ovale,  est  fait 
de  tôle,  et  fermé  en  haut  et  en  bas  par  une  plaque 
de  fonte  assez  épaisse.  La  plaque  supérieure  est  percée 
de  deux  trous,  dont  l’un  a,  assez  large,  est  quelque- 
fois la  bouche  du  fourneau;  l’autre,  b,  est  de  forme 
ovale , et  reçoit  un  tuyau  qui  se  visse  à son  intérieur. 
La  plaque  inférieure  n’a  qu’un  seul  trou,  placé  vers 
un  des  foyers  de  l’ellipse;  de  sorte  que  la  ligne  qui 
joindrait  les  centres  des  deux  trous  serait  oblique  à 
l’horizon,  comme  on  le  voit  dans  la  figure  3g. 

Le  cendrier,  c,  a,  comme  le  fourneau,  une  forme 
elliptique;  mais  il  est  tout  juste  assez  grand  pour  re- 
cevoir le  fond  du  fourneau.  A l’exception  des  trous  e, 
toutes  les  parties  du  fourneau  sont  bien  fermées,  et 
même  lutées.  La  figure  indique  assez  comment  toutes 
les  pièces  s’adaptent  les  unes  aux  autres.  Ou  a le 
soin  de  luter  l’intérieur  avec  une  couche  épaisse  de 
mortier  qui  préserve  le  fer  de  l’action  du  feu,  et 
ce  mortier  est  disposé  de  telle  sorte  que  l’intérieur 
du  fourneau  présente  la  forme  d’un  cône  tronqué  et 
renversé. 

f gh  sont  trois  pièces  qu’on  adapte  au  fourneau  lors- 
qu’il est  nécessaire  : f est  un  pied-de-grue  qui  entre 
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dans  a,  pour  soutenir  un  vase  quelconque;  g est  un 
pol  de  sable  en  fonte,  h un  couvercle. 

Passons  maintenant  à l’usage  de  ce  fourneau,  et 
supposons  d’abord  qu’il  doive  faire  le  service  d’un 
fourneau  de  , fusion.  L’ouverture  a est  alors  fer- 
4i4née  par  un  couvercle;  elle  devient  la  bouche,  et 
comme  elle  est  placée  immédiatement  au-dessus  de  la 
grille,  cette  situation  est  très-commode  pour  qu’on 
puisse  introduire  les  substances  sur  lesquelles  on  veut 
opérer,  ainsi  que  pour  surveiller  les  opérations.  On 
peut  prendre,  pour  le  couvercle  de  cette  porte,  ou  une 
brique,  ou  une  tuile.  Le  D*^  Black  se  servait  d’une  plaque 
de  fer  creusée  en  gorge,  comme  une  poulie  par  exemple, 
et  remplissait  cette  gorge  d’une  certaine  quantité  de  lut 
qui  la  faisait  adhérer  aux  bords  de  l’ouverture.  Du 
reste,  on  augmente  ou  on  diminue  la  chaleur  en  don- 
nant plus  ou  moins  de  hauteur  à la  cheminée,  et  en 
ouvrant  un  plus  ou  moins  grand  nombre  de  trous  du 
modérateur  e. 

Au  moyen  de  ces  dispositions,  on  peut  employer  ce 
petit  fourneau  dans  les  opérations  de  l’essayage,  bien 
qu’il  n’admette  point  de  moufle.  Un  petit  morceau  de 
brique  placé  sur  sa  base,  dans  le  milieu  de  la  grille, 
pourra  en  quelque  sorte  la  remplacer,  si  l’on  a l’atten- 
tion de  n’employer  que  du  gros  combustible.  L’air  tra- 
versera ainsi  plus  facilement  le  foyer,  et  le  métal  ne 
sera  point  en  contact  avec  le  combustible.  On  pourra , 
par  ce  moyen , opérer  la  réduction  du  plomb  et  de 
quelques  autres  métaux. 

Lorsqu’on  voudra  employer  ce  fourneau  pour  les  dis- 
tillations qui  exigent  une  grande  chaleur,  on  suspendra 
une  retorte  en  terre  dans  l’ouverture  a,  au  moyen  du 
pied-de-grue  recourbé  f,  qui  descend  dans  le  fourneau 
d’environ  un  demi-pied.  On  voit  que  la  retorte,  assise 
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à la  réunion  des  trois  branches  du  pied , sera  précisé- 
ment placée  au-dessus  du  combustible.  L’ouverture, 
entre  la  bouche  du  fourneau  et  le  vase , sera  comblée 
avec  des  débris  de  creusets  et  des  cendres,  qui,  comme 
on  le  sait  sans  doute,  sont  de  très-mauvais  conducteurs. 
Voilà  pour  les  distillations  à feu  nu.  Le  Black  avait 
un  de  ses  fourneaux  percé  d’un  trou  sur  le  côté,  que 
traversait  le  col  de  la  retorte.  Il  parvint  ainsi  à distiller 
le  phosphore  de  l’urine,  opération  qui  exige  une  très- 
forte  chaleur;  mais  il  était  obligé  de  boucher  hermé- 
tiquement toutes  les  ouvertures  de  côté. 

Pour  les  distillations  au  bain  de  sable,  on  a un  pot 
en  fer,  qui  s’adapte  encore  à l’ouverture  a.  C’est  alors 
l’ouverture  h qui  devient  la  porte  du  fourneau,  et  on 
remarquera  qu’il  est  bien  plus  facile  de  la  fermer 
que  si  elle  était  sur  le  côté.  On  la  recouvre  ordinaire- 
ment d’un  couvercle  fait  d’argile  et  de  charbon  de  bois. 
Ce  fourneau  peut  encore  faire  le  service  de  l’alambic 
ordinaire,  qu’on  fait  entrer  en  partie  par  l’ouverture  a. 
Dans  ce  dernier  cas,  c’est  encore  b qui  devient  la 
bouche  du  fourneau,  à travers  laquelle  on  introduit  du 
combustible  si  l’opération  l’exige;  mais  cette  addition 
est  rarement  nécessaire  dans  les  opérations  ordinaires; 
et  même  la  construction  de  ce  fourneau  est  si  ingénieuse, 
la  combustion  s’opère  si  graduellement,  et  la  chaleur 
s’y  conserve  tellement,  qu’il  est  fort  rare  qu’une  seule 
fournée  de  combustible  ne  suffise  dans  tous  les  cas. 

Le  charbon  de  bois  est  le  meilleur  combustible  dont 
on  puisse  se  servir  dans  cet  excellent  appareil , qu’on 
n’estime  point  assez  en  Angleterre,  sans  doute  parce 
que  sa  simplicité  extrême  ne  satisfait  point  la  vanité 
des  amateurs  de  chimie,  ou  sert  mal  le  charlatanisme 
des  faiseurs  de  cours,  toujours  habiles  à s’entourer 
d’appareils  qui  donnent  une  haute  idée  de  leurs  talents. 
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FODRNEAD  DE  KNIGHT. 

M.  Knight  a fait  quelques  changements  au  fourneau 
duD''  Black,  qui  l’ont  rendu  propre  à brûler  la  houille, 
et  qui,  par  conséquent,  ont  rendu  son  usage  un  peu 
plus  commun  dans  les  pays  où  l’on  se  sert  de  ce  com- 
bustible. 

La  figure  4o  fera  comprendre  ce  fourneau.  11  con- 
siste en  une  caisse  de  fer  ovale  de  vingt-deux  pouces 
de  hauteur,  dont  le  grand  axe  a vingt  pouces  et  le 
petit  axe  quinze  pouces  ; elle  est  doublée  de  briques  à 
feu  ou  d’argile  réfractaire  dans  les  trois  quarts  de  sa 
hauteur,  à partir  du  sommet.  Cette  portion  est  le  corps 
du  fourneau  qui  repose  sur  la  partie  inférieure  non 
doublée,  formant  dès -lors  un  assez  vaste  cendrier. 
a est  le  corps  du  fourneau,  qui  est  cylindrique,  ou  plu- 
tôt très-légèrement  conique,  afin  que  la  flamme  du 
combustible  en  échauffe  toutes  les  parties  moins  iné- 
galement. Le  diamètre  de  ce  cylindre  est  de  huit  pouces 
et  demi,  et  sa  hauteur  de  quinze.  J a grille  c repose  à 
son  fond. 

Ce  foyer  a les  ouvertures  suivantes  au-dessus  de  la 
grille.  D’abord  l’ouverture  supérieure  qui,  lorsqu’on 
veut  un  bain  de  sable,  reçoit  le  pot  de  sable  i,  ou  si- 
non , qu’on  ferme  d'une  bonne  plaque  de  fer  doublée 
d’argile. 

La  seconde  ouverture  est  le  coude  de  la  cheminée  J'y 
qui  s’élargit  à sa  partie  verticale.  La  partie  de  cette  che- 
minée qui  avoisine  le  cylindre  est,  comme  le  foyer, 
doublée  en  fer  recouvert  d’argile;  enfin  la  cheminée 
se  termine  par  un  tuyau  qui  n’est  point  représenté 
dans  la  figure.  On  règle  le  degré  de  chaleur  en  donnant 
plus  ou  moins  de  longueur  au  tuyau.  La  troisième  ou-, 
verture  e sert  à introduire  le  combustible  et  aussi  à ré- 
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gler  le  degré  de  clialeur.  La  quatrième  consiste  en  deux 
trous  ronds  g' opposés  l’un  à l’autre  et  percés  de  chaque 
côté  du  fourneau.  Ils  reçoivent  les  tubes  de  porcelaine 
ou  de  fer  qu’on  veut  soumettre  à une  chaleur  rouge. 

La  dernière  d est  pour  introduire  la  moufle  et  occa- 
sionnelleinent  pour  alimenter  le  feu.  Toutes  ces  ou- 
vertures sont , comme  on  le  voit , ou  fermées  par  de 
bonnes  briques  épaisses,  ou  par  des  portes  en  fer  fer- 
mant hermétiquement.  H y a encore  deux  ouvertures 
b b dans  le  cendrier,  qui  règlent  le  courant  d’air  et  con- 
séquemment le  degré  de  chaleur  du  fourneau.  La  pro- 
fondeur entière  du  foyer  étant  quelquefois  incommode, 
il  est  muni  d’une  seconde  grille  mobile  qui  repose , 
lorsqu’il  est  nécessaire,  sur  un  support  formé  ée  deux 
anneaux  séparés  par  trois  barres  placées  à distances  > 

égales.  Lorsque  cette  espèce  de  trépied  pose  sur  la 
grille  ordinaire,  la  grille  mobile  arrive  un  peu  au- 
dessous  du  niveau  de  la  limite  inférieure  de  la  porte  d. 

Les  amateurs  et  surtout  les  expérimentateurs  se  ser- 
vent assez  généralement  de  ce  fourneau  en  Angleterre. 

Son  grand  défaut  est  son  poids  qui  exi^e  deux  per- 
sonnes pour  le  remuer.  Il  serait  à propos  de  l’élever 
sur  une  base  en  briques  qui  dispenserait  l’observateur 
de  se  baisser  pour  voir  ce  qui  se  passe  dans  la  moufle 
ou  pour  surveiller  le  feu. 

FOURNEAU  A COURANT  d’aIR  FORCÉ  d’aIKIN. 

M.  Arthur  Aikin,  en  mettant  h profit  les  idées  dé- 
veloppées par  le  Dr  I^ewis  dans  son  Philosophical 
commerce  oj' arts,  a inventé  le  fourneau  suivant  qui 
produit , en  un  temps  très-court  et  avec  une  quantité 
très-minime  de  combustible,  une  chaleur  fort  intense. 

Il  est  composé  de  trois  parties,  toutes  formées  de 
plombagine  commune  fondue  en  pots,  que  l’on  vend  à 
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Londres  pour  l’usage  des  orfèvres  (figure  4i)-  La  partie 
inférieure  c est  le  fond  d’un  de  ces  pots , coupé  pour 
laisser  seulement  une  cavité  d’environ  un  pouce,  et 
poli  en  dedans  et  en  dehors.  ijC  diamètre  extérieur  du 
sommet  est  de  cinq  pouces  et  demi.  La  pièce  du  milieu 
ou  foyer  a est  une  portion  plus  large  d’un  potsemblable 
avec  une  cavité  d’environ  six  pouces  de  profondeur  dont 
le  diamètre  extérieur,  à la  partie  supérieure,  est  d’environ 
sept  pouces  et  demi,  et  perforé  dans  le  fond  de  six  trous. 
Ces  deux  pots  forment  la  partie  essentielle  pour  beau- 
coup d’opérations  ; mais , quand  on  veut  entourer  de 
feu  un  creuset  qui  y est  renfermé  et  principalement 
pour  défendre  les  yeux  de  l’éclat  insoutenable  du  feu 
en  pleine  activité,  il  faut  ajouter  un  pot  supérieur  b, 
de  la  même  dimension  que  celui  du  milieu,  avec  une 
large  ouverture  sur  le  côté,  pour  donner  issue  à la  fu- 
mée et  à la  flamme.  Il  est  muni  aussi  d’une  branche 
de  fer , avec  une  poignée  de  bois , pour  l’enlever  quand 
il  en  est  besoin.  Les  soufflets  qui  sont  doubles  cl  sont  fixés 
par  des  vis  à une  table  solide,  d’où  on  les  peut  retirer 
à volonté,  comme  ils  sont  représentés  dans  la  planche  ; 
et  leur  manche  doit  être  assez  long  pour  quon  les  fasse 
agir  facilement  avec  la  main. 

Pour  accroître  leur  force,  dans  quelques  cas  on 
peut  attacher  fortement  un  morceau  de  plomb  sur  la 
planche  supérieure  du  soufflet.  La  douille  est  reçue 
dans  l’ouverture  du  pot  c , qui  conduit  le  vent  dans 
la  cavité.  De  cette  manière,  l’air  passe  dans  le  four  a, 
au  travers  de  six  trous  de  la  largeur  d’un  foret,  percés 
à des  distances  égales  dans  le  fond  du  pot,  et  tous  con- 
vergent dans  une  direction  intérieure,  de  telle  sorte 
que , s’ils  étaient  prolongés , ils  se  rencontreraient  vers 
le  centre  de  la  partie  supérieure  du  feu.  Il  n’est  pas 
uécessaire  de  luter  ce  fourneau  pour  s en  servir,  de 
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sorte  qu’il  peut  être  dressé  et  démonté  en  un  instant. 
Du  coke  ou  du  fraisil  communs,  retirés  du  feu,  quand 
le  charbon  cesse  de  flamber,  séparé  de  la  poussière  et 
cassé  en  petits  morceaux,  forme  le  meilleur  combus- 
tible pour  obtenir  la  plus  haute  température.  Le  feu 
peut  être  allumé  d’abord  au  moyen  de  quelques  mor- 
ceaux de  fraisil  allumés  et  d’une  petite  quantité  de  char- 
bon de  bois. 

La  chaleur  que  donne  ce  petit  fourneau  est  si  in- 
tense, qu’elle  a eu  le  pouvoir  de  fondre  une  pièce  épaisse 
de  fonte  de  fer.  La  plus  grande  chaleur  (jii’il  ait  pro- 
duite est  de  cent  soixante-sept  degrés  du  pyromètre 
deWedgewood  ; un  creuset  de  Hesse  s’y  réduisit  à l’état 
de  porcelaine  en  fusion.  On  peut  obtenir  une  chaleur 
constante  de  cent  cinquante-cinq  à cent  soixante  de- 
grés du  pyromètre  de  Wcdgewood , si  le  feu  est  bien 
ménagé  et  si  les  soufflets  agissent  avec  vigueur  (voy. 
Philosophical  magazine.  Vol.  XVII,  pag.  i66).  On  a 
appris  aussi,  par  une  lettre  de  M.  Aikin,  que  ce  four- 
neau pouvait  être  employé  dans  une  leçon  pour  dé- 
montrer, et,  dans  d’autres  cas,  pour  opérer  la  coupel- 
lation ; il  faut  pour  cela  empêcher  une  partie  de  l’air 
de  se  répandre  dans  le  fourneau , et  le  faire  passer  au 
travers  d’un  creuset,  dans  lequel  est  placée  la  coupelle. 
Ce  moyen  augmente  le  courant  d’air,  et  on  peut  l’ac- 
croître avec  un  tube  courbe  passant  au  travers  du 
couvercle  du  creuset. 

FOURNEAU  nu  DOCTEUR  PRICE. 

Le  fourneau  portatif  inventé  par  le  I V Price,  si  connu 
par  les  expériences  A' alchimie  qu’il  fit  publiquement  à 
Guilford  , en  mai  1 78a  , ne  se  trouve  que  difficilement 
à Londres.  Sa  construction  cependant  le  rend  digne 
d’attention  , et  la  facilité  qn’il  offre  d’agrandir  et  de 


Digitized  by  Google 


l44  FOURNEAU  DE  PRICE, 

diminuer  à volonté  le  foyer  et  la  chambre , en  raison 
des  opérations,  nous  fait  un  devoir  d’en  donner  une 
description  détaillée. 

La  figure  4*  représente  la  partie  extérieure  de  ce 
fourneau  qui  est  un  cylindre  ouvert  par  le  haut,  de 
deux  pieds  de  diamètre  extérieur  et  de  trois  pieds  six 
pouces  de  hauteur.  On  le  construit  avec  la  même  com- 
position que  les  creusets  dits  de  plombagine  ou  avec 
de  la  tôle  doublée  d’un  mélange  d’argile  et  de  coke 
pulvérisé.  Les  côtés  doivent,  dans  l’un  et  l’autre  cas, 
avoir  trois  pouces  d’épaisseur , de  sorte  qu’il  ne  reste 
plus  que  dix-huit  pouces  pour  le  diamètre  intérieur 
du  fourneau.  Le  fond  est  fermé,  et  il  a la  même  épais- 
seur que  les  murs. 

Au  niveau  de  la  face  supérieure  du  fond  se  trouvent 
trois  trous  a a,  de  quatre  pouces  de  hauteur  et  six  de 
largeur  pour  laisser  passer  l’air  et  enlever  les  cendres. 

On  les  ferme  au  moyen  de  portes  en  fer.  On  voit  en- 
core sur  le  front  un  autre  trou  arqué  b,  de  six  pouces 
d’ouverture  et  de  quatre  pouces  et  demi  de  hauteur, 
qu’on  ferme  aussi  par  une  porte.  La  limite  inférieure 
et  droite  de  cette  ouverture  est  éloignée  de  quinze 
pouces  du  sommet  du  fourneau.  Enfin  on  laisse  à la 
partie  postérieure  du  fourneau  un  passage  c de  huit 
pouces  sur  quatre. 

La  figure  43  représente  le  premier  cylindre  inté-  ] 

rieur  construit  des  mêmes  matériaux  que  le  premier. 

Il  a environ  trois  pieds  de  hauteur,  et  doit  glisser  dans  < 

l’intérieur  du  fourneau , figure  4* , de  manière  à ce 
que  ces  deux  ouvertures,  nommément  le  passage  à la 
partie  supérieure , et  le  trou  arqué  ou  gueulard  se  trou- 
vent placés  bien  juste  en  face  des  trous  correspondans 
A c du  premier  étui.  Ce  cylindre  moyen  est  ouvert  en 
haut  et  en  bas. 
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La  figure  44  représente  le  troisième  eylimlrc  con- 
struit de  même  que  les  autres,  quant  aux  matériaux; 
mais  ses  murailles  n’ont  plus  que  deux  pouces  d’épais- 
seur, et  sa  cavité  intérieure  a par  conséquent  huit 
pouces  seulement  d’ouverture.  Il  a dix-huit  pouces  de 
long  et  est  ouvert  des  deux  bouts.  Vers  s<i  ]>artie  infé- 
rieure on  a pratiqué  un  trou  arqué  de  deux  pouces  et 
demi  d’ouverture  et  d’un  pouce  trois  quarts  de  hauteur, 
qui  sert  à introduire  une  petite  moullc,  au  besoin.  Son 
bord  inférieur  doit  coïncider  avec  le  bord  correspon- 
dant du  trou  semblable  des  deux  enveloppes  42  et  43  ; 
on  le  fermeau  moyen  d’un  bouchon.  Il  est  à peine  néces- 
saire de  dire  que  le  passage  pratiqué  à sa  partie  posté- 
rieure coïncide  avec  les  ouvertures  correspondantes; 
il  n’a  d’ailleurs  que  six  pouces  de  largeur.  Le  conduit 
latéral,  qui  entre  dans  le  passage,  et  qu’on  ne  voit  point 
dans  la  figure , est  construit  des  mêmes  matériaux  que 
le  fourneau.  Il  doit  être  cerclé  en  fer  et  solidement  at- 
taché au  corps  du  fourneau  ; autrement  il  tomberait 
en  pièces,  après  quelques  jours,  par  le  poids  de  la 
cheminée,  qui  doit  avoir  au  moins  huit  pieds  de  haut  et 
six  pouces  de  diamètre. 

Il  faut  avoir,  pour  le  service  de  ce  fourneau,  un 
trépied  triangulaire  en  fer  de  treize  pouces  de  hauteur 
environ.  Ce  trépied  sert  à soutenir  la  grande  grille, 
qu’on  adapte  au  cylindre  extérieur.  Maintenant,  si  l’on 
veut  opérer  sur  une  grande  échelle,  on  descend  dans  le 
grand  fourneau , la  grille  avec  son  trépied  qui  laisse 
assez  de  place  pour  une  bonne  quantité  de  combusti- 
ble qu’on  alimente  et  qu’on  soigne  par  la  porte  b.  On 
introduit  par  l’ouverture  supériein-e  un  alambic  ou  un 
bain  de  sable,  etc.,  de  seize  pouces  de  diamètre  qui  laisse 
par  conséquent  assez  d’espace  autour  de  lui  pour  que  l’air 
brûlé  s’échappe  parle  passage  c.On  voit  que  l’ouverture 
I.  10 
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supérieure  peut  aussi  bien  recevoir  un  grand  creuset, 
et  que  ce  fourneau  sert  encore  pour  les  fusions  et  cal- 
cinations. Lorsqu’on  distille  à feu  nu  avec  des  retortes, 
on  en  fait  passer  le  col  par  l’ouverture  dont  on  ferme 
la  partie  vide  avec  des  morceaux  de  briques  et  de  l’argile. 
Enfîn  si  l’on  trouvait  que  le  foyer  fût  trop  grand  pour 
telle  ou  telle  opération  , on  pourrait  à volonté  diminuer 
sa  capacité,  en  élevant  le  trépied  qui  supporte  la  grille 
sur  des  morceaux  de  briques. 

Le  fourneau  est-il  encore  trop  grand?  on  y introduit 
le  cylindre  moyen,  qui  réduit  son  foyer  et  sa  chambre 
à douze  pouces  de  diamètre , dont  on  peut  encore  di- 
minuer la  profondeur  au  moyen  d’un  trépied , comme 
dans  le  premier  cas. 

Enfin,  on  le  réduit  à son  minimum  en  introduisant 
le  petit  cylindre  44  q*d,  de  même  que  le  second  re- 
po.sait  sur  la  grille  du  premier,  reposera  à son  tour 
sur  la  grille  du  second.  L’ouverture  du  sommet,  ainsi 
réduiteàbuit  pouces  de  diamètre,  servira  pour  les  petits 
appareils.  Dans  cet  état,  ce  fourneau  devient  un  four- 
neau à veut  d’une  très-grande  puissance. 

FOURMFAU  A TOtRBE  J)E  BOERHAAVE. 

fameux  pi-ofesseur  Boerbaave,  qui  vivait  dans 
un  pays  où  la  tourbe  est  le  combustible  ordinaire, 
chercha  à tirer  parti  de  .sa  combustion  graduelle  et 
lente,  et  construisit  le  fourneau  suivant,  principalement 
employé  pour  les  digestions  et  les  distillations.  Ce  four- 
neau est  d’une  très-grande  utilité  dans  les  pays  où  l’on 
se  procure  la  tourbe  à très-bas  prix.  11  le  décrit  ainsi: 

B’ormez  un  prisme  quadrangulaire  creux  en  bon 
chêne  bien  sec,  comme  il  est  représenté  figure  45,  à 
l’échelle  d’un  douzième  ou  d’un  pouce  par  pied.  Sa  base. 
ab  ef  doit  avoir  neuf  pouces  de  côté , et  sa  hauteur 
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quatorze  pouces.  Fixez  à son  intérieur  une  cloison  i 
/il  rn,  (run  pouce  d’épaisseur,  à quatre  pouces  au-dessus 
de  la  base,  qui  partagera  le  fourneau  en  deux  parties: 
la  partie  inférieure,  dont  la  totalité  aura  cinq  pouces 
de  haut , servira  de  foyer , et  la  partie  supérieure,  qui 
aura  huit  pouces  de  hauteur,  recevra  la  retorte  ou  l’ap- 
pareil distillatoire,  quel  qu’il  soit;  la  séparation  est  per- 
cée en  son  milieu  d’un  trou  circulaire  de  cinq  pouces 
de  diamètre,  sur  lequel  repose  le  fond  du  vase  qui  est 
arrondi;  et,  outre  cette  ouverture,  on  pratique  encore 
dans  la  cloison  quatre  autres  trous  d’un  pouce  seule- 
ment de  diamètre  qui  laisseront  passer  la  chaleur  plus 
facilement  de  l’étage  inférieur  à l’étage  supérieur. 

Sur  un  des  côtés  du  fourneau  est  située  la  porte 
r s t U,  se  mouvant  sur  des  gonds , qui  doit  s’ouvrir 
facilement  et  fermer  très-hermétiquement.  Elle  a neuf 
pouces  de  largeur  et  cinq  pouces  de  hauteur.  Toutes 
les  surfaces  intérieures  du  fourneau  sont  doublées  en 
plaques  de  tôle  ou  de  cuivre  pour  préserver  le  bois  de 
l’action  du  feu.  La  porte  est  percée  de  quatre  trous 
ronds  p d’un  pouce  de  diamètre  pour  laisser  passer 
l’air  extérieur,  dont  on  règle  la  quantité  en  ouvrant 
plus  ou  moins  de  ces  trous  qu’on  peut  fermer  avec  des 
bouchons  cylindriques  2, qui  s’ôtent  et  se  mettent  fa- 
cilement. Nous  ne  saurions  trop  le  recommander:  cette 
porte  doit  fermer  parfaitement  ; il  faudra  donc  choisir 
pour  la  construire  du  bois  bien  séché  qui  ne  se 
déjette  pas.  Sur  un  des  côtés  du  fourneau  on  pratique 
un  trou  carré  p,  de  quatre  pouces  et  demi,  dont  les 
bords  sont  taillés  en  pente  dans  la  demi-épaisseur  de 
la  paroi , de  manière  à recevoir  et  à maintenir  dans  la 
coulisse  la  plaque  de  bois  p,  qui  sert  à boucher  cette 
ouverture  lorsqu’on  distille  à l’alambic  ou  qu’on  opère 
line  évaporation  ; et  quand  on  emploie  une  retorte,  on 
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en  fait  passer  le  col  par  le  milieu  d’une  autre  plaque  o, 
<pii  a deux  pouces  et  demi  d’ouverture. 

La  partie  supérieure  du  fourneau  est  fermée  par 
deux  portes  battantes  c cl,  g h , échancrées  de  ma- 
nière à laisser  dans  le  milieu  une  ouverture  circulaire 
de  cinq  pouces  de  diamètre,  qui  se  laisse  traverser 
par  la  gorge  de  l’alambic,  ou  sur  laquelle  on  place 
tout  autre  appareil , et  qu’on  ferme  par  une  pièce  de 
bois  ronde  dont  la  face  supérieure  a six  pouces  de 
diamètres , lorsqu’on  distille  à la  relorte. 

Il  faut  encore  se  procurer  un  vase  de  terre  à fond 
plat  r,  porté  sur  trois  pieds  s s s,  d’un  demi-pouce  de 
hauteur,  la  hauteur  totale  de  la  bassine  étant  de  trois 
pouces  et  demi.  On  met  au  fond  de  la  bassine  une 
petite  couche  de  cendres  tamisées,  d’un  quart  de  pouce 
d’épaisseur  environ , puis  une  seconde  couche  de  tourbe 
carbonisée , qu’on  recouvre  enfin  d’une  troisième 
couche  de  cendres  tamisées  aussi.  Ou  obtient  ainsi 
une  chaleur  constante  et  modérée  qui  dure  près  de 
vingt-quatre  heures.  Moins  la  couche  de  cendres  su- 
périeure est  épaisse  , plus  la  chaleur  est  forte;  mais  sa 
durée  est  alors  en  raison  inverse  de  sou  intensité  et 
réciproquement. 

Ce  fourneau,  ainsi  'arrangé,  ne  donne  ni  fumée  ni 
odeur,  et  sa  chaleur  est  si  douce  et  si  égale  que  Boër- 
liaave  pensait  qu’il  pouvait  servir  à faire  éclore  des 
œufs.  Cependant  on  peut  lui  donner  assez  de  force 
pour  porter  l’eau  à l’ébullition,  et  même  produire  une 
température  encore  plus  élevée  ; de  sorte  que  , par  son 
emploi , on  pourra  sans  danger  et  fort  économique- 
ment opérer  toutes  sortes  de  digestions  et  de  distilla- 
tions de  liquides,  de  sels  volatils,  alkalins  ou  aroma- 
tiques. C’est  un  bon  fourneau  d’étudiant. 

Boërhaaye  l’a  souvent  employé  pour  préparer  ce 
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qu’on  appelait  autrefois  l’esprit  de  sel  et  l’esprit  de 
nitre,  c’est-à-dire  l’acide  hydro-chlorique , et  l’acide 
qu’on  devrait  appeler  azotique , mais  que  sans  motif 
valable  on  a nommé  acide  nitrique. 

FOURNEAUX  FRANÇAIS  PORTATIFS. 

Les  fourneaux  portatifs  dont  se  servent  les  chimistes 
français,  leur  donnent  un  grand  avantage  sur  les 
nôtres.  Ceux  qu’on  vend  à Paris  sont  formés  de  di- 
vers mélanges  de  terres  réfractaires;  le  ciment  de  bri- 
ques de  Bourgogne , ou  les  tessons  de  tourille  et  de 
différents  vases  en  grès,  ou  encore  l’argile  plastique 
calcinée  et  réduite  en  poudre  grossière;  l’une  quel- 
conque de  ces  matières,  mêlée  avec  la  moitié  de  .son 
poids  de  glaise  séchée,  puis  détrempée  en  mortier 
clair,  forme  une  pâte  dure  qui  pétrit  le  mieux  possible 
et  est  très-convenable  pour  en  former  des  fourneaux 
portatifs. 

Voici  comment  on  s’y  prend  pour  construire  ces 
petits  fourneaux  : on  saupoudre  avec  du  ciment  une 
planche  (un  peu  plus  grande  que  la  base  du  fourneau 
que  l’on  veut  faire)  mobile  avec  le  plateau  qui  la  porte 
sur  un  axe  vertical  ; on  pose  dessus  une  boule  plus  ou 
moins  grosse  de  la  pâle  ci-dessus  indiquée;  on  l’aplatit 
en  un  cercle  ou  sous  toute  autre  forme  que  l’on  veut 
donner  à la  base  du  fourneau , et  l’on  élève  la  paroi 
latérale  en  soudant  tout  autour  du  plateau  par  pétris- 
sage, des  boulettes  allongées  de  la  pâle  terreuse.  Le 
mouvement  de  rotation  que  l’on  imprime  au  plateau 
qui  supporte  la  base,  facilite  réri-ction  de  toutes  les 
parties  sans  que  l’ouvrier  quitte  sa  place.  Lorsque  le 
fourneau  est  élevé  à la  hauteur  de  la  première  assise , 
on  découpe  les  portes  du  foyer,  du  cendrier,  et , lors- 
qu’il y a lieu , celle  des  regards , à l’aide  d'une  lame 
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mince  de  couteau;  on  saupoudre  la  superficie  de  la 
coupure , ainsi  que  toute  celle  du  fourneau , avec  du 
ciment  tamisé  fin.  Si  l’on  veut  que  le  fourneau  soit 
divisé  en  plusieurs  assises,  il  faut  élever  chacune  d’elles 
à part , en  ayant  le  soin  de  les  faire  de  la  même  di- 
mension que  l’assise  inférieure,  et  avec  un  degré  égal 
d’humidité , afin  que  le  retrait  pendant  le  séchage  et 
la  cuisson  étant  égal,  les  assises  séparées  puissent  se 
rapporter  exactement  les  unes  sur  les  autres.  Le  sé- 
chage des  fourneaux  doit  s’opérer  très-lentement,  afin 
qüe  leurs  dimensions  étant  diminuées  dans  tous  les 
sens,  ils  puissent  se  resserrer  sur  eux-mêmes  sans  dé- 
terminer des  fentes.  A cet  effet , on  ne  laisse  d’abord 
qu’un  faible  renouvellement  d’air  dans  l’endroit  où  les 
fourneaux  commencent  à se  dessécher.  Si  l’on  voulait 
hâter  la  dessication  sans  courir  le  risque  de  faire  fen- 
dre , on  y parviendrait  en  frappant  deux  ou  trois  fois 
par  jour,  à petits  coups  répétés , sur  toutes  les  faces 
du  fourneau , avec  une  légère  palette  en  bois , après 
l’avoir  saupoudrée  de  ciment. 

On  complète  la  dessication  en  laissant  les  fourneaux 
dans  une  pièce  échauffée,  et  lorsqu’ils  paraissent  com- 
plètement secs , ce  qu’il  est  facile  de  reconnaître  à leur 
aspect  et  au  son  qu’ils  rendent  en  les  frappant , il  faut 
les  faire  cuire,  soit  en  allumant  du  feu  à leur  inté- 
rieur, soit  en  les  plaçant  dans  un  four  à poterie  or- 
dinaire. 

Dans  l’un  et  l’autre  cas  on  élève  peu  à peu  la  tem- 
pérature, afin  que  le  retrait  s’opère  lentement;  et  lors- 
que la  masse  du  fourneau  a acquis  la  température 
rouge-clair,  on  ferme  foutes  les  issues  et  on  laisse  re- 
froidir. 

Avant  de  faire  usage  des  fourneaux,  on  les  garnit  de 
cercles  .à  vis  en  fer  et  de  bandelettes. 
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Si  ces  fourneaux  ne  sont  point  élégants,  ils  sont  du 
moins  fort  commodes,  et  leur  prix  très-modique  les 
met  à la  portée  du  plus  pauvre  chimiste. 

• FOURNEAU  ÉVAPORATOIRE. 

On  se  sert  de  ce  fourneau  pour  évaporer  les  liquides 
et  pour  différentes  opérations  qui  n’exigent  qu’un  fai- 
ble degré  de  chaleur. 

La  figure  Ifi  représente  ce  fourneau  évaporatoire  ; 
a est  le  foyer,  b le  cendrier,  c la  porte  du  foyer  qu’on 
ferme  au  moyen  d’une  petite  porte  en  terre  qui  re- 
pose sur  la  saillie  ; d est  la  porte  du  cendrier,  e e échan- 
crures par  lesquelles  s’échappe  l’air  qui  a servi  à la 
combustion  lorsque  le  fourneau  est  chargé  d’une  bas- 
sine ou  d’une  capsule. 

Ce  fourneau  est  toujours  formé  d’une  seule  pièce, 
et  sa  grille  est  remplacée  par  une  plaque  de  terre  percée 
de  trous  ronds,  ün  charge  le  fourneau  de  charbon  de 
bois,  soit  par  le  haut,  soit  par  la  porte  de  côté. 

FOURNEAU  A RÉVERBÈRE. 

On  se  sert  du  fourneau  à réverbère  lorsqu’on  veut 
exposer  les  corps  à un  degré  de  chaleur  beaucoup  plus 
fort  que  celui  qu’on  peut  produire  dans  un  fourneau 
évaporatoire.  Les  opérations  qu’on  fait  dans  ce  four- 
neau s’exécutent  presque  toutes  avec  des  cornues  de 
grès , des  tubes  de  porcelaine , ou  des  creusets  de  terre 
et  de  platine. 

I.ia  figure  47  représente  ce  fourneau  qu’on  connaît 
en  Allemagne  sous  le  nom  de  Beccher  ; a est  le  foyer, 
b le  cendrier,  c la  porte  du  foyer  fermée  comme  celle 
du  fourneau  précédent  par  une  petite  porte  mobile  en 
terre  ; d est  la  porte  du  cendrier,  c laboratoire  séparé 
du  foyer  par  doux  barres  de  fer  : J dôme  du  fourneau 
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<jui  sert  à renvoyer  la  chaleur  sur  la  cormie;  g»  ouver- 
ture circulaire  formée  d’échancrures  pratiquées  partie 
dans  la  paroi  du  laboratoire,  et  partie  dans  la  paroi 
du  dôme  servant  à laisser  passer  le  col  de  la  cornue  ; 
h h anses  du  fourneau. 

Les  parties  les  plus  exposées  à la  clialeur  sont  cer- 
clées en  fer  pour  leur  donner  plus  de  solidité:  i pas- 
sage dans  la  cheminée , dont  on  surmonte  quelquefois 
le  fourneau.  On  donne  généralement  au  tuyau  trois 
pieds  de  hauteur.  Ces  deux  fourneaux  ou  plutôt  le 
dernier  seulement  est  à peu  près  le  seul  qu’emploient 
les  chimistes  français.  On  porte  quelquefois  la  hauteur 
du  tuyau  jusqu’à  six  et  même  neuf  pieds,  afin  d’aug- 
menter le  tirage;  d’autrefois  on  adapte  la  douille  d’un 
soufflet  à l’ouverture  du  cendrier  pour  pouvoir  aug- 
menter le  feu. 

On  adapte  au  besoin  à ce  fourneau  un  bain  de 
sable  en  fer,  en  fonte  ou  en  terre,  qui  garantit  les  vases 
de  verre  de  l’action  immédiate  du  feu.  A cet  effet  on 
dispose  le  vase  comme  on  le  voit  à côté  de  la  figure  (\’j, 
et  l’on  emplit  l’enveloppe  de  sable  jusqu’à  une  certaine 
hauteur.  On  donne  à ce  bain  de  sable  un  diamètre 
d’environ  un  demi-pouce  moindre  que  celui  du  four- 
neau, et  l’échancrure  par  laquelle  on  voit  que  passe  le 
col  de  la  cornue , correspond  à l’échancrure  inférieure 
du  fourneau. 

FOURNEAU  A RÉVERBÈRE  DE  MACQUER. 

Il  existe  encore  une  espèce  de  fourneau  portatif 
qu’on  appelle  fourneau  à réverbère  de  Macquer,  du 
nom  célèbre  de  son  inventeur.  Ce  fourneau  a sa  cham- 
bre ou  son  laboratoire,  sur  le  côté. 

La  figure  est  une  section  verticale  de  ce  four- 
neau, à l’échelle  d’environ  un  douzième,  ou  d’un  pouce 
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par  pied;  la  figure  49  est  une  coupe  horizontale, 
et  la  figure  5o  la  section  verticale  de  la  chambre  dans 
laquelle  on  place  le  laboratoire,  qui  repose  sur  des 
briques  : a est  le  cendrier,  qui  a neuf  pouces  de  l’avant 
à l’arrière,  sept  pouces  de  largeur  et  huit  pouces  de 
hauteur;  b est  l’entrée  du  cendrier,  qu’on  ferme  par 
une  porte;  c est  le  foyer  avec  sa  grille  : ce  foyer  a les 
mêmes  dimensions  que  le  cendrier,  mais  ses  flancs  sont 
renflés  de  manière  à laisser  huit  pouces  de  largeur  vers 
le  milieu  de  la  hauteur;  d est  la  gorge,  ou  le  passage 
de  la  flamme  dans  la  chambre  : cette  gorge  n’a  que 
cinq  pouces  et  demi  de  largeur  vers  le  fond,  sa  face 
supérieure  est  en  voûte  ; e est  la  chambre,  qui,  comme 
on  le  voit,  a une  forme  ellipsoïdale,  dont  la  longueur 
est  de  deux  pieds,  la  largeur  sept  pouces,  et  la  plus 
grande  hauteur  cinq  pouces,  c’est-à-dire  qu’elle  doit 
être  aussi  élevée  que  le  passage  f.  L’assise  du  fond  de 
la  chambre  a deux  bons  pouces  d’épaisseur;  elle  est 
creusée  en  bassin , comme  l’indique  la  ligne  ponctuée. 
Le  conduit  qui  est  circulaii’e,  a cinq  pouces  de  dia- 
mètre; on  le  surmonte  quelquefois  d’une  cheminée  en 
terre  de  deux  pieds  de  hauteur,  qu’on  allonge  même 
souvent  par  un  tuyau  de  fer  de  huit  ou  neuf  pieds  de 
longueur.  Le  toit  de  la  chambre  se  projette  en  avant, 
de  manière  à couvrir 'le  foyer  par  un  demi-dôme  A, 
qui  recouvre  un  large  gueulard.  Enfin  la  chambre  a 
deux  ouvertures  i i sur  chacun  de  ses  côtés,  dont  la 
première  sert  h introduire  les  vaisseaux  ou  les  matières 
qu’on  soumet  à l'action  du  fourneau,  et  la  seconde  à 
admettre  l’air  et  à surveiller  les  opérations. 

Un  chimiste  qui  a quelque  expérience  concevra  bien- 
tôt toute  l’utilité  de  ce  fourneau  ; l’étudiant  verra  tout 
le  parti  qu’on  en  peut  tirer,  en  relisant  le  chapitre 
Rci'erbère  a chambre  de  coté. 
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FOURNEAU  UE  COUPELLE. 

M.  Thénard,  dans  son  excellent  ouvrage  de  Chimie 
théorique,  a donné  la  description  de  deux  fourneaux 
à moufle  très -portatifs,  que  les  Français  appellent 
fourneaux  de  coupelle. 

La  figure  5 r en  montre  la  forme  la  plus  ordiitaire. 

Le  cendrier  a a six  pouces  de  hauteur;  il  a une  porte  b 
sur  le  devant,  de  quatre  pouces  de  hauteur  et  huit 
de  largeur.  Quelques  chimistes  se  contentent  de  placer 
ce  fourneau  sur  un  trépied  de  fer;  d’autres  pratiquent 
encore  des  ouvertures  sur  le  côté.  Le  foyer  c et  le  la-  ^ 
boratoire  r/,  formés  d’une  seule  pièce,  ont  un  pied 
carré  enviTOn,  et  s’adaptent  au  cendrier.  Au  lieu  de 
grille,  les  Français  se  servent  généralement  d’un  pla- 
teau de  la  même  terre  que  le  fourneau , et  percé  de 
trous;  cependant  quelques-uns  de  leurs  chimistes  pré- 
fèrent, et  avec  raison,  les  grilles  en  fer.  Trois  portes 
e e e ouvrent  dans  le  foyer:  l’une  est  sur  le  devant,  et 
les  deux  autres  sur  les  côtés;  elles  ont  huit  pouces  de 
largeur  et  quatre  de  hauteur,  et  sont  fermées,  comme 
on  le  voit,  par  des  portes  en  terre. 

On  introduit  la  moufle  f dans  le  laboratoire  par 
l’ouverture  arquée  g,  située  sur  le  devant  du  fourneau. 

La  moufle  est  soutenue  à l’intérieur  du  fourneau,  an- 
térieurement, par  une  saillie  de  la  paroi  elle-même  du 
fourneau,  et  postérieurement,  par  une  brique  traver- 
sant une  ouverture  carrée  pratiquée  à l’arrière  du 
fourneau , dans  laquelle  cette  brique  est  assujettie  par 
de  la  terre.  La  moufle  est  un  vase  demi-cylindrique, 
ouvert,  par  une  de  ses  extrémités,  de  quatre  pouces 
de  rayon,  qui  diffère,  comme  on  voit,  de -nos  moufles 
anglaises.  .4 

Au-dessus  du  foyer  .et  du  laboratoire,  (juî.out  env'i- 
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ron  quinze  pouces  de  liauteur,  on  place  le  dôme  ou 
réverbère  i.  Ce  dôme  est  une  espèce  de  pyramide  qua- 
drangulaire  de  dix  pouces  de  hauteur,  se  contractant 
au  sommet  en  une  section  de  huit  pouces  en  carré  en- 
viron. Il  est  percé  sur  le  devant  d’un  grand  gueulard  A’, 
de  huit  pouces  de  largeur  à sa  base,  et  de  six  pouces 
dans  sa  plus  grande  hauteur. 

La  cheminée  du  fourneau  n,  qui  est  circulaire,  a 
environ  quatre  pouces  de  diamètre  et  hait  cà  douze 
pouces  de  hauteur.  On  la  surmonte  ordinairement  d’un 
tuyau  de  tôle,  afin  d’augmenter  le  tirage. 

Iæ  grand  nombre  d’ouvertures  pratiquées  dans  ce 
fourneau  a pour  but  de  rendre  faciles  les  soins  qu’eîlige 
la  coupellation.  Les  différentes  parties  de  ce  fourneau 
sont  cerclées  par  des  bandes  de  fer  serrées  avec  des  vis 
et  des  écrous,  qui  servent  à en  maintenir  les  différentes 
parties. 

Baumé  parle  de  deux  auges  en  tôle  p p,  qu’il  intro- 
duisait dans  le  foyer  de  ce  fourneau,  en  laissant  entre 
elles  un  espace  d’un  pouce,  pour  permettre  à l’air  échauffé 
de  s’élever.  Il  pouvait  distiller  avec  quatre  ou  six  petites 
cornues  à la  fois  au  moyen  de  ces  auges,  en  élevant 
tant  soit  peu  le  dôme  du  fourneau. 

FOURJN'EAU  LITHOGEOGNOSIQUF,  DF.  MACQGER. 

I.e  D'  Macquer  a décrit,  dans  les  Mémoires  de  l’Aca- 
démie des  sciences  pour  lySS,  un  autre  fourneau  qu’on 
peut  employer  avec  succès  quand  les  opérations  exigent 
un  haut  degré  de  chaleur.  On  le  connaît  sous  le  nom 
de  fourneau  lithogéognosique  de  Macquer,  bien  qu’il 
ait  été  copié  dans  la  lithogéognosie  de  Pott. 

Les  figures  5a  et  53  sont  la  face  et  le  profil  de  et' 
fourneau. 

foyer  p est  ouvert  à son  fond  : on  ne  conserve 
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qu’une  saillie  d’un  pouce  et  demi  tout  à l’entour,  qui 
supporte  les  barres  de  la  grille.  Ces  barres  sont  au 
nombre  de  sept,  placées  à un  demi-pouce  de  distance, 
une  des  arêtes  du  prisme  qu’elles  forment  tournée  en 
haut.  Il  y a onze  pouces  de  distance  d’un  flanc  à l’autre, 
et  treize  pouces  de  l’avant  à l’arrière.  Le  fourneau  n’a 
point  de  cendrier;  il  repose  sur  un  trépied  en  fer  d de 
six  pouces  de  hauteur  , de  sorte  que  l’air  pénètre  de  " 
tous  côtés. 

A trois  pouces  et  demi  au-dessus  de  la  surface  de  la 
grille  est  la  porte  du  foyer  è,  par  laquelle  on  introduit 
une  moufle.  Cette  ouverture  est  demi-circulaire,  et 
décrite  par  un  rayon  d’un  pouce  et  demi;  elle  a donc 
trois  pouces  à sa  partie  inférieure.  On  la  ferme  par  une 
plaque.  Il  faut  remarquer  que  le  foyer  renfle  sur  les 
côtés,  de  manière  à laisser  plus  d’espace  entre  la  moufle 
et  les  flancs  du  fourneau  pour  le  feu.  A six  pouces 
environ  au-dessus  de  cette  porte  le  foyer  se  contracte, 
de  sorte  qu’à  environ  un  pied  au-dessus  de  la  grille,  sa 
section  intérieure  n’est  plus  que  de  huit  pouces  en 
carré  ; mais  le  mur  de  derrière  s’élève  toujours  perpen- 
diculairement; le  dôme  forme  une  pièce  séparée  du 
foyer.  Il  est  percé  à l’avant,  à huit  pouces  au-dessus 
de  la  partie  la  plus  élevée  de  la  porte  b,  d’une  ouver- 
ture c qui  sert  de  gueulard,  à laquelle  on  donne  le  plus 
de  largeur  et  de  hauteur  possible,  afin  de  pouvoir  jeter 
d’un  seul  eoup  une  bonne  quantité  de  combustible. 
Cette  ouverture  est  fermée  par  une  plaque  en  terre. 

Toutes  les  parties  que  nous  avons  décrites  sont  con- 
struites avec  de  l’argile  apyre,  qu’on  trouve  à Vaugi- 
rard,  près  Paris  ; elles  ont  deux  pouces  d’épaisseur. 

IjC  passage  dans  la  cheminée  (the  vent)  a huit  pouces 
de  diamèti'c,  et  la  cheminée  en  terre  e qu’on  y adapte 
a six  pouces  de  diamètre  intérieur,  un  fjouce  d’épais- 
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seur , et  s’élève  de  deux  pieds  environ.  On  la  surmonte 
ordinairement  d’un  tuyau  eu  tôle  de  même  diamètre  et 
de  douze  pieds  de  hauteur.  Les  moufles  dont  on  se  sert 
dans  ce  fourneau  ont  huit  à neuf  pouces  de  long;  elles 
sont  demi-circulaires,  d’un  pouce  et  demi  de  rayon , et 
fermées  de  tous  côtés,  excepté  sur  le  devant,  par  des 
parois  d’une  ligne  et  demie  à deux  lignes  d’épaisseur. 
Elles  peuvent  contenir  dix  petits  creusets  à la  fois. 

Le  D*"  Macquer,  dans  les  Mémoires  de  1767,  rap- 
porte quelques  expériences  faites  dans  un  fourneau  de 
ce  genre,  ayant  deux  pouces  de  plus  que  celui  que 
nous  venons  de  décrire  dans  toutes  ses  dimensions; 
elles  ont  un  grand  intérêt  en  ce  qu’elles  montrent  les 
effets  qui  résultent  des  changements  dans  la  longueur 
et  le  diamètre  de  la  cheminée. 

Ce  grand  fourneau,  dont, le  foyer  avait  donc  quinze 
pouces  de  l’avant  à l’arrière  et  treize  pouces  deiargeur, 
surmonté  d’une  cheminée  de  huit  pieds  de  hauteur 
avec  un  diamètre  de  six  pouces,  consumait  une  voie 
on  environ  cent  trente  livres  de  charbon  par  heure. 
Ainsi  chargé,  il  ronflait  a.sec  un  tel  bruit  qu’on  eût  cru 
entendre  une  voiture  passant  sur  un  pont,  et  que  toute 
la  verrerie  du  laboratoire  était  en  vibration. 

Après  trois  heures  de  chauffe,  on  retira  les  matières 
du  fourneau,  et  l’on  trouva  1°  qu’une  pierre  de  Nor- 
wége,  assez  semblable  à la  craie  de  Briançon,  avait 
simplement  durci  à l’extérieur;  de  l’argile  qui  avait 
été  délayée  et  de  l’argile  qui  ne  l’avait  point  été,  avaient 
durci  à l’extérieur,  mais  ne  montraient  aucun  signe  de 
fusion;  3°  une  substance  cristalline  très-dure  fut  entiè- 
rement fondue  et  réduite  en  un  verre  blanc  laiteux; 
4°  gyP®®  fondit;  5“  l’oxide  d’étain,  traité  par 
l’acide  nitrique,  prit  une  couleur  rouge,  et  avait  com- 
mencé à se  fondre.  On  avait  choisi  ces  substances  pour 
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l’expérience,  parce  que  M.  Pott  n’avait  jamais  pn  par  • 
venir  à en  opérer  la  fusion. 

On  porta  ensuite  la  cheminée  à (juatorze  pieds;  mais, 
bien  que  le  feu  fût  entretenu  pendant  sept  heures  con- 
sécutives, les  résultats  qu’on  obtint  furent  inférieurs 
aux  précédents. 

Enfin  on  donna  seize  pieds  à la  cheminée  et  huit  pou- 
ces de  diamètre;  un  feu  continu  de  trois  heures  et  demie 
produisit  des  résultats  plus  grands  que  ceux  obtenus 
par  la  dernière  expérience. 

Les  effets  furent  au  moins  égaux  à ceux  qu’obtint 
M.  d’Arcef  dans  le  fourneau  à porcelaine  du  comte  de 
Lauraguais,  qu’on  échauffa  par  un  feu  de  bois,  entre- 
tenu plusieurs  jours  de  suite;  cepexidant  une  grande 
partie  de  la  chaleur  du  fourneau  fut  dissipée  en  pure 
perte;  car  la  cheminée  était  rouge  jusqu’à  la  hauteur 
de  six  pieds. 

Guyton  de  Morveau  rapporte,  dans  le  tome  XXIX 
des  Annales  de  chimie,  quelques  expériences,  qu’il 
tenta  avec  un  des  fourneaux  même  du  Macquer. 
Nous  ignorons  si  c’était  le  premier  ou  le  second  des 
fourneaux  de  ce  savant;  nous  avons  lieu  de  croire 
cependant  que  c’est  du  dernier  qu’il  est  question  dans 
son  rapport.  Guyton  de  Morveau  chercha  à augmenter 
le  tirage  d'après  les  principes  de  Venturi. 

Il  employa  une  cheminée  de  huit  pieds.  La  partie 
inférieure,  qui  avait  trois  pieds  et  demi,  était  cylin- 
drique et  d’un  diamètre  de  deux  pouces  et  un  quart; 
la  partie  supérieure  avait  quatre  pieds  et  demi  de 
hauteur,  et  s’élargissait  graduellement  jusqu’au  som- 
met, où  son  diamètre  se  trouvait  avoir  cinq  pouces 
et  un  tiers. 

Ap  rès  une  chauffe  d’une  heure  et  demie,  le  pyro- 
mètre de  Wedgewood  marqua  i5/|  degrés;  mais  il  y 


C.U.IiFACTEUR-LKMARE. 


I 5c) 

avait  évidemment  eu  rétrogradation;  car  la  pesanteur 
spéeifujue  n’était  plus  (pie  de  2.255.  Un  vase  de  pla- 
tine exposé  à cette  chaleur  avait  beaucoup  plus  souf- 
fert qu’après  avoir  été  exposé  au  fgu  d’une  forge  à 
trois  tuyères,  où  le  pyromètre  marquait  174  degrés. 
Ce  vase  commença  à fondre  par  les  bords  dans  le 
fourneau  de  Macquer,  tandis  que  dans  la  forge  (piel- 
ques-uues  de  ses  parties  seulement  s’cnllèrent,  et  pré- 
sentèrent la  forme  de  petits  choux-fleurs. 

Guyton  ajoute  que  les  vases  de  platine  placés  sur 
un  fromage  d’argile  apyre,  et  couverts  d’un  creuset 
renversé,  sont  ce  qu’on  peut  employer  de  mieux  dans 
les  expériences  sur  la  fusion  des  minéraux. 

CALÉFACTEÜR-LEMARE,  OU  CUISINE  PORTATIVE. 

II  entre  tout-à-fait  dans  le  plan  de  notre  ouvrage 
de  faire  connaître  un  fourneau  très-économique,  connu 
sous  le  nom  de  Caléfacteur-Lemare,  d’après  celui  de 
son  inventeur. 

La  figure  54  est  une  section  de  ce  fourneau  : 
abcd  est  un  vase  cylindrique  soudé  à un  vase  cv- 
lindriquc  semblable,  qu’il  enveloppe  de  toutes  parts; 
cette  espèce  de  vase  double  est  ouvert  à sa  partie  su- 
périeure, et  le  double  disque  qui  forme  son  fond  est 
percé  d’uii  trou  h,  qui  fait  communiquer  l’intérieur 
du  petit  cylindre  avec  l’air  extérieur;  un  registre  he 
permet  de  supprimer  à volonté  cette  communication. 
1.1a  capacité  comprise  entre  les  deux  enveloppes  n’a  que 
trois  petites  ouvertures  : l’une  à la  partie  supérieure  /i, 
destinée  à verser  l’iiau  dans  la  double  enveloppe;  une 
autre  inférieure  b,  garnie  d’un  robinet  pour  tirer 
l’eau,  et  la  troisième  /,  que  la  première  peut  sup- 
pléer, puisqu’elle  est  destinée  seulement  à conduire  la 
vapeur  au  dehors,  à l’aide  d’un  tube  rec'ourbé  /m. 
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Un  vase  cylindrique  t entre  dans  le  vase  ci-dossus 
décrit;  il  lui  est  concentrique,  laisse  deux  lignes  d’in- 
tervalle seulement,  et,  s’appuyant  par  ses  bords  supé- 
rieurs sur  les  boçds  de  l’autre,  il  ne  descend  que  jus- 
qu’à une  certaine  profondeur;  le  reste  de  l’espace  libre 
contient  un  disque  eg  troué,  en  tôle,  dont  les  bords 
relevés  arrivent  très-près  de  la  paroi  intérieure  du 
grand  vase;  ce  disque  est  maintenu  à six  lignes  du 
fond  par  ses  trois  pieds,  qui  posent  sur  ce  fond.  Un 
troisième  vase  p,  également  cylindrique,  fermé  par  un 
couvercle  à recouvrement,  entre  d’une  partie  de  sa 
hauteur  dans  le  second,  et  le  couvre  exactement; 
enfin  une  anse  afd  permet  d’enlever  tout  ce  système 
à la  fois,  et  un  tissu  ouaté  rslu  enveloppe  à volonté 
tout  l’appareil. 

D’après  la  construction  que  nous  avons  indiquée, 
l’on  voit  que  la  double  enveloppe  du  grand  vase  abed^ 
le  vase  intérieur  /,  et  enfin  le  vase  à couvercle  p,  étant 
remplis  d’eau,  et  la  capacité  de  l’eau  pour  la  cbaleur 
étant  très-grande,  en  échauffant  toute  cette  masse  on 
a un  magasin  de  chaleur  assez  considérable;  si,  de 
plus,  au  moyen  de  l’enveloppe  ouatée,  on  évite  la  plus 
grande  partie  de  la  déperdition  de  la  chaleur  par  les 
parois  extérieures  des  vases,  on  conçoit  que  la  tempé- 
rature acquise  dans  tout  ce  système  s’y  maintiendra 
long-temps;  que  l’on  ajoute  à cela  une  production  de 
chaleur  très-économique,  ce  qui  a lieu  effectivement , 
puisque  le  charbon  brûle  au  milieu  de  surfaces  pro- 
pres à absorber  puissamment  toute  la  chaleur,  et  que 
les  produits  de  la  combustion  passent  en  couches  très- 
minces  entre  des  parois  très-conductrices,  et  l’on  aura 
une  idée  des  avantages  que  le  caléfacteur  présente  dans 
ses  applications  à l’économie  domestique,  et  particu- 
lièrement dans  la  préparation  du  Imuillon. 
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Nous  entrerons  dans  quelques  détails  relativement 
à celle-ci.  On  concevra  facilement  les  modifications 
que  les  autres  pourraient  nécessiter. 

Après  avoir  mis  l’eau  et  la  viande  dans  le  vase 
intérieur,  que  l’on  peut  appeler  la  marmite,  le  vase 
extérieur  ayant  été  aussi  préalablement  remplie  d’eau, 
on  allume  des  morceaux  de  charbon  dans  le  foyer, 
c’est-à-dire  sur  le  disque  de  tôle  e g-,  on  de.scend  la 
marmite  dans  son  enveloppe;  elle  doit  d’abord  être 
placée  de  manière  h ce  que  ses  bords  ne  s’appliquent 
pas  exactement  sur  les  bords  du  grand  vase,  et  pour 
cela  il  suffit  que  sa  position  soit  telle  que  trois  petites 
saillies  ménagées  sous  le  bord  ne  correspondent  pas 
aux  trois  entailles  du  bord  de  l’enveloppe;  le  passage 
qui  reste  suffit  pour  le  dégagement  des  gaz  de  la  com- 
bustion. On  laisse  les  choses  en  cet  état  jusqu’à  ce  que 
l’ébullition  s’établisse  dans  l’enveloppe,  puis  dans  la 
marmite;  elle  s’annonce  dans  l’enveloppe  par  un  petit 
jet  de  vapeur  que  l’on  aper<;oit  à l’extrémité  m du 
tube  l m‘,  ce  qui  arrive  ordinairement  dans  l’espace  de 
trente-six  à quarante  minutes;  alors  on  la  découvre, 
on  écume,  on  ajoute  le  sel  et  les  légumes,  puis  on  fait 
porter  les  bords  des  va^es  intérieur  et  extérieur  l’un 
sur  l’autre  en  tournant  les  saillies  de  la  marmite,  en 
sorte  quelles  correspondent  aux  entailles  du  bord  de 
l’enveloppe  ; on  replace  le  vase  supérieur  o p , dont  l’eau 
a déjà  été  échauffée  par  la  première  ébullition,  et  on 
pousse  le  registre  A c.  Tout  accès  de  l’air  est  alors  in- 
terrompu ; on  couvre  le  tout  avec  l’énveloppe  ouatée, 
et  la  combustion  s’arrête  en  diminuant  peu  à peu  : il 
n’y  a plus  à s’en  occuper  jusqu’à  la  fin  de  l’opération. 

M.  Thénard,  qui  s’est  servi  long-temps  du  caléfac- 
teur,a  observé  qu’en  opérant  de  cette  manière  il  fallait, 
vers  les  deux  tiers  de  l’opération,  ranimer  les  charbons, 
I.  Il 
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et  pour  cela  laisser  un  peu  d’accès  à l’air,  et  d’issue 
au  gaz,  en  sorte  que  l’ébullition  se  manifestât  de  nou- 
veau, et  aussitôt  pousser  le  registre;  que  si  l’on  voulait 
se  dispenser  de  ce  soin,  il  fallait,  une  fois  la  marmite 
écumée,  laisser,  pendant  tout  le  cours  de  la  coction, 
un  passage  de  quelques  millimètres  entre  le  bout  du 
registre  et  le  trou  circulaire,  et  que  l’on  pourrait  en- 
core s’épargner  la  peine  de.  inesurer  cette  distance,  en 
perforant  le  bout  du  registre  de  quelques  très-petits 
trous;  leurs  nombre  et  dimension  seront  d’ailleurs  dé- 
terminés par  l’expérience  : au  bout  de  six  heures  au 
plus  le  bouillon  est  fait,  la  viande  et  les  légumes  par- 
faitement cuits,  et  l’on  a de  plus  une  assez  grande  quan- 
tité d’eau  chaude  dans  les  vases  extérieurs. 

Tous  les  avantages  de  cet  appareil  ^ont  faciles  à 
saisir.  On  sait  que,  pour  obtenir  un  bon  bouillon,  il 
faut,  même  avec  la  meilleure  viande , que  le  pot  bouille 
à peine,  afin  d’éviter  la  déperdition  de  l’arôme;  le  ca- 
léfacteur  remplit  parfaitement  cette  condition  essen- 
tielle, puisqu’il  conserve,  pendant  tout  le  temps  néces- 
saire, la  température  près  du  degré  de  l’ébullition.  Gct 
appareil  est  assez  dispendieux , mais  il  n’exige  pre.sque 
aucun  soin:  la  viande  est  toujours  cuite  à propos,  et 
le  bouillon  meilleur  que  par  les  procédés  ordinaires; 
de  plus,  on  a,  dans  l’enveloppe  extérieure^  plusieurs 
litres  d’eau  chaude  qui  peuvent  être  utilisés  pour  les 
lavages  ; la  viande  et  le  bouillon  peuvent  se  conserver 
suffisamment  chauds  pendant  plusieurs  heures  après 
leur  préparation;  on  peut,  sans  inconvénient,  mettre 
dans  la  marmite  des  quantités  moindres  que  le  maxi- 
mum de  ce  que  sa  contenance  permet.  Rien  n’empêche 
que  le  pot  au  feu  se  fasse  presque  entièrement , en  l’ab- 
sence de  celui  qui  est  chargé  de  ce  soin , avantage  pré- 
cieux pour  les  malades  et  les  ouvriers,  qui  peuvent, 
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en  rentrant  de  leur  travail,  trouver  un  aliment  qu’il 
leur  est  souvent  impossible  de  se  procurer , parce  que 
le  temps  leur  manque  pour  le  préparer. 

Cet  appareil  est  non-seulement  propre  à la  prépa- 
ration du  bouillon,  mais  à cuire  presque  tous  les  lé- 
gumes et  les  viandes  ; il  suffirait,  pour  en  étendre  les  ap- 
plications dans  l’economie  domestique,  d’avoir  plusieurs 
marmites  de  rechange  et  de  les  diviser  en  compartiments. 

Le  caléfacteur  est  avantageux  relativement  à la 
dépense  du  combustible  en  effet , deux  cent  quatre- 
vingts  grammes  de  charbon , terme  moyen , suffisent 
pour  un  pot  au  feu  de  trois  kilogrammes  de  viande  et 
quatre  litres  et  demi  d’eau  ; d’après  cela,  une  voie  de 
bon  charbon  dont  le  poids  est  de  cinquante-cinq  kilo- 
grammes, lorsque  ce  charbon  vient  de  la  rivière  d’Yonne, 
et  qu  il  est  bien  mesure,  suffirait  pour  faire  à peu  près 
deux  cents  pots  au  feu  de  six  livres.  L’expérience  sui- 
vante, qu  ont  faite  MM.  Fourier  et  Thénard,  démontre 
d une  manière  plus  précise'  les  avantages  de  cet  appa- 
reil sous  le  rapport  de  I économie  du  combustible. 

1 3.5  litres  d’eau,  à 22°  centigrades  ont  été  mis  dans 
le  vase  extérieur,  et  i5.5,  a la  meme  température,  dans 
le  vase  intérieur;  un  kilogramme  de  charbon  a été  al- 
lume dans  le  foyer,  on  a arrêté  l’opération  au  bout 
de  trois  heures  trois  quarts  ; le  charbon  restant  a été 
étouffe,  pesé  et  déduit  du  poids  primitif:  on  a vu  que  la 
quantité  consumée  était  de  neuf  cent  dix-huit  grammes. 

eau  étant  revenue  à la  température  observée  au 
commencement, 

le  vase  intérieur  en  contenait  (litres) . . i3.6g  1 

le  vase  extérieur ......  q | '^‘^'^9 

La  quantité  d’eau  vaporisée  était  donc  de 6.3 1 

Par  conséquent,  une  partie  de  charbon  a porté,  dans 
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cette  expérience,  3i.5  d’eau  de  h loo,  et  de  plus, 
vaporisé  G.89  d’eau  à ioo“;  résultats  qui  prouvent 
qu’une  partie  de  charbon  aurait  été  capable  d’en  va- 
poriser 9.42  d’eau,  dont  la  température  primitive  au- 
rait été  à 0°.  En  théorie , le  charbon  ne  peut  vaporiser 
que  10.8,  son  poids  d’eau;  d’où  l’on  voit  qu’en  tenant 
compte  de  l’élévation  de  température  des  vases  qui  pe- 
saient six  kilogrammes  à peu  près,  que  la  châleur  em- 
ployée équivaut  aux  0.9  du  maximum  théorique;  ce 
qui  est  beaucoup  comparativement  à tous  les  appareils 
généralement  en  usage. 

Le  traducteur  se  fait  un  devoir  de  déclarer  que 
l’auteur  a emprunté  les  détails  précédents  sur  le  ca- 
léfacteur,  au  Dictionnaire  Technologique. 

]\I.  Gray  pense  que  cette  espèce  de  fourneau  n’est 
autre  que  celui  dont  se  servent  les  Japonais  un  peu 
aisés , et  qu’ils  emportent  avec  eux  en  voyage  ou  dans 
une  partie  de  plaisir,  pour  se  procurer,  quand  il  leur 
plaît,  une  tasse  de  thé  do'nt  on  sait  qu’ils  font  une 
grande  consommation. 

La  figure  55  représente  quelques  pièces  accessoires, 
qui  servent  à cuire  les  rdlis. 

w est  un  support  en  fer  avec  deux  poignées  qu’on 
descend  dans  le  caléfacteur  à la  place  de  la  bouilloire  é, 
et  qui  maintient  le  vase  de  fer  x à environ  trois  pouces 
au-dessus  du  charbon  contenu  dans  e g. 

On  remplace  alors  la  bouilloire  supérieure  p par  le 
vase  y,  dont  les  entailles  latérales  laissent  passer  les 
poignées  u>  de  la  rôtissoire.  Au-dessus  de  ces  entailles 
ce  vase  porte  un  fond  et  un  tuyau  qui  laisse  passer 
les  vapeurs  de  la  viande.  Ce  dernier  vase , comme  les 
deux  autres’,  peut  se  diviser  en  deux  ou  trois  compar- 
timents, dans  lesquels  on  fait  cuire  deux  ou  trois  plats 
différents.  Il  est  hermétiquement  fermé  par  un' cou- 
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veixle  Z,  percé  en  son  milieu  d’un  trou  qui  reçoit  le 
bout  du  tuyau  du  vase  qu’on  peut  d’ailleurs  fermer 
par  un  registre  lorsqu’on  le  juge  à propos. 

Ce  caléfacteur  ou  cuisine  portative,  réverbère  assez 
de  chaleur  pour  rôtir  les  pièces  de  viande  ou  de  vo- 
laille placées  en  x.  Quand  elles  sont  suffisamment 
cuites  on  ferme  les  registres  du  haut  et  du  bas , et  le 
rôti  se  maintient  à une  bonne  chaleur  pendant  une 
heure  ou  deux,  si  l’on  diffèVe  pour  le  servir. 

En  supposant  que  l’on  emploie  deux  livres  d’eau 
pour  une  livre  de  viande,  ce- qui  est  le  taux  ordinaire, 
M.  Lemare  a établi  le  prix  de  ses  appareils  en  fer- 
blanc  , suivant  leur  contenance , indiquée  par  des  nu- 
méros : 


’ I = I. 

livre  de  viande 

a livres  d’eau . . 

.'  i5fr. 

a = a 

-f- 

4 

id. 

i8 

3 = 3 

+ 

6 

id. 

aa 

4 = 4 

8 

id. 

a? 

5 = 5 

lO 

id. 

3a 

Espérons 

qua 

l’expiration  de 

son  brevet 

M.  Le- 

mare,  après  avoir  recueilli  les  fruits  de  sa  découverte, 
rendra  l’usage  de  son  appareil  encore  plus  universel 
en  diminuant  les  prix  indiqués  ci-dessus,  qui  le  mettent 
hors  de  la  portée  de  la  classe  à laquelle  il  serait  le 
plus  nécessaire. 

FOURTÎEAITX-LAMPES. 

Parmi  les  nombreuses  lampes  dont  on  se  sert  dans  les 
laboratoires  pour  les  expériences  sur  de  petites  échelles, 
la  plus  commode  est  celle  à l’esprit-de-vin. 

D’abord  la  flamme  de  l’alcoliol  ne  produit  pas  de 
fumée , ce  qui  est  un  avantage  précieux.  Si  l’on  ex- 
'pose  à la  flamme  d’une  chandelle  une  capsule  ou  un 
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petit  creuset  de  platine , ils  seront  bientôt  recouverts 
d’une  légère  couche  de  suie  qui , à cause  de  son  grand 
pouvoir  éinissif,  tend  à diminuer  la  température  que 
le  vase  pourrait  prendre.  Si  l’on  se  sert , au  contraire, 
d’une  lampe  à esprit-de-vin , les  vases  ne  se  noirciront 
pas,  et  la  température  s’élèvera  davantage;  de  plus, 
cette  couche  de  suie  que  dépose  la  flamme  d’une  chan- 
delle , ternit  le  verre , le  rend  opaque , et  le  prive  ainsi 
de  sa  propriété  la  plus  essentielle. 

Les  lampes  ont , d’ailleurs,  cet  autre  avantage , qu’en 
élevant  plus  ou  moins  la  substance  au-dessus  de  la 
flamme , on  lui  communique  moins  ou  plus  de  cha- 
leur, c’est-à-dire  qu’on  règle  facilement  la  tempéra- 
ture. Toute  petite  bouteille  plate  peut  faire  une  lampe 
à esprit  ; mais , afin  de  prévenir  l’évaporation  de  l’al- 
cohol , il  est  nécessaire  de  recouvrir  cette  bouteille 
d’un  couvercle  de  verre,  qui  s’adapte  bien  au  goulot, 
et  qui  soit  percé  d’un  trou  qui  ne  laisse  passer  bien 
juste  que  la  mèche. 

Nous  ferons  remarquer  ici  que  la  place  où  se  fait 
sentir  la  plus  grande  chaleur  dans  la  flamme  non 
agitée  d’une  lampe  à esprit-de-vin  , est  précisément 
le  sommet;  cependant , lorsqu’on  veut  échauffer  un 
corps  volumineux , il  vaut  mieux  généralement  le, 
mettre  un  peu  plus  bas  dans  la  flamme  que  précisé- 
ment au  point  le  plus  ardent;  la, flamme  entoure  alors 
plus  complètement  le  corps:  l’on  peut  faire  rougir  ainsi 
facilement  un  petit  creuset  ou  une  cuillère  de  platine, 
tandis  que,  dans  une  partie  plus  rapprochée  du  som- 
met, ces  vases  s’échauffent  moins,  par  l’effet  du  con- 
tact continuel  de  l’air  ambiant.  Les  lampes  à espiit-de- 
vin  ordinaire  donnent  une  flamme  d’une  hauteur  qui 
ne  surpasse  pas  deux  pouces , la  mèche  étant  en  coton 
tressé  d’environ  un  quart  de  pouce  de  diamètre. 
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On  emploie  encore  les  lampes  d’Argand  ordinaires 
pour  les  évaporations  et  opérations  semblables  qui 
n’exigent  point  une  grande  chaleur.  Cette  lampe  est 
disposée.,  avec  quelques  anneaux , sur  un  support  où 
elle  glis.se  à frottement,  et  est  retenue  à la  hauteur 
convenable  par  une  vis  de  pression , comme  on  le  voit 
figure  56. 

Mais  ces  lampes  ont  le  désavantage  de  laisser  dis- 
siper, par  l’air  ambiant,  une  grande  partie  de  la  cha- 
leur 'qu’elles  produisent. 

FOÜRWEA  U-L  AMPE  DU  DOCTEUR  PERCIVAL. 

Le  docteur  Percival  a remédié  à cet  inconvénient. 

La  figure  5y  montre  la  lampe  de  ce  docteur,  dont  la 
figure  58  est  une  section.  Elle  se  compose  d’un  corps 
cylindrique  a,  d’environ  quatre  pouces  de  diamètre, 
et  de  neuf  pouces  et  demi  de  hauteur,  surmonté  d’un 
laboratoire  b , qui  n’est  autre  chose  qu’un  cône  tron- 
qué renversé  , de  six  pouces  et  demi  de  plus  grand 
diamètre.  Cette  forme  conique  lui  permet  de  recevoir 
des  vases  de  toute  grandeur.  A l’intérieur  du  labo- 
ratoire on  voit  six  tubes  c c c,  d’un  quart  de  pouce 
de  diamètre  qui,  en  éloignant  le  va.se  de  la  paroi , lais- 
sent un  passage  suffisant  pour  l’air  échauffé.  Trois  de 
ces  tubes  reçoivent  chacun  une  tige  de  fer  recourbée  z , 
dont  les  extrémités  convergent  pour  recevoir  le  fond 
des  vases  qui  auraient  moins  de  quatre  pouces  de  dia- 
mètre. 

A l’un  de  ces  tubes  c,  et  pendant  que  la  lampe 
brûle,  on  adapte  le  petit  tuyau  y,  <[ui  communique 
avec  le  réservoir,  et  fournit  graduellement  de  l’huile  à 
la  lampe  à travers  une  ouverture  qu’on  pratique  à cet 
effet.  La  lampe',  qui  se  trouve  à l’inlérieur  du  fourneau 
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est  construite  sur  le  principe  d’Argand,  c’est-à-dire 
qu’elle  se  compose  d’un  cylindre  creux  qui  renferme 
l’huile.  Le  diamètre  extérieur  du  porte-mèche  a uu 
pouce  et  demi,  figure  58,  et  le  diamètre  intérieur  du 
cylindre  e,  qui  laisse  passer  l’air,  a un  pouce  et  un 
quart. 

La  lampe  est  portée  sur  deux  tiges  en  croix/î  fixées 
à l’extrémité  du  tube  g,  qui  se  meut  facilement  sur 
l’axe  A,  et  qu’on  arrête  à la  hauteur'  nécessaire  au 
moyen  du  ressorti,  dont  on  voit  que  l’extrémité  fentre 
dans  les  trous  de  l’axe. 

Dans  le  corps  du  fourneau  est  une  ouverture  k,  fi- 
gure 5y,  qui  sert  à ajuster  la  lampe,  et  qu’on  ferme 
par  un  registre.  lia  chaleur  s’accroît  d’autant  par  des 
causes  assez  visibles  pour  qu’il  soit  inutile  de  les 
développer.  On  charge  le  cul  de  la  lampe  avec  du 
plomb  pour  lui  donner  plus  de  stabilité. 

On  a cherché  à déterminer  si  la  chaleur  s’augmen- 
tait en  diminuant  le  passage  intérieur  du  porte-mèche. 
Pour  cela  on  fit  entrer  dans  cette  ouverture  un  obtu- 
rateur d’un  demi-pouce  de  diamètre,  qu’on  y.maintint 
au  moyen  d’un  ressort,  cet  obturateur  ne  laissant  pour 
le  passage  de  l’air  qu’un  trou  circulaire  d’un  huitième 
de.  pouce  d’ouverture. 

On  observa  alors,  au  moyen  d’un  thermomètre  et 
d’une  bonne  montre , la  marche  du  calorique  dans 
une  certaine  quantité  de  mercure  que  renfermait  un 
vase  de  verre  placé  dans  le  laboratoire;  premièrement 
en  laissant  le  passage  libre,  deuxièmement  en  em- 
ployant l’obturateur  ; le  fond  du  vase  était  à une  dis- 
tance d’un  pouce  et  sept  huitièmes  du  bord  du  porte- 
mèche. 

Le  résultat  de  ces  observations  est  contenu  dans  le 
tableau  suivant.  Le  thermomètre  placé  dans  le  mer- 
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cure  marquait  avant  l’opération  ii3.5  sans  obtura- 


teur. 

Miuutes  d'obserriiiioo. 

1 


3. 

4. 

5. 


TcmpérAlare. 

143.5  ’ 

174 

2o3 
a3i 
a56  • 


Élévation  d«  tempêralare 
eu  QDe  miuule. 

..  3o 


3o.5 

29 

28 

i5 


En  cinq  minutes.  . . i42-5  degrés. 
Avec  obturateur. 


292 


36 


L’accroissement  de  température  diminua  pendant  la 
sixième  minute,  parce  qu’on  fut  obligé  d’abaisser  la 
lampe  pour  y introduire  l’obturateur. 


7- 

8. 

9- 

10. 


335 

409.5 

458 

5oo 


63 

54.5 

48.5 
42 


En  cinq  minutes.  . . 244  degrés. 

Il  est  évident  que  l’addition  de  l’obturateur  a la  plus 
grande  influence  sur  l’accroissement  de  la  tempéra- 
ture, puisqu’il  résulte  du  tableau  qu’à  mesure  que 
le»  température  du  mercure  s’élève,  les  accroissements 
dans  un  temps  donné,  les  circonstances  restant  les 
memes,  diminuent;  et  que  cependant  la  somme  de 
ces  accroissements  pendant  les  cinq  secondes  minutes 
excède  de  beaucoup  celle  des  cinq  premières. 

On  tenta  encore  de  diminuer  le  passage  intérieur 
du  portc-mèche , en  adaptant  un  anneau  à l’obtura- 
teur, qui  augmenta  son  diamètre  de  sept  liuilièmes  de 


i 
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pouce,  et  réduisit,  par  conséquent,  la  largeur  du  pas- 
sage circulaire  à trois  seizièmes  de  pouce. 

Le  tableau  suivant  montre  les  effets  de  cette  modifi- 
cation. Dans  cette  expérience  la  lampe  brûlait  moins 
vivement  que  dans  l’autre.  La  température  du  mer- 
cure était,  avant  l’opération,  de  1 13.5  degrés. 


Sans  obturateur. 


Miiiutcf  d’observalioo. 

■ I 
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Puisque  la  différence  de  3i  i à 99.5  est  plus  grande 
que  celle  de  244  ^ i4^-5,  il  paraîtrait  que  l’obturateur 
élargi  présente  un  avantage  considérable. 

On  a déterminé,  par  une  autre  expérience,  dont  lo 
tableau  suivant  présente  les  ré.sultats,  les  effets  com- 
parés de  deux  espèces  d’obturateurs. 
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Lampe  munie  du  grand  obturateur. 

Température  du  fnercure,  laS  degrés. 

Minatef  d'ubtenralioa.  Température.  Accroisaement'par  miaule. 

1  175  5ô 

2  aa8  . 53 

3  274  46 

En  trois  minutes.  . . 149  degrés. 

Lampe  munie  du  petit  obturateur. 

Température  du  mercure,  laS  degrés. 

I J 70  45 

a 214  44 

3 254  4o 

En  trois  minutes ...  129  degrés. 

Il  parait  donc  que , dans  les  lampes  de  cette  espèce, 
il  y a avantage  à réduire  même  considérablement  le 
passage  interne  que  traverse  l’air  atmosphérique.  On 
n’a  point  encore  déterminé  quelle  devait  être  au  juste 
la  dimension  de  cette  ouverture;  mais  il  paraît  pro- 
bable qu’elle  ne  pourrait,  sans  inconvénient,  être 
moindre  que  celle  de  la  dernière  expérience. 

LAJÏPE  A BAIN  DE  SABLE  DE  BAUME. 

Les  fourneaux-lampes  de  Baumé  sont  bien  préfé- 
rables au  dernier,  lorsqu’il  s’agit  de  distiller  à une  cha- 
leur douce,  au  bain  de  sable  ou  au  bain-marie.  Il  re- 
marque, à ce  sujet,  que  les  lampes  exigeant  moins 
d’attention  et  de  soins  que  les  petits  fourneaux  à bois 
ou  à charbon , sont  généralement  préférées. 

M.  Baumé  construit  ses  lampes  en  tôle,  et  y brûle 
de  riiiiile  d’olive.  On  peut  emplovcr  toute  autre  espèce 
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(l’huile  dont  la  combustion  ne  produit  que  peu  de  fu- 
mée. On  donne  à la  lampe  quatre,  cinq  ou  six  mèches 
de  coton  ou  d’amianthe  qu’on  coupe  et  qu’on  arrange 
avec  des  ciseaux , et  dont  .on  n’allume  qu’un  certain 
nombre  selon  le  degré  de  chaleur  qu’on  désire. 

La  figure  5g  représente  le  fourneau -lampe  à bain 
de  sable  de  Baumé  ; a est  le  corps  en  tôle  du  four- 
neau : il  est  percé  de  trois  ou  quatre  ouvertures  vers 
le  fond  pour  laisser  passer  l’air;  une  autre  ouverture 
demi -circulaire  b reçoit  la  branche  de  la  lampe  qui 
contient  les  mèches,  et  passe  à l’intérieur  du  four- 
neau; c d est  la  lampe  elle-même,  c est  un  réservoir 
en  verre  pour  l’huile  : il  ressemble  à ceux  qu’on  place 
dans  les  volières  poür  y faire  des  jets  d’eau,  si  ce  n’est 
que  son  orifice  est  fermé  par  une  petite  soupape  de 
fer-blanc,  qui  empêche  l’écoulement  de  l’huile  lorsqu’on 
l’adapte  au  fond  d de  la  lampe , ou  qu’on  l’en  retire. 
L’opérateur  peut  se  dispenser  de  cette  pièce,  à la  ri- 
gueur il  en  sera  quitte  pour  se  graisser  un  peu  les 
doigts  et  répandre , peut-être , un  peu  d’huile.  Le 
fond  d est  en  fer-blanc  et  soudé,  comme  on  le  voit,  à 
la  branche  dont  la  longueur  est  suffisante  pour  pé- 
nétrer , comme  nous  l’avons  dit , à l’intérieur  du  four- 
neau. Les  mèches  y sont  disposées  sur  deux  rangs  pa- 
rallèles. Au-dessus  du  corps'du  . fourneau  on  voit  le  bain 
de  sable  e,  qui  est  aussi  en  tôle,  et  qui  s’enfonce  de 
deux  ou  trois  pouces  dans  le  corps  a,  à l’orifice  du- 
quel il  reste  suspendu  par  un  petit  rebord.  On  place  la 
cornue  y dans  le  bain  de  sable,  et  on  y lute  un  réci- 
pient g. 

Au  moyen  de  ce  fourneau-lampe,  on  distille  les  es- 
prits, on  rectifie  quelques  huiles  essentielles,  et  on 
peut  faire  beaucoup  d’autres  opérations.  11  est  d’un 
usage  très-commode. 
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LAMPE  A BAIN-MARIE  DE  BAÜMÉ. 

L’appareil  qu’on  adapte  à la  lampe  de  Baume , pour 
la  distillation  au  bain-marie , est  un  peu  plus  com- 
pliqué. 

La  figure  6o  le  représente.  Le  corps  du  fourneau  et 
de  la  lampe  demeurent  comme  pour  le  bain  de  sable; 
mais,  au  lieu  du  bain  de  tôle,  on  adapte  a l’ouverture 
du  fourneau  un  vase  de  fer-blanc y,  qui  contient  l’eau 
dans  laquelle  plonge  un  appareil  de  verre  ou  d’é- 
tain g.  Un  couvercle  h,  qui  ferme  bien  hermétique- 
ment, recouvre  le  bain.  Il  est  muni  d’une  douille  f, 
qui  laisse  passer  la  vapeur,  et  sert  aussi  à renouveler 
l’eau  du  bain.  De  plus,  il  est  percé  au  sommet  d’une 
ouverture  que  traverse  la  gorge  de  l’appareil.  Un  cha- 
piteau en  verre  A",  est  luté  au  sommet  avec  du  papier 
enduit  de  colle  ordinaire  ou  d’empois;  et  ce  chapiteau 
est  enfermé  dans  un  réfrigérant  é,  en  plomb  laminé, 
muni  d’un  robinet  qui  sert  à évacuer  l’eau  qui  s’é- 
cliauffe  et  percé  vers  l’autre  côté  d’un  orifice  que  tra- 
verse le  col  de  l’alambic.  Les  joints  du  réfrigérant  et 
du  chapiteau  doivent  être  bien  bouchés  par  du  lut  gras, 
qu’on  recouvre  ensuite  de  linge  enduit  de  fromage  et  de 
chaux. 

On  emploie  ce  fourneau  avec  beaucoup  d’avantage 
dans  quelques  opérations  de  parfumerie. 

LAMPE  A RÉVERBÈRE  DE  BAUP. 

Quelques  recherches  expérimentales  exigent  que  les 
produits  sur  lesquels  on  opère  soient  préalablement 
desséchés.  On  y parvient  en  faisant  passer  un  courant 
d’air  chaud  sur  ces  matières,  et  l’appareil'  qu’on  em- 
ploie le  plus  généralement  en  France  est  l’étuve  à quin- 
quet  de  M.  d’Arcet. 
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Celte  étuve,  dont  on  trouve  la  description  dans  le 
Traité  de  Cliitnie  du  célèbre  Thénard , se  compose 
d’une  caisse  rectangulaire  en  sapin;  mais  la  tempéra- 
ture qu’elle  produit  ne  s’élève  que  difficilement  à celle 
de  l’eau  bouillante,  c’est-à-dire  au  bout  seulement 
de  plusieurs  heures.  Air  moyen  du  perfectionnement 
qu’y  a apporté  M.  Baup  de  Vevaÿ,  ce  chimiste  est  par- 
venu à produire  une  température  de  i5o  degrés  cenr 
tigrades. 

L’étuve  de  M.  Baup,  représentée  figure  6i,  est  un 
cylindre  composé  de  trois  parties  s’emboîtant  les  unes 
aux  autres  ; chaque  partie  se  forme  de  deux  pièces  de 
carton  bien  collées  ensemble.  Le  cylindre  du  bas  a, 
de  huit  pouces  de  diamètre  et  d’un  pied  de  hauteur, 
est  fermé  par  le  bas  d'un  cercle  de  carton  percé  à son 
centre  d’un  trou , que  traverse  la  cheminée  de  verre 
d’une  lampe  d’Argand.  Il  est  enveloppé  par  un  autre 
cylindre  de  carton  d’un  rayon  plus  grand  (deux  pouces 
environ),  et  l’espace  laissé  entre  les  deux  cylindres  est 
rempli  de  coton  cardé  ou  de  laine,  et  recouvert  par 
une- bande  de  carton.  Vers  le  sommet  du  premier  cy- 
lindre est  une  saillie  de  même  matière,  qui  sert  à sup- 
porter de  petites  tringles  en  fil  de  fer  4,  dont  on  forme 
la  grille  sur  laquelle  on  place  les  substances  à dessécher. 

. c est  une  plaque  de  fer  percée  de  trous  ronds  sur  sou 
bord,  qui  sert,  comme  le  champignon  de  l’étuve  à 
quinquet  deM.  d’Arcet,  à distribuer  également  la  cha- 
leur. Elle  est  soutenue  par  trois  montants  en  fer,  comme 
on  le  voit  dans  la  . figure. 

Au-dessus  de  ce  premier  cylindre  s’en  élève  un  se- 
cond d,  de  neuf  pouces  de  hauteur , qui , comme  le 
premier,  a une  saillie  de  carton  4,  pour  recevoir  une 
petite  grille  en  fil  de  fer.  Celui-ci  porte  à son  flanc  un  ♦ 
petit  carreau  de  vitre. 
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I^a  troisième  pièce  e n a que  trois  pouces  de  liauteur. 
Elle  est  fermée  au  sommet  par  un  cercle  de  carton, 
percé  à son  centre  d’un  trou  circulaire  un  peu  plus 
large  que  celui  de  la  base  inférieure,  traversée  par  la 
cheminée;  on  place  quelquefois  au-dessus  de  ce  trou 
une  petite  vitre yj  qui  ferme  plus  ou  moins  l’ouverture, 
selon  le  besoin. 

L’ensemble  de  ce  système  est  maintenu  par  un  châssis 
en  fer  h,  attenant  à un  des  murs  du  laboratoire,  ou 
par  les  anneaux  d’un  support  de  grande  dimension  dont 
le  pied  serait  bien  chargé. 

. Avant  d’avoir  ajouté  le  cylindre  extérieur,  qui  sert 
d’enveloppe  au’ premier,  la  température,  à la  grille  in- 
férieure, ne  s’élevait  jamais  au-dessus  de  lao  degrés 
centigrades.  Avec  ce  cylindre  seul,  elle  s’éleva  à j3o 
degrés.  En  remplissant  de  charbon  de  bois  l’espace 
laissé  entre  les  deux  cylindres,  il  fallut  bien  plus  de 
temps  pour  obtenir  la  même  température,  qui  demeura 
constante;  mais  lorsqu’on  eut  remplacé  le  charbon  de 
bois  par  de  la  laine,  du  coton  cardé  ou  des  plumes, 
la  chaleur  s’éleva  à i5o  et  même  i6o  degrés  centi- 
grades, quoique  beaucoup  moins  rapidement. 

Pour  obtenir  le  maximum  d’effet  de  cette  étuve,  il 
est  nécessaire  de  boucher  avec  de  la  laine  ou  du  coton 
l’espace  laissé  entre  la  cheminée  de  la  lampe  et  le  fond 
de  l’étuve,  et  même  de  fermer  l’ouverture  au  sommet, 
autant  qu’il  se  pourra  sans  faire  fumer  la  lampe. 


DES  CHALUMEAUX. 

Les  orfèvres,  minéralogistes,  émailleurs,  bijou- 
tiers, etc.,  font  un  fréquent  usage  du  chalumeau  pour 
opérer  des  soudures  de  peu  d’étendue,  analyser  les 
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substances  minérales  par  la  chaleur,  monter  des  dia- 
mamts , etc. , etc.  ; en  un  mot,  toutes  les  foi^  qu’on  veut 
fondre  une  petite  quantité  de  métal  ou  de  minerai; 
mais  cet  instrument  fatigue  les  lèvres  et  les  joues,  pour 
peu  que  l’opération  soit  de  quelque  durée.  C’est  à cês 
inconvénients  qu’on  doit  les  perfectionnements  qu’y  ont 
apporté  les  minéralogistes.' Avant  de  décrire  ces  instru-  ' 
ments  en  détail,  il  no  sera  pas  inutile  de  dire  un  mot 
sur  la  manière  de.  s’en  servir. 

La  première  chose  à acquérir,  pour  se  servir  du  cha- 
lumeau, est  l’habitude  de  souffler  d’une  manière  sûre 
et  constante.  Il  est  aisé , en  soufflant  dans  un  chalu- 
meau à la  manière  ordinaire , de  produire  un  courant 
d’air  qui,  dirigé  sur  une  chandelle  allumée,  fasse  naître 
un  jet  de  flamme  clair  et  régulier;  mais  l’on  s’aperce- 
vra bientôt  que  cette  manière  d’opérer  est  incertaine  et 
fatigante  pour  les  poumons,  et  qu’il  faut  avoir  recours  ^ 
à l’action  des  muscles  des  joues  pour  produire  un  cou-  -* 
rant  d’air  continu.  II  faut  bien  se  rappeler  qu’il  est 
moins  important  de  produire  un  courant  fort  qu’un 
courant  régulier  et  constant,  quelque  faible  qu’il  puisse 
être. 

Voici,  à cet  égard,  ce  que  M.  Berzélius  prescrit  dans 
son  ouvrage  sur  l’emploi  du  chalumeau  : « Pour  at- 
« teindre  le  maximum  de  chaleur,  il  ne  faut  souffler  ni 
« trop  fort  ni  trop  doucement.  Dans  le  premier  cas,  la 
« chaleur  est  enlevée  aussitôt  que  produite  par  l’impé- 
« tuosité  du  courant  d’air;  de  plus,  une  partie  de  cet 
a air  s’échappe  sans  contribuer  à la  combustion  : dans 
« le  second  cas,  il  n’arrive  pas  assez  d’air  pour  un  temps 
« donné.  » 

On  devra  chercher  d’abord  à suppléer  pendant  quel- 
ques instants  à l’action  des  poumons  par  celle  de  la 
bouche,  en  ne  chassant  dans  l’intérieur  du  chalumeau 
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que  l’air  qu’elle  contient.  Cette  pratique,  très-simple 
et  très-facile  à acquérir,  n’cst  pas  susceptilile  néan- 
moins d’être  décrite  avec  une  grande  précision.  L’on 
devra  s’e-vercer  à remplir  sa  bouche  d’air,  et  à la  main- 
tenir dans  cet  état  en  respirant  seulement  par  les  na- 
rines. Si  l’on  place  alors  un  chalumeau  entre  les  lèvres, 
en  communication  avec  l’intérieur  de  la  bouche,  l’on 
pourra,  par  la  seule  action  des  muscles  des  joues  et  de 
la  mâchoire,  chasser  l’air  dans  l’intérieur  du  chalu- 
meau, sans  que  les  poumons  prennent  aucune  part  à 
cet  effet;  et  si  la  respiration  continue  à s’opérer  par 
les  narines,  en  tenant  la  capacité  de  la  bouche  entière- 
ment pleine  d’air,  l’on  pourra  continuer  long-temps  à 
souffler  de  la  sorte,  sans  éprouver  d’autre  inconvénient 
qu’un  peu  de  lassitude  dans  les  muscles  des  joues. 

La  lampe,  chandelle  ou  hougie  dont  on  se  sert  doit 
être  placée  à une  hauteur  convenable , pour  que  le  bras 
qui  porte  le  chalumeau  puisse  être  solidement  appuyé 
sur  la  table;  ce  qui  fournit  une  grande  facilité.  L’on 
^doit  surtout,  en  commençant,  s’efforcer  d’obtenir  un 
dard  tellement  constant  et  régulier,  qu’il  paraisse  tout- 
à-fait  immobile,  et  cependant  pouvoir  à volonté  en 
changer  la  direction , afin  de  porter  l’action  de  la  cha- 
leur sur  tous  les  points  nécessaires. 

Une  petite  portion  de  la  flamme,  à sa  naissance, 
donne  une  lumière  vive  et  éclatante;  mais,  un  peu 
plus  loin,  elle  prend  une  forme  conique  d’un  bleu-clair, 
et  se  termine  par  un  prolongement  d’un  jaune-pâle, 
qui  s’étend  quelquefois  à un  pouce  au-delà  de  l’extré- 
mité de  la  flamme  bleue. 

Le  point  où  se  trouve  la  plus  haute  température  est 
précisément  l’extrémité  du  cône  hleu  ; la  combustion  y 
est  complète,  et  il  se  trouve  moins  exposé  que  les  autres 
parties  aux  causes  de  refroidissement.  Il  est  plusieurs 
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parties  de  la*  flamme  qui  possèdent  des  propriétés  par- 
ticulières qu’il  est  bon  de  faire  connaître.  Eu  dehors 
de  la  flamme  bleue,  la  combustion  est  terminée,  tout 
le  combustible  est  complètement  brûlé;  l’oxygène  s’y 
trouve  dès-lors  en  excès,  et  cet  excès  s’accroît  à me- 
sure qu’on  s’éloigne  davantage  du  centre.’ Ainsi,  cette 
portion  de  la  flamme  jouira  d’un  pouvoir  d’oxidation 
considérable.  La  flamme  bleue,  au  contraire,  dans  la- 
quelle il  existe  une  substance  combustible  non  encore 
saturée  d’oxygène,  sera  susceptible  d’enlever  ce  principe 
aux  corps  oxidés.  Aussi  M.  Berzélius  recommande-t-il 
de  bien  apprendre  à distinguer  ces  deux  portions  de  la 
flamme;  car  il  arrive  qu’un  métal  s’oxide  dans  la  pre- 
mière, tandis  qu’il  se  réduit  et  reprend  le  brillant  mé- 
tallique dans  la  seconde. 

Passons  maintenant  à la  description  des  divers  cha- 
lumeaux. Ceux  auxquels  Berzélius  donne  la  préférence 
sont  ceux  de  Gahn  et  de  Wollaston  : le  premier,  muni 
d’un  bec  courbé,  pour  le  laboratoire;  le  second,  comme 
instrument  de  poche  à l’usage  des  minéralogistes. 

CHALUMEAU  DE  GAHN. 

Le  chalumeau  de  Gahn  est  représenté  figure  62.  II 
se  compose  de  quatre  pièces , a,  b,  c,  d,  qui  s’assem- 
blent l’une  dans  l’autre  à frottement.  La  cavité  cylin- 
drique b est  destiuée  à condenser  la  vapeur  humide 
qui  sort  des  poumons,  et  qui  obstruerait  bientôt  le  tube 
sans  cette  précaution.  La  forme  cylindrique  qu’on  donne 
à cette  chambre  est  préférable  à toutes  les  autres.  Il  est 
vrai  que,  par  un  long  usage,  le  bout  du  tube  a s’en- 
foncera de  plus  en  plus  dans  la  cavité  b;  mais  il  n’y  a 
pas  à cela  un  grand  inconvénient.  Dans  les  chalumeaux 
d’une  autre  espèce,  la  chambre  est  sujette  à se  détacher, 
et  souvent  les  joints  laissent  passer  l’air. 
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Berzélius  a trouvé  commode  d’ajouter  au  chalumeau 
de  Gahu  le  bec  recourbé  e.  On  le  met  à la  place  du 
bec  d,  et  il  a sur  ce  dernier  l’avantage  de  prendre  une 
direction  quelconque , en  tournant  à frottement  dans 
l’ajustage  c. 

Ija  longueur  du  tube  doit  être  telle,  que  la  substance 
sur  laquelle  on  dirige  la  flamme  de  la  lampe  soit  à la 
distance  de  l’œil  de  l’opérateur  où  sa  vision  est  la  plus 
parfaite. 

On  conçoit  que  cet  instrument  doit  être  fait  en  mé- 
tal; mais  comme  le  laiton  a une  odeur  désagréable,  on 
ne  l’emploie  que  pour  le  bec  ; les  autres  parties  sont 
en  argent  ou  en  fer-blanc.  Quelques  chimistes  ont 
cherché  à remédier  à l’odeur  désagréable  du  laiton,  en 
adaptant  aux  chalumeaux  une  embouchure  d’ivoire;  ce 
moyen  n’a  point  réussi , et  les  mains  s’impreignent  tou- 
jours d’une  odeur  de  cuivre , à moins  qu’on  ne  prenne 
le  plus  grand  soin  de  l’instrument , et  qu’on  ne  le  net- 
toie chaque  fois  qu’on  s’en  est  servi.  Lorsqu’on  se  sert 
de  tubes  de  fer-blanc,  on  enroule  leurs  extrémités  avec 
un  peu  de  papier,  qui  les  maintient  plus  solidement  au 
réservoir. 

Les  bouts  e que  l’on  ajoute  aux  becs  sont  un  grand 
perfectionnement.  Berzélius  les  construit  en  platine.  Il 
préfère  ce  métal , parce  qu’on  peut  l’exposer  à un  feu 
vif  qui  brûle  le  carbone  dont  ses  parms  s’enduisent, 
et  qui,  sans  attaquer  le  métal,  le  nettoie  parfaitement. 
Avec  tout  autre  métal,  la  fumée  de  la  flamme  encras- 
sant peu  à peu  le  trou  capillaire  et  lui  ôtant  sa  forme 
ronde,  on  est  obligé  d’employer  l’épinglette  pour  le 
purger  de  cette  suie,  et  cette  épinglette  a l’inconvé- 
nient d’agrandir  le  trou  et  de  le  nettoyer  très-impar- 
faitement. 

la. 
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CHALUMEAU  OU  DOCTEUR  WOLL ASTON. 

Le  D'"  Wollaston  a réduit  les  dimensions  du  cha- 
lumeau à celles  d’un  crayon  de  poche;  de  sorte  qu’il 
peut  servir  à fermer  un  portefeuille  qui  contiendrait 
un  peu  de  borax  et  du  platine  en  feuilles  : de  manière 
que  l’opérateur  peut,  partout  où  il  se  trouve,  examiner 
instantanément  une  préparation  suspecte  ou  un  miné- 
ral quelconque. 

• La  Cgüre  63  représente  ce  chalumeau,  qui  se  com- 
pose de  trois  parties.  I^es  deux  pièces  a c sont  en 
métal;  la  troisième  b est  en  bois,  et  terminée  par  une 
tuyère  de  métal.  Cette  disposition  a pour  but  d’empê- 
cher la  chaleur  de  la  tuyère  de  se  communiquer  aussi 
rapidement,  au  manche.  Ces  trois  pièces,  en  glissant 
l’une  dans  l’autre,  sont  ainsi  réduites  aux  plus  petites 
dimensions  possibles. 

Berzélius  fait  observer  que  ce  chalumeau  ne  s’em- 
ploie que  lorsqu’on  n’a  point  à examiner  des  substances 
avec  beaucoup  de  soin.  En  effet , il  est  assez  difficile 
que  les  pièces  s’ajustent  assez  bien  pour  ne  point  laisser 
passer  d’air;  de  plus,  ce  chalumeau  n’a  point  de  réser- 
voir, et  le  bec  formant  un  angle  obtus  avec  la  tige,  la 
direction  donnée  à la  flamme  n’est  nullement  comhiode. 
Les  supports  qu’on  emploie  le  plus  généralement  dans 
les  essais  au  chalumeau  sont  de  charbon  de  bois.  L’on 
doit  choisir  celui  qui  provient  des  jeunes  branches 
pleines  de  sève  ; il  doit  être  sans  fentes  ni  crevasses  : 
le  charbon  de  bois  d’aune  est  sans  contredit  le  meil- 
leur, à cause  de  sa  texture  serrée  et  de  l’absence  des 
crevasses  dont  nous  venons  de  parler.  Pour  s’en  servir, 
on  creuse  avec  un  couteau  une  petite  cavité  sur  sa  partie 
convexe,  quelquefois  même  sur  la  surface  produite  par 
la  fracture  transversale;  ou  place  la  substance  dans 
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cette  cavité,  et  l’on  dirige  obliquement  sur  elle  le  dard 
de  la  flamme,  de  manière  qu’entrant  par  un  des  bords 
de  la  cavité,  elle  puisse,  après  avoir  frappé  sur  la  sub- 
stance que  l’on  veut  chauffer,  revenir  un  peu  sur  elle- 
même,  et  s’échapper  ensuite  par  le  bord  opposé. 

M.  Smithson  emploie  comme  supports  de  petites 
plaques  d’argile,  qu’il  obtient  en  battant  de  l'argile 
blanche  réfractaire,  entre  des  feuilles  de  papier,  de  la 
même  manière  qu’on  bat  l’or;  il  coupe  ensuite  avec 
des  ciseaux  l’argile  et  le  papier  en  morceaux  de  quatre 
dixièmes*  de  pouce  de  longueur  et  de  deux  dixièmes 
et  demi  de  large;  il  les  durcit  alors  au  feu.  Coupés  en 
petits  triangles  très-aigus , ils  peuvent  remplacer  le 
sappare  de  Saussure.  L’on  parvient  à fixer  la  substance 
que  l’on  veut  chauffer  à l’extrémité  de  ces  petits 
triangles,  en  délayant  de  l’argile  très-réfractaire  avec 
un  peu  d’eau;  l’on  en  applique  une  petite  quantité 
tout-à-fait  à l’extrémité,  et  l’on  touche  ensuite,  avec 
cette  extrémité,  la  substance  que  l’on  veut  chauffer. 
L’argile  se  dessèche  presque  instantanément,  et  Ton 
peut  introduire  la  substance  dans  la  flamme  en  toute 
sûreté.  ' ' 

Le  chalumeau,  habilement  employé,  êst  l’un  des 
instruments  les  plus  utiles  pour  les  recherches  miné- 
ralogiques; car  l’on  peut  dire  en  général  que  la  pro- 
priété qui  permet  à certaines  substances  de  se  fondre 
au  chalumeau , est  tout-à-fait  décisive.  Il  est  évident 
en  effet  qu’elle  se  rattache  à certains  principes  consti- 
tuants qui  font  partie  intégrante  du  minéral  qui  jouit 
de  cette  faculté.  Le  feu  tout  naturel  des  charbons  ar- 
dents, sur  lesquels  on  dirige  la  flamme  d’une  petite 
lampe  à huile,  suffit  pour  déterminer  plusieurs  miné- 
raux volatils , le  soufre,  l’arsenic,  le  zinc,  le  cadmium, 
l’antimoine,  le  bismuth,  le  tellure,  se  découvrent  par 
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ce  seul  essai , quel  que  soit  d’ailleurs  leur  déguisement 
et  leur  peu  de  pureté.  Le  premier , en  répandant  cette 
odeur  suffocante  qui  est  connue  de  tout  le  monde , le 
second  par  une*  forte  odeur  d’ail , le  troisième  par  une 
flamme  blanche  éblouissante  qui  entraîne  avec  elle  des 
flocons  blancs , les  autres  à différents  caractères  que 
nous  ne  pouvons  énumérer  ici.  Les  barytes  se  recon- 
naissent à la  couleur  jaune  verdâtre , et  les  strontianes, 
à la  couleur  purpurine  qu’elles  donnent  à la  flamme. 

£n  employant  seulement  trois  flux , le  carbonate  de 
soude , le  botiax  et  le  phosphate  de  soude  ou  d’ammo- 
niaque, connu  autrefois  sous  le  nom  de  sel  perlé,  et 
occasionnellement  le  nitrate  de  cobalt,  on  s’assure  im- 
médiatement de  la  présence  de  la  silice,  de  l’alumine, 
de  la  magnésie  et  de  quantités  d’oxides  du  même  genre, 
en  essayant  au  besoin  l’action  de  l’acide  nitrique  sur 
le  résidu.  ^ 

La  plupart  des  alkalis  peuvent  encore  se  reconnaître 
au  moyen  du  chalumeau , en  se  servant  du  nitrate  de 
baryte  comme  fondant,  et  de  feuilles  de  platine  pour 
support. 

Un  avantage  particulier  de  cette  chimie,  qu’on  pour- 
rait appeler  microscopique,  est  la  quantité  très-minime 
qu’on  peut  employer  à l’examen  des  substances  et  dans 
les  recherches  théoriques,  lorsque  la  substance  sou- 
mise à l’examen  est  précieuse , ce  qui  arrive  fréquem- 
ment ; la  facilité  d’opérer  sur  de  petites  quantités  de- 
vient de  la  plus  haute  importance,  attendu  que  ceux 
qui  ne  la  possèdent  point  sont  exposés  à perdre  tout- 
à-fait  l’occasion  d’acquérir  de  nouvelles  connaissances, 
ou  ne  le  font  qu’en  se  soumettant  à de  grandes  dé- 
penses. Il  existait  dans  le  Musée  britannique  un  petit 
fragment  d’une  pierre  noire  dont  l’origine  et  l’histoire 
étaient  inconnues.  Ce  fragment  était  l’unique  que  pos- 
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séclât  le  Muséum , et  l’on  iguorait  même  qu’il  en  existât 
ailleurs.  Cependant , comme  cette  pierre  présentait  des 
caractères  particuliers,  M.  Hatchett  désira  l’examiner, 
et,  opérant  sur  une  portion  de  la  pierre  qui  ne  pesait 
pas  plus  de  deux  cents  grains,  il  put  y découvrir  un 
nouveau  métal,  qu’il  distingua  de  tous  ceux  connus  par 
les  différents  caractères  qui  lui  étaient  propres  et  qu’il 
nomma  columbium.  Ékeberg  découvrit  plus  tard  un 
métal,  qu’il  appela  tantalium,  croyant  être  le  premier 
qui  l’eût  observé  et  signalé;  mais  leD'  Wollaston,  l’ayant 
examinéet  comparé  avec  le  columbium,  put  reconnaître 
qu’il  y avait  identité,  quoique  ce'savant  n’eût  obtenu 
du  Muséum  que  cinq  grains  de  la  pierre  pour  faire  son 
expérience.  (Manipulations  chimiques  de  Favraday, 
introduction  ). 

CHALUJIEAU  DE  GURNEY. 

Des  amateurs  de  chimie  ont  inventé  un  grand 
nombre  d’appareils  pour  se  dispenser  de  la  peine  dè 
souffler  ; les  tms  ont  employé  des  soufflets  à courant 
continue,  les  autres,  des  vessies  qu’ils  pressaient  entre 
leurs  genoux;  puis  on  a vu  des  machines  hydrauliques, 
etc.  etc.  etc.  Tous  ces  petits  appareils  sont  fort  jolis 
sans  doute;  mais  le  chimiste  praticien  ne  peut  avoir 
pour  eux  que  le  dédain  qu’inspirerait  à un  joueur  de 
flûte  la  proposition  de  se  servir  d’un  soufflet  pour 
remplacer  ses  lèvres  et  sa  langue. 

Le  cas  n’est  plus  le  même,  lorsqu’il  s’agit  d’aug- 
menter l’intensité  de  la  chaleur  produite  par  le  cha- 
lumeau ordinaire.  On  emploie  alors,  ou  le  gaz  oxygène, 
ou  l’hydrogène,  ou  un  mélange  de  l’un  et  de  l’autre, 
dans  des  proportions  diverses.  Les  deux  derniers 
moyens  n’exigent  point  de  lampes,  puisque  les  sub- 
stances qu’on  emploie  sont  l’une  et  l’autre  inflam- 
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inahles.  -C’est  lorsqu’on  emploie  un  des  deux  gaz  sépa- 
rément que  les  appareils  dont  nous  avons  parlé  peuvent 
être  utiles  ; quant  au  mélange  d’hydrogène  et  d’oxygène,' 
comme  il  est  détonnant  et  que  la  moindre  étincelle 
qui  pénétrerait  dans  le  chalumeau  causerait  une  in- 
flammation subite  dans  la  masse  gazeuse , on  ne  doit 
y recourir  que  pour  les  expériences  où  la  fusion  serait 
impossible  sans  ce  secours  ; encore  faut-il  s’environner 
des  précautions  de  prudence  qui  rendent  l’expIosio% 
impossible  ou  du  moins  innocente.  Qu’on  se  rappelle 
que  .c’est  une  explosion  de  ce  genre  qui  a failli  tuer  , 
Conté,  et  qui  ]’a  privé  de  la  vue  pour  le  reste  de  ses 
jours  ! 

Le  premier  essai  qu’on  tenta  pour  remédier  à ces 
explosions  fut  de  faire  passer  les  gaz  condensés  dans 
une  caisse  de  métal  au  moyen  d’une  pompe , à travers 
plusieurs  tubes  capillaires  d'au  moins  trois  pouces  de 
long  et  d’un  diamètre  d’un  quatre-vingtième  de  pouce 
au  plus  (i).  Ces  tubes  capillaires  mettaient  en  com- 
munication le  bec  du  chalumeau  avec  la  caisse  à gaz. 
On  ajouta  ensuite  à cet  appareil  un  réservoir  plein 
d’huile  que  les  gaz  avaient  à traverser  avant  d’arriver 
au  bec  du  chalumeau,  et,  pour  plus  de  sécurité,  les 
tuyaux  étaient  coupés  par  des  diaphragmes  en  toile 
métallique. 

En  dépit  de  ces  précautions , le  chalumeau  de  Brookes 
est  resté  sujet  aux  explosions,  et  beaucoup  de  chi- 
mistes ont  renoncé  à s’en  servir. 


(i)  Les  expériences  faites  par  Davy , durant  le  cours  de  ses 
recherches  sur  la  nature  de  la  flamme , ont  démontré  que  la 
flamme  des  mélanges  explosifs  ne  traversait  point  les  ouvertures 
d’une  très-petite  dimension.  C’est  sur  ce  principe  qu’est  con- 
struite 1.1  lampe  des  mineurs  qui  porte  son  nom. 
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M.  Gurney  a inventé  un  chalumeau  dans  lequel  les 
gaz  sont  renfermés  dans  une  enveloppe  très-mince , de 
manière  que , dans  le  cas  où  elle  éclaterait  ,•  les  frag- 
ments ne  pourraient  occasionner  aucun  accident;  la 
seule  chose  qu’il  y aurait  à craindre  dans  ce  cas  serait 
que  la  violence  de  l’explosion  ne  fracassât  les  appareils 
environnants  et  ne  les  lançât  au  loin.  Mais  il  remarque 
aussi  qu’on  pourrait  plus  sûrement  éviter  les  explosions 
en  interposant  une  chambre  contenant  une  petite  por- 
tion du  gaz  inflammable  entre  le  bec  et  le  réservoir, 

* que  par  l’emploi  des  tubes  capillaires  et  des  toiles  mé- 
talliques. Ayant  eu  l’occasion  d’observer  qu’une  pression 
considérable  sur  le  gaz  contenu  dans  un  réservoir, 
avait  pour  effet  d’éteindre  le  gaz  lorsqu’il  était  allumé,  ^ 
et  aussi  de  l’empêcher  do  prendre  feu  lorsqu’il  ne 
l’était  point,  il  en  conclut  qu’une  petite  quantité  de 
gaz  renfermé  dans  une  chambre  placée  derrière  le  bec, 
aurait  le  même  eflfist , et  l’expérience  le  confirma  dans 
cette  opinion.  Son  appareil  de  sûreté  consiste  donc 
en  une  chambre  métallique  placée  à l’arrière  du  tuyau 
qui  donne  le  jet  luminéux.  Iji  flamme  prend-elle  une 
direction  rétrograde?  le  gaz,  contenu  dans  la  petite 
chambre,  détonne  sans  aucun  inconvénient,  et  la  flamme 
s’éteint.  Pour  plus  de  sûreté  encore,  U a placé  à l’ar- 
rière de  cette  chambre  un  petit  réservoir  plein  d’eau 
que  le  gaz  traverse  pour  arriver  au  bec,  et  qui  s’oppo- 
serait au  retour  de  la  flamme;  mais  l’inventeur  a une 
telle  confiance  dans  la  première  disposition  de  son  ap- 
pareil, qu’il  ne  se  sert  presque  jamais  de  ce  réservoir 
d’eau. 

La  figure  64  représente  cet  appareil,  a est  un  ap- 
pareil de  sûreté  qui  consiste  en  une  petite  chambre 
destinée  à arrêter  une  certaine  quantité  de  gaz;  elle 
est  séparée  du  gazomètre  par  une  toile  métallique  ; elle 
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sert  à éteindre  la  flamme  au  moyen  de  la  pression  mé- 
canique exercée  par  l’explosion  même  qui  pourrait 
avoir  lieu  à son  intérieur.  Elle  prévient  ainsi  l’explo- 
sion totale  et  met  l’opérateur  à l’abri  de  tout  danger. 
Sa  dimension  est  proportionnée  à celle  <les  tubes  inté- 
rieurs et  du  bec.  b est  un  réservoir  d’eau  que  les  gaz 
ont  à traverser  en  sortant  du  gazomètre  d,  et,  après 
avoir  passé  par  le  robinet  c et  par  un  tube  qui  se  rend 
au  fond  du  réservoir  d’eau;  e est  un  bouchon  fermant 
l’ouverture  par  laquelle  on  emplit  le  réservoir,  et  qui 
est  projeté  en  l’air  si  l’explosion  a lieu  à la  surface  de 
l’eau,  g est  une  vessie  qu’on  visse  au  robinet  h,  lequel 
se  ferme , lorsqu’on  veut  remplir  de  nouveau  cette  ves- 
sie , pendant  que  le  chalumeau  est  en  action , de  sorte 
qu’on  peutainsi  faire  jouer  l’appareil  pendant  un  temps 
indéfini  : entre  le  gazomètre  et  la  vessie  se  trouve  d’ail- 
leurs une  soupape  qui  empêche  le  retour  du  gaz.  i est 
un  chapeau  de  bois  ou  de  Carton  combiné  de  manière 
à avoir  de  la  force  et  de  la  légèreté,  de  sorte  que,  si 
le  gazomètre  lui-même  vient  à éclater,  il  est  projeté 
par  la  force  explosive  qui  rompt  les  cordons  A:  A’,  et 
presque  immédiatement  arrêté  par  l’action  de  l’atmo- 
sphère, d’autant  plus  sensible  que  sa  surface  est  assez 
grande,  et  sa  masse  peu  considérable.  Ces  cordons 
tiennent  à des  fils-de-*fer  qui  traversent  les  trous  pra- 
tiqués dans  la  table  de  l’instrument  et  sont  fixés  à un 
plateau  mobile  m,  toujours  maintenu  horizontalement 
par  le  support  n,  de  sorte  qu’en  y plaçant  un  poids 
convenable,  son  actioH<ae  &it  sentir  également  et  ho- 
rizontalement sur  le  chapeau  i du  gazomètre  d.  Ce  ga- 
zomètre d est  une  vessie  ou  un  sac  de  taffetas  gommé 
vissé  à . un  long  tube  qui  traverse  la  table  de  l’instru- 
ment. Ce  tube  joint  les  deux  robinets  h de  la  vessie 
qui  sert  à charger  l’instrument,  et  c du  réservoir  d’eàii. 
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On  conçoit  facilement  sans  doute  le  jeu  de  cet  ap- 
pareil; la  pression  sur  le  plateau  m se  transmet  au 
chapeau  i par  les  cordons.  Ce  dernier  agit  sur  le  gazo- 
mètre qui  chasse  le  gaz  à travers  le  tuyau  dans  le  ré- 
servoir d’eau,  puis  dans  la  petite  chambre  (fe  sûreté, 
puis  enfin  dans  le  bec,  à l’extrémité  duquel  on  l’en- 
flamme. 

On  voit,  au-dessous  de  la  figure  64 , Iti  section  dli 
réservoir  d’eau  et  la  chambre  de  sûreté. -c  est  le  robinet, 
b le  tuyau  qui  se  rend  au  fond  du  réservoir , f une 
jauge  qui  règle  la  hauteur  de  l’eau  dans  ce  réservoir, 
e le  bouchon , a la  chambre  de  sûreté. 

M.  Gurney  ne  se  sert  que  de  sa  main  pour  opérer 
la  pression,  parce  qu’il  peut  ainsi  l’augmenter  ou  la 
diminuer  plus  commodément.  On  reconnaît , dès  la 
première  expérience,  la  force  qui  ej>t  nécessaire  pour 
projeter  la  flamme  à la  distance  requise.  Lorsqu’on 
diminue  cette  force  ou  qu’on  l'anéantit  en  enlevant  la 
main  de  dessus  le  plateau,  la  flamme  rétrograde  dans  la 
chambre  de  sûreté,  et  le  gaz  s’y  éteint. 

Pour  suspendre  l’opération , il  suffit  d’ôter  la  main 
de  dessus  le  plateau;  l’eau  du  réservoir  agit  alors 
comme  une  soupape , empêche  le  gaz  de  sortir  et  dis- 
pense de  tourner  le  robinet  c.  Tout  cela  n’aurait  point 
lieu  si  l’on  employait  un  poids  ; il  faudrait  alors  fermer 
le  robinet,  après  chaque  opération , ou  enlever  le  poids  ; 
ce  qui  est  très-incommode.  ' 

On  a quelques  tubes  de  rechange  pour  l’appareil  de 
sûreté  et  de  dimensions  différentes  que  l’opérateur 
emploie,  selon  les  circonstances.  Quand  le  tube  est  Un 
peu  grand,  il  arrive  quelquefois  que  l’eau  passe  avec 
le  gaz.  Pour  remédier  à cet  inconvénient,  on  adapte 
au  tube  qui  se  rend  au  fond  du  réservoir  un  petit 
tuyau  de  taffetas  gommé  ou  une  petite  vessie  qui  vient 
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s’élever  presque  au  niveau  de  l’eau  et  permet  au  gaz 
de  s’échapper  sans  entraîner  le  liquide  avec  lui. 

Lorsqu’on  cesse  d’appuyer  sur  la  tablette , l’eau , par 
son  poids,  presse  le  petit  tube  de  taffetas,  empêche 
la  sortie  du  gaz  et  dispense  de  tourner  le  robinet.  Mais 
telle  est  la  confiance  de  M.  Gurney  dans  sa  petite 
chambre  de  sûreté,  qu’il  se  dispense  presque  toujours 
du  réservoir  et  qu’il  se  contente  de  visser  cette  chambre 
à un  tube  qui  la  met  en  communication,  avec  la  pièce 
du  robinet. 

Ce  chalumeau  développe  une  chaleur  bien  supé- 
rieure à celle  des  plus  puissants  fourneaux  on  l’em- 
ploie pour  fondre  les  substances  réfractaires.  Le  platine, 
le  rhodium , ne  résistent  point  à son  action. 

On  a trouvé  plus  d’avantage  à ne  point  donner  au 
mélange  des  gaz  les  proportions  dans  lesquelles  ils  en- 
trent pour  la  formation  de  l’eau.  On  préfère  donc  au- 
jourd’hui pour  ce  mélange,  ' 

r partie  d’oxygène , 

2 i parties  d’hydrogène. 

Le  platine  entre  en  fusion  à l’instant  même  ob  il  est 
mis  en  contact  avec  la  flamme,  et  le  métal  s’écoule  eu 
larmes.  Le  Clarke  a fondu. complètement  une  demi- 
once  de  ce  métal  par  ce  jet  de  flamme.  En  petite  quan- 
tité, il  brûle  , comme  le  fil  de  fer. 

Le  palladium  fond  comme  le- plomb;  la  chaux  s’y 
résoud,  avec  une  flamme  purpurine,  en  une  vitrifica- 
tion jaunâtre.  La  fusion  de  la  magnésie  s’opère  éga- 
lement. 

Les  strontianes  fondent  d’abord  avec  une  flamme  de 
couleur  ainéthiste  très-intense  et  laissent,  quelques 
minutes  après , paraître  le  métal  brillant  au  centre  de 
ht  masse. 
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Les  silices  se  vitrifient  immédiatement  en  une  masse 
orange  foncé  et  se  volatilisent  en  partie. 

L’alupiine  se  transforme,  avec  une  grande  rapidité,  en 
globules  de  verre-jaunâtre  et  transjiarent.  ' - ' . 

Quelques  alkalis  fondent  et  se  volatilisent  à l’instant 
même  woù  ils  sont  mis  en  contact  avec  la  flamme. 

L’or,  exposé  à la  flamme,  sur  un  support  en  terre  de 
pipe,  s’entoure  d’un  halo  d’une  couleur  rose  très-vive 
et  se  volatilise  très-promptement. 

Un  fit  de  fer  très-fort  brûle  instantanément;  la 
plon^agine  ( fer  carburé  ) se  réduit  en  une  masse 
magftiétique.  - , ^ 

Le  jade,  lé  mica,  l’amianthe,  l’asbeste  dur  fondent' 
comme  la  cire.  * '■ 

L’hydrochlorate  de  rhodium , placé  sur  un  creuset 
de  charbon,  donne  bientôt  le  rhodium  brillant  comme 
le  platine  et  malléable.  On  réduit  encore,  au  moyen 
de  ce  chalumeau,  l’oxide  d’urane  de  Cornouailles  à 
l’état  métallique. 

M.  J.  Murray  a remarqué  que  le  jet  de  flamme  de 
ce  mélange  était  bien  moins  fort  lorsqu’on  laissait 
vide  d’eau  le  réservoir  eb^  et  qu’en  l’emplissant,  au 
contraire,  ce  jet  augmentait  de  dimension.  L’êau,  se- 
lon lui,  est  préférable  à l’huile  qu’on  emploie  quel- 
quefois, et  qui  diminue  l’intensité 'de  la  flamme. 
M.  Skidmore,  de  New -York,  a observé  que  le  jet 
lumineux  du  chalumeau  à gaz  hydrogène  et  oxygène 
condensés  pouvait  être  introduit  sous  l’eau  sans  s’é- 
teindre, pourvu  toutefois  que  cette  introduction  ne 
soit  point  trop  rapide. 

•La  flamme  vue  sous  l’eau  est  sphérique;  elle  brûle 
le,  bois  et  chauffe  au  rouge  des  fils  métalliques. 
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FOURNEAU  A CHALUMEAU  DE  GURNEY. 

Afin  de  permettre  à l’opérateur  d’observer  les  élé- 
ments volatils  des  substances  solides  soumises  à l’ac- 
tion de  ce  puissant  instrument . M.  Gurney  a proposé 
l’appareil  suivant , remarquable  par  sa  simplicité  : 

a (figure  65)  est  une  base  en  plâtre,  dont  la  sur- 
face supérieure  est  parfaitement  unie , de  sorte  que  le 
verre  quelle  soutient  y adhère  comme  la  cloche  de  la 
machine  pneumatique  sur  sa  tablette;  au  centre  de 
cette  face  est  un  petit  trou  b,  que  traverse  la  flamme 
du  chalumeau,  qui  est  reçue  dans  l’appareil  par  une 
petite  ouverture  latérale;  au-dessus  de  ce  pied  est 
une  petite  cloche  de  verre  ou  une  section  de  tube 
recouverte  par  un  couvercle  muni  d’un  robinet  c;  le 
tout  bien  joint  de  manière  à ■ ne  point  laisser  pénétrer 
l’air  extérieur  ; au  robinet  tient  une  vessie  ou  un  petit 
sac  de  taffetas  gommé  d.  . . 

Voici  l’usage  de  cet  instrument  : op  place  la  sub- 
stance qu’on  veut  examiner  dans  le  petit  fourneau; 
le  tuyau  dont  l’extrémité  traverse  la  paroi  latérale  de 
la  base  est  vissé  à l’appareil  de  sûreté,  et  aussitôt 
qu’on  commence  à appuyer  les  mains  sur  la  tablette 
pour  chasser  le  gaz  au  dehors , on  l’allume  immédiate- 
ment avec  une  bougie,  et  l’on  renverse  la  cloche  sur 
le  petit  fourneau;  la  chaleur  intense  du  chalumeau  ne 
tardera  pojpt  à se  faire  sentir  à la  substance,  et  ses 
éléments  volatils  ou  gazeux  s’élèveront  et  iront  se  con- 
denser sur  les  parois  du  verre,  ou  passeront  à l’état 
de  gaz  dans  la  vessie.  On  conserve  ainsi  toutes  les 
parties  constituantes  de  la  substance,  qu’on  soumet 
alors  à l’examen  chimique  au  moyen  des  réjictifs;  on 
enlève  la  cloche  en  plaçant  le  pied  ou  fourneau  sous 
l'eau,  ^oit  avec  le  cylindre  de  sûreté,  qui  tient  à l’ap- 
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pareil  par  un  tuyau  flexible,  soit  en  le  dévissant  tou- 
jours sous  l’eau.  Le  reste  de  l’opération  n’est  plus  du 
ressort  de  cette  description. 

CHALUMEAU  DE  BROOKS  OU  DE  KEWMAN. 

Cet  appareil,  qui  est  assez  simple,  se  concevra  ai- 
sément sans  figure,  surtout  après  la  description  déjà 
donnée  des  autres  chalumeaux. 

L’appareil  se  compose  d’une  boîte  de  cuivre  tenant 
parfaitement  l’air;  elle  a trois  pouces  de  largeur,  au- 
tant de  haut  et  quatre  pouces  de  long;  à la  partie 
supérieure  de  la  boîte  s’adapte  une  petite  pompe  de 
condensation , qui  force  l’air  dans  la  boite,  d’où  une 
soupape  l’empêche  de  ressortir  par  le  haut;  il  n’a 
d’issue  possible  que  par  un  tuyau  latéral  muni  d’un 
robinet,  auquel  est  adapté  un  tube  d’une  très-petite 
ouverture;  ce  tuyau  est  d’ailleurs  coupé  par  des  dia- 
phragmes de.  toile  métallique;  la  tige  du  piston  de  la 
pompe  de  condensation  traverse  une  boîte  à cuir,  au- 
dessous  de  laquelle  un  tuyau  latéral , muni  d’un  robi- 
net et  communiquant  à une  vessie,  permet  au  gaz 
qu’elle  contient  de  venir  sous  le  piston  pour  être  re- 
foulé dans  la  boîte.  '' 

L’usage  de  cet  appareil  est  très-simple.  Par  quel- 
ques coups  de  piston,  on  refoule  le  gaz  dans  la  boîte, 
et  on  y forme  une  atmosphèi'e  comprimée;  lorsqu’on 
ouvre  le  robinet,  le  gaz  qui  s’échappe  sort  avec  beau- 
coup de  vitesse  en  un  jet  très-fin  assez  régulier;  on 
fait  varier  la  force  du  jet  en  donnant  plus  ou  moins 
d’ouverture  au  robinet;  ce  jet,  avec  une  charge  mo- 
dérée, demeure  uniforme  pendant  vingt  minutes;  on 
lui  rend  toute  sa  force  en  faisant  de  nouveau  travail- 
ler la  pompe.  Cet  appareil  est  très-portatif,  point  sujet 
à se  déranger  ; il  peut  même  remplacer  le  chalumeau 
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ordinaire;  tout  l’instrument,  en'  y comprenant  une 
lampe  pour  ce  dernier  usage,  se  loge  dans  une  petite 
boîte  qui  n’a  que  six  pouces  de  long  sur  quatre  en 
carré,  et  il  y reste  encore  de  la  place  pour  y loger 
d’autres  petits  objets;  en  un  mot,  il  est  fort  commode 
dans  les  courses  minéralogiques. 

CIIALÜMEAU  DU  JJOCTKüH  ItAKE. 

Nous  décrirons  encore  le  chalumeau  à esprit  de  vin 
de  Robert  Ilare,  parce  qu’il  peut  être  utile  dans  quel- 
ques applications. 

M.  Hare  ayant  remarqué  qu’un  seul  jet  d’esprit  de 
vin  ne  pouvait  brûler  sans  le  secours  d’une  lampe,  et 
que  deux  jets  qui  se  croisaient  restaient  enflammés 
sans  ce  secours,  il  a mis  à profit  ce  principe  pour  la 
construction  de  l’instrument  suivant. 

Afin  de  régler  et  d’égaliser  le  jet,  il  emploie  une 
espèce  de  petit  gazomètre  ( voyez  les  deux  figures  66), 
formé  de  deux  cylindres  a.b,  cd,  ouverts  par  le  haut, 
laissant  entre  eux  un  intervalle  d’un  quart  de  pouce 
environ;  un  troisième  cylindre  ef^  ouvert  par  le  bas, 
se  place  renversé  dans  cet  intervalle;  les  tuyaux  g'g, 
qui  laissent  échapper  la  vapeur  de  l’esprit  de  vin, 
ghssent  dans  de  petites  boîtes  à cuir;  le  cylindre  h 
conserve  sa  situation  au  moyen  d’un  fil  métallique, 
qui  glisse  aussi  à frottement  dans  un  tuyau  i. 

On.  remplit  d’eau  bouillante  PJntervalle  laissé  entre 
les  cylindres  après  avoir  versé  l’esprit  de  vin  dans  le 
cylindre  intérieur;  la  vapeur  d’esprit  de  vin  s’échappe 
alprs  par  les  petits  tubes  g,  qu’on  abaisse  autant  qu’on 
le  veut,  et  qui  tournent  sur  leurs  axes  de  manière  à, 
pouvoir  diriger  les  jets  dans  une  direction  quelconque. 

Sept  parties  d’esprit  de  vin  et  une  partie  d’huile  dé 
térébenthine  produisent  une  flamme  très-intense. 


Digitized  by  Google 


CHAUFFAGE  DES  HABITATIONS.  IqS 

DES  APPAREILS  POUR  LE  CHAUFFAGE 
DES  HABITATIONS. 

Il  est  une  autre  classe  de  constructions  pyrotech- 
niques dont  on  ne  s’occupe  point  en  général  dans  les 
ouvrages  de  chimie , et  qui  cependant  ne  laisse  point  que 
d’avoir  aussi  son  importance;  nous  voulons  parler  des 
cheminées,  poêles,  ou  autres  appareils  destinés  au  chauf- 
fage des  appartements,  ateliers , serres  chaudes,  etc.,  etc. 

Il  est  à peine  utile  de  signaler  l’importance  du  chauf- 
fage dans  les  contrées  septentrionales , et  de  montrer 
comment  le  bien-être  et  la  santé  de  peuples  entiers  ne 
dépendent  pas  moins  des  moyens  qu’ils  peuvent  avoir 
d’échauffer  leurs  habitations , que  de  leur  nourriture 
et  de  leur  habillement.  Nous  dirons,  cependant,  que 
les  classes  inférieures  des  pays  où  l’on  exploite  les 
mines  de  houille,  et  où,  par  conséquent,  ce  combus- 
tible est  abondant  et  à très-bas  prix,  sont,  sous  le 
rapport  de  la  force,  de  la  santé  et  de  la  bonne  mine, 
très -supérieures  aux  classes  correspondantes  dans  les 
districts  où  le  charbon  est  rare.  On  attribue  cette  infé- 
riorité, et  sans  doute  avec  quelque  justice,  à l’humi- 
dité et  au  froid  dont  ces  dernières  classes  ont  eu  à 
souffrir  de  génération  en  génération.  Quiconque  a pu 
voir  les  pauvres  familles  de  ces  derniers  comtés  pres- 
sées autour  d’un  mauvais  feu , incapable  de  sécher 
leurs  vêtements  mouillés  pendant  les  travaux  du  jour, 
et  qu’il  leur  faut  remettre  sur  eux  le  lendemain  en- 
core tout  humides , concevra  facilement  la  possibilité 
de  ce  fait  irrécusable , et  jugera  sans  doute  que  notre 
mode  de  chauffage  réclame  d’importantes,  améliora- 
tions sous  le  rapport  de  l’économie  du  combustible 
tout  au  moins. 

En  Allemagne  et  en  Russie  chaque  hutte  de  paysan , 
I.  i3. 
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si  l’on  ne  peut  en  vanter  la  propreté,  a du  moins 
l’avantage  de  conserver  pendant  de  longs  hivers  une 
température  agréable  et  à peu  près  constante.  Ce  n’est 
donc  point  une  recherche  sans  importance  que  celle 
de  procurer  à nos  classes  mitoyennes  et  inférieures  un 
mode  de  chauffage  commode  et  économique  ; et  l’on 
s’étonne , à bon  droit , qu’on  se  soit  si  légèrement  oc- 
cupé de  cette  question,  mais  encore  plus  que  quelques 
inventions  utiles  et  économiques  n’aient  pas  été  gé- 
néraleutent  adoptées,  t., 

M.  Boyce  remarque,  à ce  sujet,  qu’il  était  impos- 
sible d’inventer  un  système  plus  défectueux,  sous  tous 
les  rapports,  que  les  foyers  anglais  ordinaires,  où  neuf 
dixièmes  de  la  chaleur  développée  par  la  combustion 
s’échappent  par  la  cheminée  sans  aucun  profit  pour  la 
chambre. 

Qu’on  parle  des  comforts  d’un  foyer  anglais , con- 
tinue-t-il , c’est  une  véritable  ironie.  Il  n’existe  point 
de  nation  entre  la  latitude  de  Londres  et  le  pôle,  qui 
ne  connaisse  mieux  cette  espèce  de  comfort  que  l’An- 
gleterre. 

Qu’aurait  dit  M.  Boyce  de  notre  nation  s’il  eût  su, 
ainsi  qu’il  est  incontestablement  prouvé,  qu’à  peine 
de  la  chaleur  produite  dans  nos  cheminées  ordi- 
naires est  utilisée,  sans  parier  de  la  fumée  dont  elles 
sont  rarement  exemptes.  Nos  cheminées,  en  employant 
le  même  combustible,  donnent  cinquante  fois  moins 
de  chaleur  que  les  cheminées  anglaises  qu’on  trouve 
imparfaites!!  Ajoutez  à cela  qu’on  persiste  à brûler  du 
bois  dont  la  puissance  est,  terme  moyen,*  trois  fois 
moindre  que  celle  de  la  houille,  et  quatre  fois  moindre 
que  celle  du  coke,  sans  parler  du  prix  comparatif  de 
ces  diverses  substances. 

Pour  peu  que  l’on  considère,  continue-t-il,  com- 
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ment  s’opère  la  combustion  dans  nos  foyers , on  verra , 
d’une  manière  évidente,  que  celui  qui  prétend  se 
cbauffer  se  place  précisément  au  mauvais  côté  de  l’ap- 
pareil. Tel  serait  le  cas  de  celui  qui , pour  avoir  la  fa- 
rine dans  un  moulin,  se  placerait  à la  trémie,  il  serait 
à la  source  du  produit , mais  ce  produit  s’échapperait 
sans  cesse  et  serait  recueilli  par  celui  qui  aurait  eu 
l’adresse  de  se  mettre  à la  huche.  IjCs  cas  sont  parfai- 
tement semblables;  car  la  plus  grande  partie  de  la 
chaleur  s’échappe  par  la  cheminée,  et  le  volume  con- 
sidérable d’air  chaud  qui  s’élève,  appelle  continuelle- 
ment l’air  froid  du  dehors;  ce  qui  établit  un  courant 
continuel  et  extrêmement  désagréable,  qui  s’accroît 
précisément  en  raison  de  l’accroissement  de  chaleur 
donné  par  la  cheminée. 

CHEMINÉES  A LA  RUMFORD. 

L’auteur  a extrait  de  X Essai  sur  la  meilleure  con- 
struction des  cheminées  les  principes  suivants , qui 
trouvent  leur  application  en  France  comme  en  An- 
gleterre; car,  ainsi  qu’il  le  dit  lui-même: 

« Dans  le  cours  de  mes  expériences  et  de  ma  pra- 
« tique  pour  guérir  les  cheminées  qui  fumaient , j’en 
«ai  traité  au  moins  cinq  cents,  et  sur  le  nombre  il 
« y en  avait  qu’on  regardait  comme  tout-à-fait  incu- 
« râbles. — Les  expériences  faites  à Londres  ont  con- 
« stamment  prouvé  que  mes  principes  étaient  appli- 
« cables  à la  combustion  de  la  houille  comme  celle 
« du  bois,' et  sur  plus  de  cent  cinquante  cheminées  qui 
« y ont  été  changées  d’après  mes  directions,  dans  l’es- 
« pace  de  deux  mois,  il  n’y  en  a pas  une  seule  qui 
« n’ait  parfaitement  réussi.  — Et  plusieurs  épreuves 
« faites  avec  grand  soin  et  à l’aide  de  thermomètres, 
« ont  démontré  que  l’épargne  du  combustible  due  à 
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« ces  changements  s’élevait,  dans  tous  les  cas,  h plus 
« ck  la  moitié  et  quelquefois  aux  deux  tiers  de  la 
« consommation  primitive.  » 

Pour  être  certain  de  chauffer,  le  mieux  possible, 
une  chambre  avec  un  feu  de  cheminée,  il  faut  consi- 
dérer premièrement  comment  et  de  quelle  manière 
un  feu  de  cette  espèce  communique  la  chaleur  à une 
chambre.  Cette  question  pourra  paraître  superflue  au 
premier  aspect;  mais,  en  y regardant  de  plus  près, 
on  verra  qu’elle  mérite  d’être  attentivement  examinée. 
Pour  déterminer  de  quelle  manière  une  chambre  est 
réchauffée,  il  faut  d’abord  trouver  sous  quelle  forme 
existe  la  chaleur  dégagée  par  la  décomposition  du 
combustible , et  voir  ensuite  comment  elle  se  com- 
munique au  corps  qu’elle  réchauffe;  et  quant  au  pre- 
mier objet,  il  est  certain  que  la  chaleur  dégagée  ou 
produite  par  la  combustion  existe  sous  deux  formes 
tout-à-fait  distinctes  et  essentiellement  différentes  l’une 
de  l’autre.  Une  partie  dé  cette  chaleur  est  absorbée 
par  la  fumée,  la  vapeur  et  l’air,  qui  s’élèvent  au- 
dessus  des  corps  brûlants,  et  monte  avec  ces  sub- 
stances dans  les  régions  supérieures  de  l’atmosphère, 
tandis  qu’une  autre  pai  tie,  qui  parait  n’être  pas  ab- 
.sorbée,  est  lancée  du  foyer  dans  toutes  les  directions 
possibles,  ou,  comme  on  le  dit  en  physique,  ce  calo- 
rique rayonne.  Quant  au  second  objet  de  recherche, 
savoir  comment  cette  chaleur  existante  sous  ces  deux 
différentes  formes  se  communique  aux  autres  corps , 
il  est  fort  probable  que  la  chaleur  absorbée  ne  peut 
se  communiquer  aux  autres  corps  que  par  le  contact; 
et  quant  aux  rayons  que  lance  le  combustible  brû- 
lant, il  est  certain  qu’ils  ne  communiquent  ou  ne  pro- 
duisent la  chaleur  que  là  où  ils  sont  absorbés,  et  lors- 
qu’ils le  sont.  En  traversant  l’air,  qui  est  transparent. 
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ils  ne  lui  communiquent  presque  aucune  chaleur,  et 
il  est  très-probable  qu’ils  n’en  communiquent  pas  non 
plus  aux  corps  solides,  lorsque  ceux-ci  les  réfléchissent. 

Il  se  présente  une  première  question  très-naturelle. 
Quelle  est  la  proportion  entre  la  chaleur  rayonnante 
et  la  chaleur  absorbée?  Quoique  ce  point  n’ait  pas  été 
déterminé  avec  une  certaine  précision , il  est  hors  de 
doute,  cependant,  que  la  quantité  de  chaleur  qui 
s’échappe  avec  la  fumée,  la  vapeur  et  Pair  chaud,  est 
beaucoup  plus  considérable  que  celle  qui  s’échappe  en 
rayonnant  autour  du  combustible,  et  cependant  quel- 
que peu  considérable  que  soit  cette  chaleur  rayon- 
nante, elle  est,  en  général , la  seule  portion  de  la  cha- 
leur produite  par  le  combustible  dans  un  foyer  ouvert 
qui  puisse  être  employée  à réchauffer  une  chambre. 

Or,  la  quantité  de  la  chaleur  layonnante  produite 
dans  la  combustion  d’une  quantité  donnée  de  combus- 
tible d’une  espèce  quelconque,  dépend  beaucoup  de 
la  conduite  du  feu  ou  de  la  manière  dont  le  combus- 
tible est  consumé.  Lorsque  le  feu  est  ce  que  l’on  ap- 
pelle clair,  il  lance  beaucoup  de  chaleur  rayonnante; 
mais,  lorsqu’il  est  étouffé,  il  en  produit,  au  contraire, 
très-peu;  comment  donc  la  plus  grande  partie dè  cette 
chaleur  qui  s’échappe  dans  tous  les  sens  depuis  le 
foyer,  peut-elle  être  dirigée  vers  la  chambre  et  pro- 
duire le  plus  grand  effet  possible? 

Deux  moyens,  qu’on  peut  employer  conjointement, 
s’offrent  pour  cela  : le  premier  sera  de  placer  le  foyer 
où  s’opère  la  combustion  , aussi  avant  du  côté  de  la 
chambre  qu’on  peut  le  faire,  et  de  laisser  l’ouverture 
du  devant  aussi  large  et  aussi  élevée  qu’on  le  pourra , 
car  alors  le  plus  grand  nombre  possible  des  rayons 
calorifiques  entrera  dans  la  chambre.  Le  second 
moyen  sera  de  donner  aux  côtés  et  au  dos  de  la  che- 
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minée  une  forme  telle , et  de  les  bâtir  de  tels  maté- 
riaux, que  les  rayons  directs  lancés  du  foyer  soient 
réfléchis  dans  la  chambre  par  ces  diverses  surfaces. 

Quant  à la  matière  propre  à réfléchir  dans  la 
chambre  la  plus  grande  quantité  de  chaleur  rayon- 
nante , il  est  clair  que  la  meilleure  possible  pour  gar- 
nir les  entours  du  foyer,  sera  celle  qui  réfléchit  le 
plus  ou  qui  absorbe  le  moins;  car  la  chaleur  qui  est 
absorbée  ne  peut  être  réfléchie  : or,  comme  les  sub- 
stances qui  absorbent  la  chaleur  rayonnante  sont  né- 
cessaircWnt  réchauffées  par  cette  absorption,  il  suf- 
fira pour  découvrir  laquelle  d’entre  les  diverses  ma- 
tières qu’on  emploie  à la  construction  des  chemii^es , 
est  la  plus  convenable  à cet  égard,  de  trouver,  par  une 
expérience  bien  facile  à faire,  quelles  sont  les  sub- 
stances qui  acquièrent  le  moins  de  chaleur  lorsqu’on 
les  expose  aux  rayons  directs  d’un  feu  clair;  celles 
qui  se  réchaufferont  le  moins , seront  celles  qui  auront 
renvoyé  le  plus  de  chaleur,  puisqu’elles  en  ont  moins 
absorbé  que  les  autres.  Il  paraît  de  là  que  le  fer  et  tous 
les  métaux  en  général  qui  s’échauffent  beaucoup , 
comme  on  le  sait , lorsqu’on  les  expose  aux  émana- 
tions calorifiques , doivent  être  considérés  comme  les 
substances  les  moins  convenables  à employer  pour  ré- 
fléchir la  chaleur. 

J^es  substances  qui  m’ont  paru  jusqu’ici  les  meil- 
leures , sous  ce  point  de  vue , sont  le  grès  et  les  bri- 
ques et  le  mortier  ordinaire.  Ces  matières  sont  heureu- 
sement à très-bon  marché  , et  quant  à leur  mérite  com- 
paratif, on  sait  à peine  à laquelle  il  faut  donner  la 
préférence. 

Lorsqu’on  emploie  les  briques , on  devrait  les  re- 
couvrir d’une  couche  mince  de  plâtre  ou  gypse,  qu’il 
faudrait  passer  au  blanc,  quand  elle  est  bien  sèche  : 


Digitized  by  Google 


« 


CHEMIITHeS  A LA  RUMFOBD.  I99 

, . SI  l’on  emploie  le  grès  , on  devra  aussi  le  peindre 
en  blanc  ; il  est  très-convenable  de  conserver  aussi 
blanches  et  aussi  propres  qu’il  est  possible  toutes  les 
parties  du  foyer  que  la  fumée  ne  noircit  pas  nécessaire- 
ment; comme  le  blanc  réfléchit  plus  de  chaleur,  de 
même  qu’il  renvoie  plus  de  lumière  que  toutes  les  autres 
couleurs,  il  doit  être  toujours  employé  de  préférence 
pour  l’intérieur  des  cheminées , et  le  noir  surtout  doit 
en  être  exclu. 

Il  y a cependant,  dans  les  cheminées  destinées  à 
‘brûler  de  la  houille,  une  partie  essentielle,  la  grille 
qu’on  ne  peut  guère  faire  d’autre  matière  que  de  fer; 
mais  il  n’est  point  nécessaire  d’y  accumuler  ce  métal  ' 
en  aussi  grande  quantité  qu’on  le  fait  ordinairement; 
ce  qui  rend  ces  grillages,  non-seulement  très-coûteux, 
mais  essentiellement  nuisibles  à l’effet  du  calorique  ; 
quant  aux  registres  qu’on  emploie  quelquefois,  non- 
. seulement  ils  sont  absolument  inutiles,  lorsque  la  gorge 
de  la  cheminée  est  construite  convenablement  et  dans 
de  bonnes  dimensions;  mais,  dans  ce  cas,  ils  seraient 
vraiment  nuisibles.  S’ils  ont  un  effet  quelconque,  c’est 
celui  d’opposer  leurs  surfaces  plates  au  courant  ascen- 
dant de  la  fumée,  d’une  manière  qui  ne  peut  manquer 
d’embarrasser  son  mouvement.  On  verra  bientôt  que 
le  passage  de  la  fumée  par  la  gorge  de  la  cheminée 
doit  être  facilité  autant  que  possible,  et  si  les  registres 
ont  servi  quelquefois,  c’est  parce  que  le  grand  défaut 
des  cheminées  ordinaires  gît  dans  les  dimensions  énor- 
mes de  leur  gorge  ou  de  l’ouverture  inférieure  du  tuyau, 
et  que  le  rétrécissement  qu’ont  produit  les  registres  a 
corrigé  ce  défaut  en  quelque  manière.  Il  n’est  aucune 
cheminée,  ainsi  corrigée,  qui  n’eût  été  mieux  encore, 
et  avec  une  dépense  infiniment  moindre , par  la  modi- 
fication que  nous  ferons  connaître. 
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Rumford,  avant  de  donner  des  directions  détaillées'  « « 

sur  les  changements  à faire  aux  cheminées  ordinaires, 
d’après  ses  principes,  examine  de  plus  près  les  détails 
de  leur  construction , et  celui-là  surtout  duquel  dé- 
pendent, en  quelque  sorte,  tous  les  autres,  savoir,  que 
leur  tuyau  en  général,  mais  surtout  la  partie  inférieure, 
dans  le  voisinage  du  manteau,  celle  qu’on  appelle  sa 
gorge,  présente  une  ouverture  beaucoup  trop  con- 
sidérable. Il  est  probable  qu’on  leur  a donné  jusqu’à 
présent  ces  grandes  proportions  pour  laisser  le  passage 
au  ramoneur;  mais  il  montre  comment  on  peut  pra-'* 
tiquer  ce  passage,  sans  laisser  à la  gorge  de  la  cheminée 
ces  énonnes  dimensions  au  moyen  desquelles  elle  avale, 
en  quelque  sorte,  tout  l’air  chaud  d’une  chambre,  au 
lieu  de  laisser  seulement  un  passage  à la  fumée  et  à la 
vapeur  chaude  qui  s’élèvent  du  combustible,  seul  but 
auquel  le  canal  devrait  être  destiné.  Or,  il  est  évident  , 
qu’en  portant  en  avant  la  plaque  de  la  cheminée,  on 
porte,  en  même  temps,  du  côté  de  la  chambre,  le  foyer 
du  combustible,  et  qu’on  rétrécit  la  gorge  de  la  che- 
minée; deux  opérations  dont  ou  a fait  sentir  la  conve- 
nance ; mais  la  question  est  de  savoir  de  combien  on 
peut  avancer  cette  plaque.  La  réponse  est  courte  et  fa- 
cile à comprendre.  Il  faut  l’avancer,  autant  qu’il  est 
possible  de  le  faire,  sans  trop  diminuer  le  passage  qu’il 
faut  laisser  à la  fumée,  et , tout  bien  considéré,  quatre 
pouces  sont  la  meilleure  largeur  à donner  à cette  gorge, 
cela  indifféremment,  soit  qu’on  y brûle  du  bois,  de  la 
houille,  de  la  tourbe  ou  tel  autre  combustible  qu’on 
emploie  à feu  ouvert. 

Dans  les  cheminées  destinées  à chautfer  de  très- 
grandes  pièces,  et  dans  lesquelles  on  fait  un  grand  feu, 
on  peut,  si  l’on  veut,  donner  à la  gorge  quatre  pouces 
et  demi , et  jusqu’à  cinq  de  large.  Quanirà  la  dimension 
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la  plus  convenable  à donner  à la  plaque , dans  la  plu- 
part des  cas,  c’est  d’un  tiers  de  la  largeur  du  devant 
de  la  cheminée.  Il  ne  sera  pas  toujours  possible  d’ad- 
hérer strictement  à ces  proportions  ; il  faudra  quel- 
quefois, par  exemple,  ajuster  la  plaque  à une  grille* 
qu’on  a déjà,  et  qui  dispense  d’en  acheter  une  neuve  : 
dans  ce  cas,  une  petite  déviation  de  la  règle  générale 
sera  sans  conséquence;  on  fera  cependant  mieux  de 
s’y  conformer  toutes  les  fois  que  la  chose  sera  possible. 

Maintenant  il  faut  pourvoir  à ce  que  le  ramoneur 
puisse  entrer  dans  la  cheminée. — Voici  comment  on 
s’y  prend  pour  cela,  en  élevant  le  massif  qui  garnit  la 
partie  postérieure  de  la  cheminée  qui  doit  servir  à ré- 
trécir la  gorge,  et  à avancer  la  plaque,  comme  on  le. 
verra  plus  loin;  et  lorsque  ce  massif  ou  petit  mur  (qui 
n’a  jamais  plus  d’épaisseur  que  la  largeur  d’une  brique) 
est  arrivé  à une  hauteur  telle  que  son  sommet  n’est  plus 
distant  que  de  dix  à onze  pouces  de  l’intérieur  du  man- 
teau ou  de  la  gorge  de  la  cheminée,  on  commence  alors 
à pratiquer  une  ouverture  ou  une  espèce  de  porte  de 
onze  à douze  pouces  de  large,  sous  le  milieu  de  la 
plaque,  et  on  la  continue  jusques  au  haut;  ce  qui,  d’a- 
près la  hauteur  à laquelle  on  élève  ordinairement  ce 
petit  mur,  donne  à l’ouverture  douze  ou  quatorze  pouces 
de  haut,  espace  très-suffisant  pour  donner  passage  au 
ramoneur.  Lorsque  tout  est  à peu  j)rès  achevé,  on 
ferme  cette  ouverture  avec  quelques  briques,  par  une 
tuile  faite  exprès  ou  par  une  plaque  de  grès  qui.  entre 
juste,  sans  mortier,  dans  une  battue  ménagée  en  éle- 
vant le  mur  de  briques.  Chaque  fois  qu’on  veut  faire 
ramoner  on  ôte  cette  plaque,  ou  l’on  défait  le  petit 
mur  postiche  qui  bouchait  l’ouverture,  et  après  l’opé- 
ration, on  la  referme  de  la  même  manière. 

Enfin,  au  lieu  de  disposer  les  côtés  de  la  cheminée 
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parallèlement  entre  eux  ou  perpendiculairement  au  dos 
ou  à la  plaque,  Rumford  prétend,  après  mur  examen, 
qu’ils  doivent  former , avec  cette  plaque , un  angle  ' 
d’environ  cent  trente-cinq  degrés  ou  un  angle  droit  et 
demi.  On  sent  bien  en  effet  que ‘des  parois  disposées 
à angle  droit  ou  d’équerre  avec  la  plaque  de  la  che- 
minée réfléchissent  le  calorique  rayonnant  de  l’une  à 
l’autre  sans  aucun  profit  pour  la  chambre. 

Cela  posé,  Usera  facile  de  comprendre  les  améliora- 
tions suivantes,  et  les  motifs  des  constructions  ou  répa- 
rations que  nous  allons  indiquer  successivement,  d’a- 
près le  même  auteur. 

La  figure  6j  montre  les  changements,  à faire  pour 
améliorer  une  cheminée,  d’après  les  principes  de 
Rumford. 

a b est  l’ouverture  antérieure,  cd,\e  mur  du  fond, 
a c et  b d,\es  ouvertures  telles  qu’on  les  construit  or- 
dinairement. 

a b est  l’ouverture  antérieure , r A le  fond , a i et 
b k les  montants,  dans  le  nouveslu  système,  e est  un 
point  donné  par  un  fil  à plomb,  suspendu  au  milieu  de 
la  partie  antérieure  de  la  gorge  de  la  cheminée,  qui 
n’est  autre  chose  que  la  face  postérieure  du  mur  qui 
s’élève  au-dessus  du  manteau.  A quatre  pouces  en  ar- 
rière de  ce  point,  c’est-à-dire  en  f,  on  élevera  la  nou- 
velle plaque  avec  laquelle  les  montants  ia  k b forment 
des  angles  de  cent  trente-cinq  degrés. 

Cette  plaque,  ainsi  que  nous  l’avons  dit,  doit  avoir 
environ  un  tiers  de  la  largeur  du  devant  de  la  cheminée. 

Il  est  bien  entendu  qu’on  ne  laissera  point  vide  l’es- 
pace compris  entre  ces  pièces  et  l’ancienne  plaque  ou 
les  anciens  montants  ;;  on  les  remplit  avec  du  moellon 
ou  des  fragments  de  briques  et  de  pierre,  et  l’on  y 
j)lace , d’espace  en  espace,  un  lit  de  briques  et  de  mor- 
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lier  pour  maintenir  le  tout;  le  massif  se  termine,  à 
la  partie  supérieure , par  un  lit  horizontal  de  briques 
jointes  avec  du  mortier. 

La  figure  68  est  la  section  de  la  nouvelle  cheminée. 
k l est  la  partie  postérieure  ou  les  plaques;  bi  la  tuile 
ou  pierre  qui  ferme  l’entrée  du  ramoneur  ; diXm  gorge 
de  la  cheminée,  réduite  à quatre  pouces,  de  l’avant  à 
l’arrière;  a est  le  manteau,  et  h la  maçonnerie^  con- 
struite sous  le  manteau  pour  diminuer  la  hauteur  de 
l’ouverture  antérieure  du  foyer. 

Rumford  pense  qu’en  général , et  quelle  que  soit 
l’espèce  de  combustible , la  forme  du  foyer  la  plus  par- 
faite est  celle  dans  laquelle  la  largeur  de  la  plaque  est 
égale  à la  profondeur  du  foyer , prise  sur  la  ligne  qui 
va  d’un  jambage  à l’autre , et  dans  laquelle  l’ouverture 
du  front  est  égale  au  triple  de  cette  profondeur,  ou  de 
la  largeur  de  la  plaque. 

Il  y a des  cheminées  dans  lesquelles  l’épaisseur  du 
manteau,  prise  depuis  la  gorge  jusqu’en  avant  de  la 
tablette,  est  si  peu  considérable,  que  cette  épaisseur, 
ajoutée  aux  quatre  pouces  d’ouverture  du  canal  ou  de 
la  gorge , ne  ferait  pas  une  profondeur  de  foyer  «li- 
sante, même  pour  y brûler  de  la  houille.  Dans  ocscas, 
il  faudrait  augmenter  la  profondeur  du  foyer  jusqu’à 
douze  ou  treize  pouces , et,  élevant  la  plaque  verticale 
jusqu’au,  niveau  du  sommet  du  combustible  (bois  ou 
charbon),  on  ramènerait  ensuite  par  une  douce  incli- 
naison cette  même  plaque  en  avant  de  quatre  à cinq 
pouces,  jusqu’à  ce  qu’elle  se  trouvât  dans  là  position 
convenable  au  rétrécissement  prescrit>par  le  canal.  U 
faut  que  ce  plan,  incliné  se  termine  huit  ou  dix  pouces 
au-dessus  du  feu  ; sans  quoi,  il  est  à craindbe  qu’il  ne 
fasse  fumer  la;  cheminée;  mais,  lorsqu’il  est  très^près 
du  feu , la  chaleur  donne  au  courant  ascendant  de  la 
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fumée,  la  vitesse  nécessaire  pour  lui  faire  surmonter 
l’obstacle  que  cette  pente  oppose  à son  ascension  di- 
recte. 

Rumford  rapporte,  à ce  sujet,  qu’il  fut  surpris  de  voir 
qu’une  cheminée  qu’il  avait  fait  disposer  de  cette  ma- 
nière, réchauffait  mieux  la  chambre  qu’aucune  autre.  Il 
en  trouve  la  cause  dans  l’action  de  la  flamme  du  com- 
bustible contre  ce  plan  incliné  en  avant,  qui  lançait 
dans  la  chambre  beaucoup  plus  de  chaleur  rayonnante 
qu’une  plaque  verticale  ordinaire.  Il  conjecture  aussi 
que  la  chaleur,  absorbée  par  la  fumée  et  les  vapeurs, 
peut  ainsi,  au  moins  en  partie,  les  abandonner  par 
l’effet  du  choc  contre  le  plan  incliné , et  se  convertir  là 
en  chaleur  rayonnante , au  profit  de  la  chambre. 

Les  figures  69,  70  et  7 1 montrent  le  plan , l’éléva- 
tion et  la  coupe  d’un  foyer  construit  ou  modifié  sur  ce 
principe.  L’épaisseur  du  front  de  la  cheminée  en  a,' 
figure  69,  n’étant,  nous  supposons,  que  de  quatre 
pouces  , si  l’on  en  ajoute  quatre  pour  le  vide  du  canal , 
la  profondeur  ^ c du  foyer  ne  serait  que  de  huit  pouces; 
ce  qui  ne  serait  pas  suffisant.  On  a donc  fait  une  niche 
c c dans  la  partie  postérieure , pour  recevoir  la  grille  : 
elle  a six  pouces  de  profondeur  au  centre,  treize  pouces 
de  large  (c’est  la  largeur  de  la  grille) , et  vingt-trois 
pouces  de  haut.  Elle  se  termine  en  haut  par  une  petite 
voûte  demi-circulaire,  qui  s’élève,  dans  sa  partie  la  plus 
haute,  de  sept  pouces  au-dessus  du  sommet  dé  la  grille. 
La  porte  du  ramoneur,  qui  commence  précisément  au- 
dessus  de  la  niche,  se  voit  distinctement  dans  les  figures 
70  et  71.  L’espace  marqué  g,  figure  71 , derrière  cette 
porte , peut,  ou  se  remplir  avec  des  briques,  sans  mor- 
tier, ou  demeurer  vide.  La  manière  dont  la  plaque 
de  grès  f,  logée  sous  le  manteau  de  la  cheminée , pour 
en  diminuer  la  hauteur,  est  arrondie  en  dedans  pour 
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donner  une  bonne  direction  à la  fumée , à son  arrivée 
dans  la  gorge,  est  clairement  exprimée  dans  la  figure 
7 1 . Ces  améliorations,  proposées  par  le  comte  de  Rum- 
ford,  ont  été  très-généralement  adoptées  à Londres, 
où  l’on  voit  peu  de  cheminées  qui  n’aient  été  Rum- 
fordisées,  quant  à la  forme.  Malheureusement  on  n’a 
point  voulu  renoncer  à l’emploi  du  fer  que,  pour  ob- 
tenir moins  d’effet  encore,  on  prend  la  peine  de  noircir; 
et  on  le  préfère  souvent,  sans  aucun  motif  valable,  aux 
carreaux  de  faïence  des  Hollandais,  qui  cependant  sont 
à la  fois,  et  plus  gais,  et  plus  propres,  sans  parler 
du  rayonnement  considérable  qu’ils  procurent. 

Quant  aux  dimensions  des  grilles  qui  peuvent  servir 
à brûler  la  houille  ou  le  coke,  voici  ce  quen  dit 
M.  Tredgold  : 

Si  la  longueur  du  devant  de  la  grille  est  d’un  pouce, 
pour  chaque  pied  de  longueur  de  la  chambre , et  si  la 
profondeur,  de  l’avant  à l’arrière,  est  d’un  demi-pouce 
pour  chaque  pied  de  largeur  de  la  chambre;  ces  pro- 
portions se  trouveront  assez  passablement  justes  pour  les 
cas  qui  se  présentent  d’ordinaire  dans  la  pratique.  Si 
la  longueur  de  la  chambre  était  telle  qu’elle  exige«ît 
une  grille  de  plus  de  deux  pieds  et  demi,  il  faudrait 
deux  cheminées;  dans  ce  cas,  on  pourrait  se  servir  des 
mêmes  proportions,  mais  en  les  divisant  entre* deux 
grilles,  à moins  que  la  chambre  ne  fût  très-large;  car 
alors  il  faudrait  donner  plus  de  longueur,  et  moins  de 
profondeur,  pour  que  la  surface  se  trouvât  la  même. 

Les  barres  des  grilles  ne  doivent  avoir  de  largeur 
que  celle  nécessaire  pour  quelles  soient  assez  fortes,  et 
aucune  partie  du  combustible  ne  doit  être  entassée, 
comme  dans  une  boîte  de  fer.  , 

Les  balles  de  glaise,  qu’on  introduit  quelquefois  dans 
les  grilles,  pour  diminuer  l’intensité  du  feu  , sont  très- 
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difficiles  à ménager  ; et , pour  peu  qu’on  les  néglige  , 
elles  éteignent  le  feu;  il  faut  donc  en  rejeter  l’emploi. 
Elles  ne  doivent  point  être  confondues  avec  les  balles 
flambantes , dont  nous  avons  parlé  plus  haut,  et  qui 
servent  à allumer  le  feu. 

CHEMINÉES  IRLANDAISES. 

M.  Buchanan  rapporte,  dans  son  Essai  sur  l’économie 
du  combustible , qu’en  débarquant  en  Irlande,  il  fut 
frappé  de  l’excellente  construction  de  la  cheminée  de 
l’auberge  où  il  logea.  Il  crut  d’abord  qu’elle  était  de 
l’invention  de  l’hôte;  mais,  à son  grand  étonnement, 
il  trouva  de  ces  cheminées  partout.  Les  figures  72  et 
^3  sont,  l’une,  une  vue  de  front,  l’autre,  une  section 
verticale  de  ces  cheminées  bien  calculées  pour  remédier 
à l’ennui  de  la  fumée  et  économiser  le  combustible. 
Le  foyer  a beaucoup  de  largeur  et  peu  de  profondeur, 
afin  de  présenter  à la  chambre  la  plus  grande  surface 
de  feu,  d’où  résulte  plus  de  rayonnement,  et  consé- 
quemment plus  de  chaleur.  La  partie  supérieure  de  la 
cheminée'est  partiellement  fermée  par  des  plaques  de 
grès,  qui  forment  une  voûte , et  dans  le  mur  de  derrière 
on  a pratiqué  une  niche  ovale,  comme  on  le  voit,  fig. 
■72  ; enfin,  on  donne  à la  gorge  une  section  très-petite, 
afin  d’augmenter  la  vitesse  du  tirage  et  accélérer  la 
marche  de  la  fumée. 

CHEMINÉES  DU  STAFFOKDSHIRli. 

A Birmingham  et  dans  les  environs  de  cette  ville, 
on  trouve  à peu  près  le  même  système  de  cheminées. 

La  figure  74  indique  la  manière  dont  sont  placées 
les  grilles  qui  servent  à brûler  la  houille  ou  le  coke, 
et  dont  l’usage  ne  tardera  pas  sans  doute  à se  répandre 
en  France.  I^a  place  destinée  à recevoir  la  grille  des 
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cheminées  ordinaires  est  ici  complètement  juchée 
par  un  mur  élevé  dans  le  plan  du  manteau;  on  n’y 
laisse  qu’un  petit  passage  pour  la  fumée,  un  peu  au- 
dessus  de  la  grille,  qui,  comme  on  le  voit,  s’avance 
de  toute  sa  profondeur  dans  l’intérieur  de  la  chambre. 

I^es  dimensions  du  passage  pour  la  fumée  ne  va- 
rient guère  en  raison  de  celles  de  la  grille  ; terme 
moyen  , elles  sont  d’environ  neuf  pouces  en  carré. 

I.,orsque  le  réduit  destiné  à la  grille  est  très-grand , 
quand,  par  exemple,  on  désire  de  la  cuisine  d’une 
vieille  maison  faire  un  salon,  ou  bien  encore  qu’on 
veut  économiser  le  combustible,  on  fait  construire  un 
tuyau  derrière  la  grille,  qui  va  se  rendre  à la  gorge 
de  la  vieille  cheminée,  et  les  espaces  latéraux  servent 
d’étuves  ou  d’armoires  pour  les  substances  qui  ne  peu- 
vent supporter  l’humidité  sans  se  détériorer. 

Cette  méthode  est  de  beaucoup  préférable  pour  les 
foyers  ouverts  sur  lesquels  on  brûle  la  bouille  ou  le 
coke , à celle  du  chimiste  américain , comte  Rum- 
ford,  ci-devant  Benjamin  Thompson.  A la  manie  si 
générale  de  vouloir  voir'  la  (lamtne  des  foyers , il  a 
fallu  sacrifier,  convenance,  propreté  et  .Jconoinie.  Ce; 
pendant  il  n’est  personne  qui  n’ait  pu  se  convaincre 
que  le  chauffage  au  moyen  de  poêles,  bouches^e 
chaleur,  tuyaux  à vapeur,  etc.,  etc.,  etc.,  ne  soit, 
sous  une  infinité  de  rapports,  préférable  à la  méthode 
peu  philosophique  des  foyers  ouverts. 

Bien  plus,  les  courants  d’air  qui  s’établissent  dans 
les  chambres  chauffées  par  des  cheminées,  sont  sou- 
vent une  véritable  calamité,  et  les  personnes  qui  les 
habitent,  loin  de  pouvoir  conserver  une  température 
à peu  près  égale,  rôtissent  presque  toujours  d’un  côté 
et  gèlent  de  l’autre.  - 

Loin  de  nous  de  prétendre  qu’une  parfaite  égalité 
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lie  clia^ur  soit  désirable;  ce  serait  certainement  s’exa- 
gérer iTdée  du  bien-être  qu’on-  doit  éprouver,  que  de 
supposer  qu’on  n’en  peut,  jouir  qu’autant  que  la  cha- 
leur est  partout  parfaitement  égale.  Il  n’en  est  pas 
ainsi  dans  la  nature  : le  soleil  nous  échauffe,  par  cha- 
leur rayonnante,  et  par  coi^séquent  il  nous  échauffe 
inégalement.  Nous  n’éprouvons  jamais  de  chaleur  fa- 
tigante ou  nuisible  tant  que  l’air  n’est  point  trop  ra- 

F réfié.  S’il  y a_ quelque  inconvénient  à cette  inégalhé  de 
chaleur,  cet  inconvénient,  il  faut  l’avouer,  se  renou- 
velle toutes  les  fois  que  le  soleH  luit,  et  cependant  la 
fraîcheur  de  l’air  et  la  chaleur  des  rayons  du  soleil,, 
quand  elles  se  trouvent  réunies,  procurent  les  sensa- 
tions les  plus  agréables.  I>es  plantes  aussi,  dans  l’état 
de  nature,  sont  exposées  à une  inégalité  de  tempéra- 
ture, et  ceux  qui  les  out  cultivées  avec  le  plus  de 
succès  ont  reconnu  qu’une  chaleur  uniforme,  lorsqu’on 
la  leur  applique  artificiellement,  n’est  pas  ce  qui  leur 
est  le  plus  utile.  En  imitant  la  nature  dans  la  culture 
des  plantes,  on  a obtenu  assez  d’avantages  pour  prou- 
ver que  c’est  la  meilleure  méthode  à suivre. 

, • ChÎmINÉE  d’oKESIPHORUS  PAUL. 

. .Puisqu’on  p’a  point  voulu  abandonner  la»vue  du 
foyer  pour  d’autres  commodités,  ceux  qtti  se  sont  oc- 
cupés d’améliorer  nos  moyens  de  chauffage  ont  été 
farcés  de  se  ployer  à cette  habitude , et  de  concilier  la 
vue  avec  l’économie  du  combustible,  le  courant  d’air 
de  l’appartement  et.ja  plus  grande  égalité  possible  de 
température.  Bien  des  plans  ont^ été  faits,  bien  des 
projets  tentés  ; mais*,  aucun  * n’a  été  généralement 
adopté,  et  il  en  est  un  grand  nombre,  ^il  faut  l’avouer, 
qui  méritaient  à peine  d’être  examinés.’  La  seule  ex- 
ception qne  nous  croyons  devoir  faire  est  en  faveur 
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«le  la  cheminée-poêle  «le  sir  George  Onesipliorus  Paul , 
flont  on  (ait  usage  à la  prison  de  Gloucesfer.  Ce  cu- 
rieux a|)pareil  peut  st^rvir  à la  fois  de  cheminée  ou- 
verte, de  poêle  et  de  ventilateur.* 

I>a  figure  "jS  en  donne  une  vue  perspective,  a est  le 
foyer,  dont  les  dimensions  sont  moyennes;  h est  une 
grille  qu’on  y place,  d«1ht  les  eôft's  nn  la  dépassent 
«le  deux  ponces  et  demi  ; cc  sont  deux  portes  battantes 
qui  ferment  le  cendrier;  dd  deux  portes  semblables, 
qui  ferment  le  devaht  de  là  grille;  e porte  qui  ferme 
le  dessus  de  |a  grille,  lorsqu’on  veut  obtenir  un  fort 
tirage;  la  fumée  se  dirige  alors  par  l’ouverture  /^,*et 
la. porte  sert  à«réchau(fer  des  plats  au  besoin;/" est  une 
barre  plate  qui  se  projette  de  deux  pouces  et  demi^en 
avant  de  la  grille,  et  sert  de  panneau  pour  les  portes 
supérieures  et  inférieures;  gg  ouverture  du  cendrier 
communiquant  avec  des  tuyaux  pour  le  passage  de 
l’air,  ouvrant  par-derrière  ou  sur  les  côtés;  h ouver- 
ture dans  le  conduit  de  derrière,  gui  sert  de  passage 
pour  la  fumée  quand  la  pprte  e est  fermée;  i double 
registre  qui  sert  à f«jrmer  le  «jonduit  de  derrière  qudnd 
la  grille  est  ouverte,  ou  le  t»nduit  de  «levant  quand* 
le  lirage^ar  derrière  devient  nécessaire,  ou  enfin  popr 
empêcher  la  chaleur  de  s’échapper  par  la  cheminée. 

Les  trous  gg  doivent  être  munis'de  rebords-,  sail- 
lants de  quelques  pouces,  qui  reçoivent  les  tuyaux  ^ 
pour  le  passage  de  l’air,  et  on  adapte  en  gg,  à l’inté- 
rieur, des  portes  qu’on  fermé  «^and  celles  de  la  grille 
sont  ouvertes.  En  effet,  dans  ce  dernier  cas,  il  n’y  a 
presque  point  de  tirage  .à  travers  ces  tuyaux,  et  la 
poussière  ou  la  cendre  les  traverseraient  sans  cette- 
précaution,  et  se  répandraient  dans  la  chambre.  Les 
tuyaux  fixés  dans  les  rebords  se  prolongent  dans  une 
direction  quelconque,  soit  de  bas  en  haut,  oii  Ms  voi\t 

I-  , 
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assainir  les  cliambres  inférieures,  soit  vers  le  plafonil 
de  la  chambre  même  où  est  le  foyer  on  toute  autre 
chambre  supérieure. 

Il  est  nécessaire,  dans  tous  les  cas,  de  diriger,  de  bas 
en  haut,  la  première  pièce  de  tuyau , afin  d’empêcher 
les  étincelles  des  petits  charlx>ns  allumés  de  descendre 
dans  les  chambres  inférieures  lorsque  le  tuyau  total 
est  dirigé  de  haut  en  bas.  L’expérience  a démontré  que 
la  pente  était  assez  forte  pour  prévenir  ces  accidents, 
en  élevant  la  partie  inférieure  du  tuyau  à la  hauteur 
du  bord  supérieur  des  rebords  qui  le  reçoivent. 

Le  peu  d’élégance  de  cette  cheminée  est  sans  doute 
un  grand  obstacle  à çe  qu’elle  soit  généralement  adop- 
tée. C’est  cependant  un  défaut  auquel  il  est  très-facile 
de  remédier. 

UES  POÊLES. 

Il  est  un  autre  moyen  de  distribuer  la  chaleur,  et  qui 
a quelques  avantages  sur  les  méthodes  que  nous  avons 
pu  examiner. 

Mais  d’abord  il  est  utile  de  remitrquer  qu’une  cha- 
leur modérée  est  tout  ce  qui  est  nécessaire  et  tout  ce 
<{u’on  doit  rechercher  dans  les  appartements,  et  que 
toutes  les  fois  qu’on  y entretient  une  température  trop 
élevée,  on  y introduit  une  cause  directe  d’affaiblissement 
et  de  langueur. 

Il  doit  paraître  évident  que  l’effet  de  la  chaleur,  dans 
les  lieux  habités,  doit  être  tel  qu’il  ne  produise  aucune 
altération  chimique  dans  les  corps^réchauffés  ; or,  il  a 
été  complètement  démontré  qu’une  chaleur  sèche,  dont 
^a  température  ne  s’élève  pas  au-dessus  de  deux  cent 
douze  degrés  Fahrenheit,  ne  peut  altérer  aucune  es- 
pèce de  matière  animale  ou  végétale,  ni  vicier  d’une 
manière  sensible  la  qualité  de  l’air.  On  peut  doqc  eni- 
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ployer  une  surface  d’une  clialeur  limitée  à deux  cent 
douze  degrés  Fahrenheit  pour  chauffer  un  apparte- 
ment. Si  ce  degré  de  chaleur  était  plus  élevé,  on  cour- 
n-ait  le  risque  de  produire  un  air  brûlé,  qui  n’estni  sain 
ni  agréable.  * 

Le  principe,  qui  défend  de  me^re  l’air  en  contact 
avec  toute  substance  portée  à une  chaleur  supérieure 
à celle  de  l’eau  bouillante,  exclut,  pour  les  foyers,  les 
matériaux  qui  conduisent  la  clialeur  avec  une  très- 
grande  rapidité;  d’ailleurs,  ces  matériaux  privent  si 
promptement  le  combustible  de  sa  chaleur,  que  la  com- 
luistMlB  n’est  jamais  parfaite,  et  qu’il  en  résulte  natu- 
rellement une  plus  grande  consommation. 

Il  convient  donc  de  renfermer  le  combustible  dans 
un  massif  d’une  épaisseur  convenable,  et  construit  avec 
des  matériaux  qui  soient  faibles  conducteurs.  La  brique 
est  ordinairement  employée  à cet  effet;  les  conduits 
des  serres  chaudes  ont  toujours  été  faits  de  cette  ma- 
nière. Est-ce  par  suite  de  raisonnement  ou  à raison 
de  convenance?  il  est  difficile  de  le  décider.  L’étendue 
à laquelle  la  chaleur  peut  être  conduite  par  cette  mé- 
thode, est  assez  limitée;  mais,  si  les  matériaux  étaient 
d’une  excellente  qualité,  ce  serait,  sans  aucune  com- 
paraison, le  moyen  le  plus  simple  et  le  plus  sûr  de 
chauffer  l’air  dans  un  petit  espace.  Les  briques  com- 
munes n^  sont  pas  bonnes , parce  qu’elles  contiennent 
une  matière  sulfureuse  , qui  se  sublime  à une  tempéra- 
ture peu  élevée;  elles  sont  aussi  sujettes  à s’ouvrir  dans 
les  joints , et  même  à être  brisées  par  la  dilatation  de 
l’air  dans  les  conduits.  Les  gaz  dangereux  et  la  vapeur 
du  combustible , s’édiappant  par  les  fentes  et  les  ou-- 
vertüres  ainsi  produites,  se  mêlent  avec  l’air  qu’on 
veut  échauffer.  Dans  les  endroits  qui  le  sont  de  cette 
manière  il  est  aisé  de  reconnaître , à l’odeur  particu- 
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lière  qui  s’y  répand , l’altération  que  l’air  éprouve.  11 
ne  serait  pas  difficile  cependant  de  remédier  à ce  défaut. 
Une  caisse  de  fer  construite,  de  sorte  qu’une  dilatation 
irrégulière  ne  pût  la  rompre,  qui  serait  impénétrable* 
à l’air,  et  qu’on  entourerait  d’un  lit  de  bonnes  briques 
construites  compression,  assez  épais  et  assez  étendu 
pour  limiter  la  température  de  la  surface  à 212 
degrés,  formerait  uu  excellent  poêle:  placé  de  manière 
à n’éprouver  aucune  perte  de  ‘chaleur,  et  ayant  une 
étendue  de  tuyau  assez  grande  pour  tirer  parti  de  tout 
l’effet  du  combustible,  il  serait  d’une  utilité  très-réelle. 

I.ÆS  diverses  formes  de  poêles,  dit  poêles  suédois, 
ne  sont  que  des  applications  variées  de  ce  principe.' 

Leur  emploi,  dans  les  parties  septentrionales  de 
l’Europe,  est  d’une  absolue  nécessité.  Ils  conservant 
long -temps  leur  chaleur,  et  n’exigent  guère  que  le 
sixième  du  combustible  qu’on  brûlerait  dans  une  che- 
minée ordinaire.  De  plus,  ils  peuvent  recevoir  toutes 
sortes  d’ornements;  car  assurément  rien  n’est  plus 
élégant  que  les  poêles  de  faïence  de  la  Flandre  française, 
et  que  les  poêles  de  stuc  que  l’on  voit  en  Russie. 

Plus  la  surface  du  poêle,  construit  d’après  ces  prin- 
cipes , est  considérable , plus  la  chaleur  est  grande.  11 
ne  faut  donc  point  s’étonner  de  les  voir  occuper  quel- 
quefois toute  la  hauteur  d’un  Appartement,  avec  une 
largeur  et  une  profondeur  proportionnées  à la  pre- 
mière dimension. 

La  figure  76  représente,  une  des  faces  d’un  poêle  de 
ce  genre,  a est  le  gueulard,  ou  la  porte  qui  sert  à intro- 
duire le  combustible  et  à allumer  le  feu.  Cette 'port'e 
est  ordinairement  munie  d’un  petit  guichet,  qui  ferme 
à coulisse. 

La  figure  77  est  une  section  de  ce  poêle  faite  vers 
,1e  tiers  de  la  longueur,  du  côté  où  est  située  la  porte 
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a de  la  figure  76.  b est  la  cavité  où  l’on  place  le  com- 
bustible , et  qu’oii  peut  appeler  le  foyer.  Il  est  'séparé 
de  la  cavité  c,  laissée,  au-dessous  du  poêle,  par  un 
plancher  de  terre  ; dd  sont  des  cavités  qui  amassent  et 
conservent  la  chaleur,  et  que  la  fumée  traverse;  e est 
une  autre  cavité  qui  n’a  point  de  communication  avec 
les  autres,  et  que  par  conséquent  la  fumée  ne  traverse 
pas;  elle  est  placée  au  sommet  du  poêle,  et  sert  ordi- 
nairement de  séchoir;  mais,  comme  la  poussière  s’y 
amasse,  il  est  préférable  de  terminer  le  poêle  par  une 
surface  plane. 

I>a  figure  78,  qui  est  une  autre  section  du  poêle, 
fera  encore  mieux  concevoir  sa  construction , et  là  di- 
rection que  prend  la  fumée,  h est  le  foyer  chargé  de 
bois.  Les  chicanes  A'  k,  ainsi  que  le  toit  A,  sont  en 
briques  ou  eu  terre  cuite.  On  voit  que  les  chicanes  se 
projettent  à l’intérieur  des  trois  quarts  environ  de  la 
longueur  totale.  Leurs  extrémités  1 1 sont  soutenues 
par  des  pièces  de  fer  fixées  dans  le  poêle.  Par  ce  moyen, 
le  passage  de  la  fumée  n’est  point  interrompu , et  on 
la  voit  suivre  le  courant  d’air. 

Le  cours  de  la  fumée  est  rendu  encore  plus  sensible 
par  la  figure  79,  qui  est  une  section  de  la  partie  du 
poêle  la  plus  éloignée  de  la  porte,  m ni  sont  les  con- 
duits pour  la  fumée.  De  niveau  avec  la  partie  supé- 
rieure de  la  cavité  et  dans  le  dernier  des  conduits  est 
une  petite  trappe  n , qu’on  a le  soin  de  fermer  lorsque 
le  combustible  est  carbonisé;  ce  qui,  en. arrêtant  la 
combustion  , contient  la  chaleur  à l’intérieur  du  poêle, 
d’où  elle  se  répand  dans  l’appartement.  Mais , comme, 
lorsque  l’atmosphère  est  très-froide,  elle  pourrait  venir 
refroidir  tpute  la  partie  du  poêle  située  au-dessus  de 
cette  trappe,  on  pratique  une  seconde  trappeà  la  partie 
extérieure  de  la  cheminée  située  au-dessus  du  toit  do 
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la  maison  ; et  au  moyen  d’une  tige  de  fer  et  d’un  petit 
mécanisme  facile  à imaginer,  ces  deux  trappes  peuvent 
être  fermées  de  l’intérieur  avec  beaucoup  de  prompti- 
tude et  de  facilité. 

Cependant  le  moyen  qu’on  emploie  le  plus  ordinai- 
rement pour  fermer  cette  ouverture  consiste  à y en- 
foncer un  bouchon  de  terre  cuite , dont  les  bords  dé- 
passant les  parois  du  trou , entrent  dans  une  gouttière 
qui  l’entoure;  on  recouvre  le  tout  avec  du  sable.  Ou 
introduit  ce  modérateur  par  une  porté  pratiquée  dans 
les  parois  du  poêle,  qu’on  ferme  elle- même  parmi 
plateau  de  terre.  Toute  la  masse  du  poêle  repose  sui- 
des piliers  ou  sur  une  petite  voûte,  de  sorte  qu’elle  est 
élevée  de  quelques  pouces  au-dessus  du  Sol. 

■ On  allume  d’abord,  dans  le  fond  du  foyer,  uu  peu 
de  paille  ou  quelques  copeaux,  afin  d’échauffer  l’inté- 
rieur et  de  créer  un-courant;  puis  on  empile  le  bois 
sur  le  devant  du  foyer  du  côté  de  la  porte , et  on  l’al- 
lume ; le_  courant  qui  s’est  déjà  établi  dirige  aussitôt 
la  fumée  dans  son  conduit.  On  ferme  d’ailleurs  lu 
porte  a , en  laissant  le  guichet  ouvert , le  courant 
d’air  qui  le  traverse  frappé  sur  le  milieu  ou  sur  la 
partie  inférieure  dû  combustible ,-  et  ne  tarde  point  à 
le  faire  flamber.  Le  but  de  cette  construction  est  évi- 
dent. On  se  propose  d’y  retenir  la  flamme  et  l’air 
échauffé  le  plus  long  - temps  possible , en  leur  faisant 
traverser  de  longs  conduits , et  eu  multipliant , autant 
que  possible,  les  surfaces  échauf&ntes. 

C’est  dans  ce  but  que  le  poêle  est  élevé  au  - dessus 
du  niveau  du  sol , et  qu’on  l’isole  autant  que  possible. 
On  a remarqué  que  le  fond  et  le  derrière  du  poêle 
contribuaient  pour  une  moitié  à l’effet  total  ^ et  l’effet 
du  fond  tout  seul  est  àu  moins  égal  à celui  des  deux 
surfaces  antérieure  et  postérieure.  Lorsque  Içs  cham- 


K 


Digitized  by  Go(i.;le 


POELES  SUÉDOIS.  2 I 5 

bres  sont  petites,  un  poêle  de  cette  espèce  suffit  pour 
en  cliaufTcr  deux  à la  fois.  Chez  les  particuliers  un 
peu  aisés,  ces  poêles  sont  placés  dans  le  voisinage  des 
passages  et  des  corridors  de  la  maison,  de  sorte  que 
les  domestiques  peuvent  les  entretenir  sans  entrer 
dans  les  appartements.  D’ailleurs  on  évite  ainsi  la 
poussière  et  les  cendres.  Ce  système  de  poêle  est  infi- 
niment préférable  aux  grands  poêles  des  ateliers,  tant 
sous  le  rapport  de  la  production  de  chaleur,  que 
sous  celui  de  l’économie  de  combustible. 

On  pourra  peut-être  obj^ter  que  la  chaleur  de  ces 
poêles  est  malsailHB',  et  qu’en  absdNianl  continuelle- 
ment l’humidité  'du  A>ras , elle  occasionne  le  mal  de 
tête  et  fatigue  les  ytfiK  Mais  si  l’on  remplace  cette 
humidité,  ces  sensations  n’auront  plus  lieu^  et  cela 
est  très-facile  ; car  il  suffit  de  placer  sur  le  poêle  un 
vase  de  verre  ou  de  terre  rempli  d’eau , ayant  peu  de 
profondeur,  et  au  contraire  une  très-grande  surface. 
L’eau,  en  s’évaporant,  remplacera  l’humidité  dont  la 
chaleur  du  poêle  aura  privé  la  chambre,  et  garantira 
ainsi  de  tout  inconvénient. 

On  a remarqué  que  lorsque  ces  poêles  étaient  em- 
ployés au  chauffage  des  serres  d’orangers,  les  arbres 
jaunissaient  et  perdaient  leurs  feuilles  lorsqu’on  ne 
pouvait  point  renouveler  l’air  très  - souvent  ; ce  qui 
dans  les  grands  froids  n’est  point  sans  danger  pour  les 
plantes.  Le  bassin  d’eau  dont  l’expérience  a démontré 
l’efficacité,  remédie  à tous  ces  inconvénients,  et  rend  à la 
serre  l’humidité  dont  les  arbres  ne  peuvent  se  passer. 

Il  paraîtrait  d’après  les  restes  de  maisons  romaines  ; 
si  nombreux  en  Angleterre,  que  les  maisons  de  bains, 
ou  au  moins  la  partie  qu’on  appelait  Hyj>ocaustum , 
était  chauffée  d’après  ce  principe.  Il  n’y  a de  diffé- 
rence qu’en  ce  que  l’appareil  était  placé  an-dessous  du 
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parquet  de  la  chambre  ; il  y avait  une  porte  à peu  près 
au  niveau  du  sol , par  laquelle  on  introduisait  le  com- 
bustible, et  qui  servait  aussi  d’entrée  au  ramb'neur. 
Trois  des  flancs  , et  quelquefois  une  partie  du  qua- 
trième , étant  contigus  au  sol , il  n’y  avait  que  peu  de 
perte  de  chaleur,  et  presque  toute  la  force  du  feu  se 
portait  à la  partie  supérieure  et  échauffait  la  chambre 
située  au-dessus. 

On  retrouve  h peu  près  ce  mode  de  chauffage  dans 
les  parties  septentrionales  de  l’Asie,  en  Chine  et  en 
Taitarie,  par  exemple.  Lçs  poêles  fermés  des  Chinois 
sont,  pour  la  plupart,  situés  comme  ceux  des  Ro- 
mains , au-dessous  de  la  chambre  à échauffer. 

La  figure  8o  représente  leur.construction.  a est  un 
grand  trou  creusé  dans  Je  sol  pour  le  cendrier  qui  y 
entre  tout  entier;  l>  ouverture  à la  partie  supérieure  du 
cendrier,  assez  grande  pour  qu’un  homme  puisse  y des- 
cendre et  le  nettoyer,  et  qui  laisse  en  même  temps 
passer  l’air  qui  entre  dans  le  foyer  ; c gueulard  du  foyer, 
qu’ordinairement  on  laisse  ouvert;  d regard  ouvrant 
dans  le  foyer,  qu’on  ne  ferme  pas  non  plus.  A la  partie 
postérieure  du  foyer  est  un  long  passage  étroit  dis- 
posé, non  horizontalement  comme  dans  les  fourneaux 
de  fondeur,  mais  verticalement,  et  sa  hauteur  est 
presque  égale  à celle  du  foyer. 

La  fumée  et  l’air  échauffé , après  avoir  traversé  ce 
passage , se  rendent  dans  un  conduit  principal  J,  très- 
profond  et  trèà-étroit,  qui  traverse  presque  toute  la 
largeur  de  la  chambre  en  dessous  du  parquet , et  qui 
communique  à deux  bras  qui,  de  son  milieu,  s’éten- 
dent à droite  et  à gauche  presque  jusqu’aux  autres 
cotés  de  la  chambre.  Ce  conduit  en  crôix  est  recou- 
vert eu  briques,  mais  d’espace  en  espace  ses  flancs  sont 
percés  d’ouvertures  qui  laissent  passer  la  fumée.  Plus 
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généralement  on  ne  perce  ces  ouvertures  que  dans  lu 
seconde  branche , celle  qui  vient  croiser  le  conduit  f. 

Le  parquet  de  la  chambre  est  double.  Le  premier 
n'est  le  |dus  souvent«que  de  l’argile  et  du  sable  bien 
battus  ensemble;  le' second  maintenu  à quelques  pouces 
au-dessus  du  premier  par  des  briques  cubiques  placées 
de  diAance  en  distance,  est  pavé  avec  de  grands  car- 
reaux de  terre  cuite.  Entre  ces  deux  planchers  on.  laisse 
deux  conduits  horizontaux  / / à chaque  extrémité  de 
la  chambre , qui  reçoivent  par  un  de  leurs  bouts  m m, 
la  fumée  et  l'air  échauffé  qui  ont  circulé  sous  le  par- 
quet , et  les  déchargent  dans  les  cheminées  n n. 

On  prend  les  plus  grands  soins  poui’  bien  cimenter 
les  dalles  du  parquet  supérieur,  afin  de  fermer  tout 
accès  à la  fumée.  Dans  les  appartements  royaux  les 
carreaux  sont  en  porcelaine,  ils  ont  deux  pieds  en 
carré,  et  on  en  met  deux  rangs  les  uns  sur  les  autres, 
de  telle  sorte  que  les  joints  des  carreaux  inférieurs  ne 
coïncident  point  avec  ceux  des  carreaux  supérieurs. 
11  y a , d’ailleurs , plusieurs  méthodes  pour  eonstruire 
ces  koa-kang  et  ti-kang,  comme  les  Chinois  les  ap- 
pellent. 

Dans  les  maisons  riches  on  place  le  fourneau  dans 
la  cour,  adossé  contre  le  mur  qui  regarde  le  nord, 
ou  bien  encore  dans  la  salle  où  se  tiennent  les  domes- 
tiques , et  qui  précèdent  la  grande  chambre  ; les  che- 
minées sont  à l’extérieur. 

Dans  les  maisons  pauvres- on  bâtit  le  fourneau  et 
les  conduits  de  la  cheminée  dans  la  chambre  même; 
il  sert  à faire  bouillir  de  l’eau  pour  la  famille,  et  ne 
laisse  pas  que  de  contribuer  au  chauffage. 

Les  riclK?9  ne  brûlent  que  du  bois,  ou  une  espèce  de 
houille  qui  ne  donne  point  de  fumée  et  brûle  comme 
de  l’amadou.  Les  classes  mitoyennes  emploient  de  la 
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de  dimension  double,  chauffé  avec  la  houille  fumante 
du  Lancashire. 

Il  y a une  infinité  de  méthodes  pour  la  construction 
des  conduits. 

Les  flancs  des  conduits  horizontaux  sont  ordinaire- 
ment formés  de  briques  placées  sur  leur  bord  et  rô- 
couverts  par  des  tuiles,  soit  de  la  plus  grande  largeur  du 
conduit,  soit  seulem^t  d’un  pouce  plus  étroites,  qu’on 
assujettit  alors  avec  du  mortier,  qui  remplit  aussi  l’es- 
pace laissé  entre  le  bord  de  la  tuile  et  le  bord  exté- 
rieur du  conduit.  Toutes  pierres  capables  de  résister  à 
la  chaleur  sans  se  briser , peuvent  remplacer  la  tuile  ; 
on  les  préfère  mêmej parce  que,  en  général,  elles  ont 
plus  de  longueur,  et  elles  diminuent  par  conséquent  le 
nombre  des  joints  qui  peuvent  quelquefois  laisser  échap- 
per la  fumée,  au  grand  détriment  des  plantes.  On  creuse 
souvent  la  face  supérieure  de  ces  pierres , et  on  remplit 
d’eau  la  cavité  ainsi  formée.  Ceitte  eau  se  réduit  en 
vapeur,  et  contribue  beaucoup  au  bien-être  des  plantes. 

Il  faut,  le  plus  possible,  chercher  à rendre  ces  con- 
duits propres  à donner  une  chaleur  uniforme  ; car  c’est 
un  défaut  très-grave,  dans  une  serre  chaude,  d’y  voir 
les  progrès  de  la  végétation  différer,  suivant  qu’elle  a 
lieu  dans  une  partie  ou  dans  une  autre  de  la  longueur 
de  la  serre.  Dès  que  la  fumée  est  parvenue  à une  assez 
grande  distance  du  foyer,  pour  que  la  température  se 
trouve  au-dessous  de  deux  cent  douze  degrés  FahreO'^ 
heit , il  est  avantageux  d’employer  des  tuyaux  de  fonte 
pour  la  conduire;  ils  donnent  plus  de  chaleur,  et  cela, 
dans  cette  partie  du  conduit  qui  en  a le  plus  besoin , 
étant  la  plus  éloignée  du  foyer.  Par  la  méthode  ordi- 
naire d’employer  de  mauvais  conducteurs  dans  toute  la 
longueur  du  conduit , une  partie  de  la  chaleur  se  perd, 
et  la  fumée  s’échappe  à une  haute  température. 
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On  emploie  encore  quelquefois  seuls  les  conduits  de 
fonte , à cause  de  leur  durée;  mais  ils  doivent  alors  re- 
poser dans  le  sable  ou  dans  un  massif  de  maçonnerie. 

La  dimension  des  conduits  est,  le  plus  souvent,  de 
neuf  pouces  sur  quatorze  ou  dix*huit,  mesurés  inté- 
rieurement. Ces  proportions  sont  très-convenables  pour 
un  foyer  de  deux  pieds  de  long,  de  dix-huit  pouces 
de  haut  et  de  dix-huit  pouces  de  large,  où  l’on  brûlerait 
de  bonne  houille. 

C’est  à la  partie  postérieure  du  mur  de  derrière 
qu’on  dispose  les  fourneaux,  parce  qu’ainsi  ils  se  voient 
moins-:  voilà  pour  l’élégance;  mais , sous  le  rapport  de 
l’utilité , ils  seraient  beaucoup  mieux  placés  contre  le 
mur  de  devant , de  manière  à j^ntrer  d’une  bonne  lon- 
gueur dans  la  chambre,  sans  y faire  d’angles;  et,  en 
fait  de  jardinage,  nous  pensons  que  l’agréable  doit  être 
sacrifié  à l’utile, , lorsqu’on  ne  peut  les  réunir  l’un  et 
l’autre.  , .i  > 

Les  conduits  sont  ordinairement  dirigés  autour  de  la 
serre.  Us  partent  d’un  point  situé  à une  petite  distance 
du  parapet,  courent  le  long  du  côté  où  ils  entrent , 
puis  en  face  de  la  serre,  puis  sur  le  côté  opposé.au  pre- 
mier, et,  dans  les  serres  étroites  ils  retournent  dans  le 
mur  de  derrière;  dans  les  grandes  serres,  au  contraire, 
ils  se  rendent  au  milieu  ; et  dans  quelques-unes  enfin 
ils  reviennent  s'étendre  le  long  de  la  branche  initiale 
et  au-dessus  d’elle.  Cette  méthode  est  préféra’ble  dans 
les  serres  étroites. 

La  puissance  des  conduits  dépend  en  si  grande  partie 
• de  leur  construction,  du  combustible  qu’on  emploie, 
de  la  manière  dont  la  serre  est  couverte,  de  l’arran- 
gement des  vitres , qu’il  n’y  a guère  de  rapport  à don- 
ner entre  la  grandeur  de  la  serre  et  la  quantité  de 
combustible  à employer.  Ou  verra  cependant,  dans 
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le  chapitre  suivant,  quelques  règles  générales,  qui  ne 
peuvent  manquer  d’être  utiles. 

En  général,  il  vaut  mieux  pécher  par  défaut  de  cha- 
leur que  par  excès. 

On  se  sert  quelquefois  de  conduits  souterrains  qui 
viennent  se  rendre  dans  une  cheminée  placée  au  mi- 
lieu de  la  serre,  oh  elle  s’élève  au  milieu  d’àrbres  et 
d’arbustes,  qui  la  cachent.  Cette  méthode  est  bonne  pour 
les  serres  détachées  et  qui  ont  beaucoup  de  vitrage. 

EMPLOI  DE  LA  VAPEUR.  . , 

La  vapeur  est  un  moyen  de  conduire  la  chaleur , 
qui,  lorsqu’on  l’emploie  à une  basse  pression,  ne  peut 
jamais  élever  la  température  de  l’enveloppe  qui  la  con- 
tient au-dessus  de  celle  de  l’eau  bouillante  ; et  lorsque 
cette  enveloppe  est  d’une  matière  convenable,  elle  ne 
produit  aucun  effet  sensible  sur  l’air;  on  peut  la  con- 
duire dans  toutes  les  parties  d’un  bâtiment  avec  la  plus 
grande  facilité,  et  elle  offre  une  entière  sûreté. 

Un  avantage  important  de  l’appareil  à vapeur,  et 
qui  le  distingue  de  toute  autre  méthode  de  distribuer 
la  chaleur,  c’est  qu’il  peut  s’étendre  en  tous  sens  à une 
très-grande  distance  de  la  chaudière.  On  peut  la  diri- 
ger en  haut,  en  bas,  ou  horizontalement,  avec  une 
égale  facilité.  La  perte  de  chaleur  est  peu  considérable 
à un  point  éloigné  ; de  sorte  qu’un  seul  feu  suffit  pour 
un  immense  établissement,  et  on  peut  l’établir  là  oh  la 
fumée  est  le  moins  capable  de  nuire,  et  oh  l’aspect  du 
fourneau  est  le  moins  désagréable.  La  distance  de  la 
chaudière  à la  serre  la  plus  éloignée,  dans  l’établisse-  ■* 
ment  de  MM.  Ixtddiges  à Hackney,  est  d’environ  huit 
cents  pieds,  et  il  parak  qu’on  aurait  pu  la  porter  en- 
core plus  loin. 

Mais  partout  oh  la  vapeur  est  employée,  il  faut  que 
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cet  emploi  soit  dirigé  par  une  personne  egalement  ca- 
pable et  soigneuse;  car,  bien  qu’il  soit  parfaitement 
sûr  en  de  pareilles  mains,  il  demande  trop  d’attention 
pour  être  confié  à des  domestiques  paresseux,  ou  oc- 
cupés d’autres  travaux.  L’appareil  doit  toujours  être 
en  bon  état:  il  ne  faut  pour  cela  qu’une  légère  atten- 
tion ; mais  il  ne  souffre  absolument  poinfde  négligence. 
I^e  combustible,  d’ailleurs,  doit  être  plus  souvent  re- 
nouvelé que  dans  les  fourneaux  ordinaires. 

On  prétend  communément,  dit  M.  Tredgold,  que 
le  chauffage  par  la  vapeur  est  plus  économique  que 
celui  des  conduits  à fumée.  Je  ne  sais  comment  la  com- 
paraison a été  faite  par  d’autres;  mais  il  faut  être  no- 
vice dans  l’art  pour  n’être  pas  en  état  de  produire  à 
peu  près  le  même  effet  par  l’une  ou  par  l’autre  mé- 
thode, toutes  choses  égales  d’ailleurs.  Je  sais  cependant 
(|ue,  dans  les  deux  modes,  il  est  facile  de  mettre  assez 
de  maladresse  pour  laisser  perdre  une  moitié  de  la 
chaleur  qu’on  veut  employer , et  qu’en  choisissant  les 
exemples  de  comparaison , on  peut  à volonté  faire  pa- 
raître plus  économique  l’une  ou  l’autre  des  deux  mé- 
thodes. Toutes  les  fois  qu’on  pourra  facilement  surveiller 
l’emploi  de  la  vapeur,  on  pourra  l’employer;  dans  le 
cas  contraire,  on  préférera  les  conduits  .à  fumée. 

Du  reste,  la  vapeur  ne  paraît  pas  devoir  être  em- 
ployée toute  seule  pour  chauffer  les  habitations  ; mais 
on  peut,  dans  les  maisons  considérables,  s’en  servir 
uuxiliairemeht  pour  procurer  de.  la  chaleur  et  aider  à 
la  ventilation. 

Une  chambre  un  peu  vaste  peut  rarement  être  con- 
venablement chauffée  par  des  feux  de  cheminée , et. les 
longues  salles,  les  corridors  et  les  escaliers. ne  sauraient 
l’être  de  cette -manière  sans  une  dépense  considérable 
en  combustible.  La'méthodc  la  plus  avantageuse  semble 
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donc  devoir  être  oelle  où  l’on  fait  usage  des  deux  prin- 
cipes de  chauffage  à la  fois , c’est-à-dire  où  l’on  em- 
ploie dans  les  appartemens  la  chaleur  rayonnante  d’un 
feu  de  cheminée,  en  y entretenant  en  même  temps  de 
l’air  en  partie  échauffé,  tandis  que  les  passages,  les 
grandes  salles  et  les  escaliers  sont  chauffés  par  des 
vaisseaux  à vtfpeur  convenables. 

Dans  tous  les  cas , plus  la  surface  des  vitrages  sera 
considérable,  plus  la  quantité  de  chaleur  nécessaire 
sera  grande;  mais  il  ne  faut  pas  que  de  simples  motifs 
d’économie  nous  fassent  oublier  l’influence  qu’une 
grande  masse  de  lumière  a sur  la  santé  et  la  force  des  ' 
hommes , surtout  dans  les  écoles  et  les  ateliers;  car 
plus  on  retranchera  de  lumière  et  d’air,  et  plus  les 
personnes  qui  y séjourneront  seront  pâles  et  languis- 
santes. £n  faisant  des  fenêtres  doubles,  la  perte  de 
clialeur  est  réduite  à moins  d’un  tiers , sans  diminuer 
sensiblement  la  quantité  de  lumière. 

On  a cherché  à établir  un  rapport  approximatif 
entre  la  quantité  de  vapeur,  l’espace  à échauffer,  et 
la  contenance  de  la  chaudière.  D’après  M.  Suchanan , 
un  pied  de  surface  de  tuyaux  à vapeur  chauffera  con- 
venablement deux  cents  pieds  cubes  d’espace  fermé , et 
up  pied  cube  de  chaudière  doit  suffire  pour  chauffer 
deux  mille  pieds  cubes  d’espace. 

Ce  rapport  grossier,  calculé  pour  les  filatures  de 
coton,  est  parfaitement  inutile  lorsqu’on  désire  un  plus 
grand  degré  de  ventilation,  comme  dans  les  hôpitaux, 
ou  bien  qu’une  plus  grande  quantité  de  vitrage  est 
nécessaire,  comme  pour  les  serres  chaudes. 

Nous  allons  donner  des  moyens  plus  exacts  d’établir 
ces  rapports, .et  de  les  mettre  eu  harmonie  avec  le  degré 
de  ventilation  nécessaire.  C’est  M.  Tredgold  qui  nous 
servira  de  guide  dans  ces  évaluations. 
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Il  existe  dans  toutes  les  circonstances  deux  causes 
directes  de  perte  de  chaleur  : la  première  est  le  refroi- 
dissement qu’éprouvent  les  vitrages  et  les  autres  sur- 
faces extérieures  d’un  bâtiment  par  l’effet  du  rantact  de 
l’air  extérieur  ; la  seconde  est  la  quantité  de  chaleur  qui 
doit  être  chassée  avec  l’air  impur  par  la  ventilation, 
celle  qui  se  perd  par  les  fentes,  crevasses  et  autres  ou- 
vertures. L’une  et  l’autre  de  ces  causes  dépendent  de- 
là nature  de  l’édifice,  de  l’objet  auquel  il  est  destiné. 

Nous  allons  donner  le  calcul  de  la  perte  de  chaleur 
qui  a lieu  dans  différentes  circonstances:  mais  remar- 
quons provisoirement  qu’elle  peut  toujours  être  mesurée 
par  une  certaine  quantité  d’air  pris  à la  température 
extérieure,  et  réchauffé  au  degré  de  la  température 
intérieure. 

Il  faudra  encore  déterminer  la  quantité  de  combu.s- 
tible  qui  procurera  la  chaleur  voulue. 

Remarquons  toutefois  que  ces  principes,  donnés  par 
la  pratique,  sont  généraux j c’est-à-dire  que  ce  qui 
concerne  les  tuyaux  à vapeur  s’applique  également  à 
tonte  autre  enveloppe  renfermant  tout  autre  fluide,  s’il 
refroidit  dans  le  même  milieu. 

On  désigne  en  général  par  l’unité  la  chaleur  spéci- 
fique de  l’eaU;  on  peut  donc  exprimer  l’effet  produit  par 
un  tuyau  à vapeur  par  le  nombre  de  degrés  dont  une 
portion  déterminée  de  la  surface  éleverait  la  tempéra- 
ture d’un  pied  cube  d’eau;  alors  la  quantité  en  pieds 
cubes  de  tout  autre  corps  qui  serait  élevée  au  même 
degré  de  chaléur,  serait  en  raison  inverse  de  sa  chaleur 
spécifique,  ou  serait  le  dénominateur  de  la  fraction 
qui  en  exprimerait  la  chaleur  spécifique. 

Par  exemple,  la  chaleur  spécifique  de  l’eau  étant  i, 
celle  de  l’air  est,  pour  la  pratique,  o.ooo,S5;  si  l’on 
multiplie  par  o.ooo35  la  quantité  de  combustible  né- 
I.  1 5 
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cessaire  pour  élever  d’un  degré  la  température  d’un 
pied  cube  d’eau,  on  aura  celle  qui  éleverait  d’un  degré 
la  température  d’un  pied  cube  d’air;  vingt  fois  cette 
quantité  l’éleverait  de  20  degrés,  trente  fois,  de  3o  de- 
grés, et  ainsi  de  suite. 

Cela  posé , il  faut  d’abord  connaître  quel  est  le  degré 
le  plus  bas  où  puisse  descendre  la  température  de  l’air 
extérieur  ou  de  l’air  qui  doit  fournir  la  ventilation.  > 

Dans  le  climat  de  Londres,  on  peut  prendre  3o” 
rie  Fahrenheit  pendant  le  jour;  pour  la  nuit,  il  faut 
supposer  que  le  plus  grand  froid  fait  descendre  le  même 
thermomètre,  à 0°.  Dans  le  climat  de  Paris,  Jes  nom- 
bres correspondans  dç  la  même  échelle  sont  à peu  près 
33  et  2. 

Il  faut  aussi  connaître  la  température  à laquelle  on 
veut  entretenir  la  chambre  qu’on  doit  échauffer,  et  la 
quantité  d’air  qu’il  faudra  élever  de  la  température 
extérieure  à celle  de  la  chambre , pour  remplacer  la 
perte  de  chaleur  en  entretenant  la  ventilation.  On  a 
observé  que  la  température  moyenne  de  la  surface  d’un 
tuyau  qui  contient  de  la  vapeur  est , sous  la  pression 
ordinaire,  de  200®. 

Voici  la  règle  pour  trouver  la  quantité  de  tuyaux 
de  fonte  qui  maintiendra  la  chambre  à la  température 
demandée.  Multipliez,  les  pieds  cubes  d’air  qu’il  faut 
échauffer  par  minute,  pour  remplacer  la  ventilation  et 
la  perte  de  clialeur  ( que  nous  apprendrons  à évaluer), 
par  la  différence  entre  la  température  à laquelle  la 
chambre  doit  être  entretenue  et  celle  de  l’air  extérieur, 
en  degrés  de  Fahrenheit,  et  divisez  le  produit  par  2.1 
fois  la  différence  entre  200  et  la.  température  de  la 
chambre;  le  quotient  donnera  la  quantité  de  surface 
de  tuyau  de  fonte  qui  suffira  pour  maintenir  la  cham- 
bre à la  température  demandée. 
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Ou  algébriquement  soient  : 

A = le  nombre  de  pieds  cubes  d’air  à chauffer  par 
minute  pour  remplacer  la  perte  de  chaleur  ; 

^ = la  température  demandée  pour  la  chambre  ; 

/'  = la  température  de  l’air  extérieur; 

S = la  surface  de  tuyau  cherchée. 

On  a 

S = ^ O— ^') 
a.i  ( aoo  — f) 

Exemple.  Supposons  que  la  perte  nécessaire  de 
chaleur  soit,  par  minute,  de  69a  pieds  cubes;  qu’il 
faille  maintenir  la  température  à 56“  de  Fahrenheit, 
l’air  extérieur  étant  à 0°  de  la  même  échelle  : quelle 
est  la  surface  de  tuyau  nécessaire? 

La  formule  devient 

6oa  X 56  Q • J 

S = i — — = I SO  pieds  carres 

a.  I (aoo  — 56)  ‘ 

de  surface. 

Mais  quelle  est  la  quantité  de  combustible  néces- 
saire pour  chauffer  une  surface  donnée  de  tuyau  ? 

Règle.  Si  l’eau  condensée  rentre  dans  la  chaudière 
sans  perte  de  chaleur,  la  même  quantité  de  combus- 
tible en  poids  nécessaire  pour  porter  à l’ébullition  un 
pied  cube  d’eau  prise  à la  température  moyenne , suf- 
fira pour  chauffer  a6  pieds  de  surface  de  tuyau  pen- 
dant une  heure,  lorsqu’on  devra  entretenir  la  tempé- 
rature à 60“  Fahrenheit.  Or,  la  quantité  de  combustible 
nécessaire  pour  porter  un  pied  cube  d’eau,  prise  à une 
température  moyenne , au  terme  de  l’ébullition , est  le 
septième  de  ce  qu’il  faudrait  pour  la  convertir  en  va- 
peur, et  ce  nombre  nous  le  connaissons,  c’est  8.4 
pour  la  houille. 

i5. 
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Si  la  chambre  doit  être  èntretenue  à 80°  Fahrenlieft, 
la  même  quantité  de  combustible  chaulTera  3o  pieds 
de  surface  de  tuyau  pendant  une  heure. 

£uGn,  si  l’on  veut  entretenir  la  chaleur  de  la  pièce 
à 1 00° , la  même  quantité  de  combustible  suffira  pour 
36  pieds  de  surface. 

M.  Tredgold  trouve,  d’après  ces  principes,  qu’un 
boisseau  de  houille  de  Newcastle  suffit  par  heure  pour 
fournir  à 1820  pieds  de  surface  de  tuyau  la  chaleur 
nécessaire  pour  entretenir  à 60°  la  température  d’une 
chambre. 

I^a  même  quantité  fournira  assez  de  chaleur  à 2100 
pieds  pour  l’entretenir  à 80“ , et  à 2520  pieds  pour 

l’entretenir  à 100°.  En  effet,  = 70,  qui,  multi- 
plié  par  — \.i,  donne  pour  produit  84.  Or, 


84  livres  de  houille  font  le  boisseau  de  Newcastle. 

Lorsque  l’eau  condensée  ne  peut  pas  rentrer  dans 
la  chaudière,  on  perd  environ  7^  de  chaleur,  c’est-à- 
dire  qu’il  faut  réduire  de  7^  la  quantité  de  surface  qui 
peut  être  chauffée  avec  la  nvême  quantité  de  houille. 

Il  faudra,  dans  ce  cas,  augmenter  la  quantité  de 
combustible,  en  raison  de  la  perte  plus  grande  de  la 
chaleur  de  la  chaudière;  et  si  l’on  n’a  pris  aucune  pré- 
caution pour  prévenir  cette  perte  à sa  surface,  il  arri- 
vera que  cette  perte  se  trouvera  quelquefois  égale  à 
l’effet  des  tuyaux  auxquels  elle  fournit  la  vapeur,  et  la 
proportion  sera  d’autant  plus  grande  que.  la  chaudière 
sera  plus  petite. 

Une  approximation  grossière  donne  un  boisseau  de 
houille  par  hiver,  par  chaque  fois  six  pieds  cubes  d’air 
à échauffer  par  minute. 

Il  est  nécessaire  de  connaître  la  quantité  d’eau  con- 


r 
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tlensée  dans  un  temps  donné,  parce  que,  lorsque  cette 
eau  ne  retourne  point  à la  chaudière,  il  est  indispen- 
sable de  la  remplacer. 

Or,  dans  une  chambre  entretenue  à 6o°,  7 X 26 
= 182  pieds  de  surface  de  tuyau  de  fonte  condense- 
ront un  pied  cube  d’eau  par  heure;  à 80",  ce  sera 
7 X 3o  = 210  pieds  de  surface;  à 100®,  enfin,  ce 
sera  7 x 36  = aSa.  On  voit  que  ces  nombres  sont 
précisément  les  produits  par  7 des  surfaces  de  tuyau 
cherchées  précédemment. 

Évaluons  maintenant  la  ventilation  et  les  pertes  de 
chaleur. 

La  quantité  d’air  viciée  par  la  respiration  d’un  indi- 
vidu est  d’environ  800  pouces  cubes  par  minute;  par 
la  transpiration , par  la  combustion,  et  autres  causes, 
5 184  pouces;  par  la  combustion  d’une  chandelle,  de 
180  à 3oo  pouces  cubes;  mais,  à cause  de  diverses 
autres  impuretés,  43a  pouces  cubes  : en  tout,  6416 
pouces  cubes , ou  environ  4 pieds  cubes  par  minute. 

On  voit  donc  qu’il  doit  y avoir , pour  chaque  indi- 
vidu, 4 pieds  cubes  d’air  par  minute  de  renouvelés, 
qui  entraînent  une  quantité  de  chaleur  égale  à la  diffé- 
rence entre  la  chaleur  de  l’air  extérieur  et  celle  de  l’air 
intérieur. 

D’ailleurs,  le  verre  des  fenêtres  laisse  échapper  une 
quantité  considérable  de  chaleur,  qu’on  peut,  évaluer 
à peu  près  à un  pied  et  demi  cube  d’air  par  minute, 
descendu  de  la  température  moyenne  de  la  chambré  à 
celle  de  l’air  extérieur,  par  chaque  pied  carré  de  vitrage  : 
il  faut  donc  faire  entrer  dans  le  calcul  cette  considé- 
ration. 

Or  donc,  si  l’on  multiplie  par  i.5  la  surface  de  vi- 
trage , le  produit  sera  égal  au  nombre  de  pieds  cubes 
d’air  par  minute,  dont  la  température  passera  de  la 
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chaleur  de  la  chambre  au  degré  de  refroidissement  de 
l!air  extérieur. 

Enfin,  on  peut  évaluer,  terme  moyen,  à onze  pieds 
cubes  par  minute,  la  quantité  d’air  qui  s’échappe  par 
chaque  porte  ou  fenêtre  qui  communique  avec  l’air 
extérieur.  On  peut  ne  pas  prendre  en  considération 
les  portes  intérieures.  De  toutes  ces  évaluations  on  tire 
la  règle  suivante , bien  suilBsante  pour  la  pratique. 

Règle. — Dans  les  édifices  publics,  les  habitations, 
la  quantité  de  pieds  cubes  d’air  à chauffer  par  minute 
doit  être  égale  à quatre  fois  le  nombre  des  individus 
que  doit  réunir  le  local  ajouté  à onze  fois  le  nombre 
des  portes  et  des  fenêtres  extérieures,  et  à une  fois  et 
demie  l’aire  exprimée  en  pieds  du  vitrage,  exposé  à 
l’air  extérieur;  la  somme  sera  la  quantité  en  pieds 
cubes  qui  devra  servir  pour  calculer  la  quantité  de 
surface  de  tuyau  à vapeur , et  par  suite  la  quantité  de 
combustible. 

Algébriquement.  Soit  P le  nombre  de  personnes 
qu’une  chambre  doit  contenir,  v le  nombre  de  fenêtres 
et  de  portes,  et  G l’aire  du  vitrage,  A étant  toujours 
la  quantité  de  pieds  cubes  à échauffer  par  minute  pour 
remplacer  la  perte  de  chaleur , on  a 

A = 4P-f-nv+i.5G 

« 

De  sorte  qu’en  remplaçant  A par  sa  valeur  dans  la  for- 
mule 

S = ^ ^ 

a.i  (aoo  — t) 

OÙ  S représente  la  surface  de  tuyau  de  foute,  elle 
devient 

^ f A P-4- 1 1 U -4- 1 .5  G t f r — ^ 

a.i  (aoo  — O 
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Si  les  f'enetres  étaient  doubles,  et  qu’elles  fermassent 
assez  bien  pour  empêcher  le  mouvement  de  l’air  entre 
elles,  la  formule  deviendrait 


D’où 


A = 4P 

i.i  (aoo  — t) 


Ènfin , si  les  fenêtres,  sans  être  doubles,  fermaient 
hermétiquement,  elle  deviendrait 


D’où 


A =4  P 4-  1.5  g 

,_;  4P+  1.50)  (<  — <’) 
a.i  (aoo — t) 


Si  1 on  divise  le  nombre  de  pieds  cubes  de  l’espace  d’une 
chambre  par  la  quantité  d’air  qu’il  est  nécessaire  de 
chauffer  par  minute,  pour  y entretenir  la  même  tem- 
pérature , le  quotient  sera  à peu  près  égal  au  nombre 
de  minutes  qui  serait  employé  à élever  cet  air  à ce  de- 
gré de  chaleur,  en  arrêtant  la  ventilation  pendant  ce 
temps. 

Dans  les  serres  chaudes , on  peut  admettre  que 


A = 5L-+-  i.5G-t-  Il  D 

A étant  toujours  une  perte  de  chaleur  par  une  cause 
quelconque,  L la  longueur' de  la  serre,  G l’aire  du 
vitrage , D le  nombre  des  portes  ; c’est-à-dire  que  la 
perte  de  chaleur  dans  les  serres  est,  par  minute,  une 
quantité  de  pieds  cubes  d’air  égale  à cinq  fois  la  lon- 
gueur du  vitrage  du  toit , plus  une  fois  et  demi  l’aire 
totale  du  vitrage  comptée  en  pieds,  plus  onze  pieds 


• ^ 


« 


• 
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cubes  pour  chaque  porte.  De  sorte  que  l’on  a,  pour  la 
surface  de  tuyau  de  fonte  nécessaire, 

g ( 5 L -f-  1.5  g * ï ^ ^ ) 

a.i  ( aoo  — f ) 


Ces  formules  s’appliquent  au  cas  où  la  hauteur  ver- 
ticale moyenne  du  vitrage  de  la  serre  étant  d’environ 
dix  pieds , la  différence  de  température,  entre  l’air  de 
la  serre  et  l’air  extérieur,  doit  être  d’environ  trente 
degrés  Fahrenheit.  Si  la  hauteur  moyenne  verticale  du 
vitrage  de  la  serre  était  de  plus  de  dix  pieds , et  la  dif- 
férence entre  la  température  de  l’air  extérieur  et  celle 
de  la  serre,  cinquante  degrés  Fahrenheit,  ce  qui  est  le 
maximum  de  différence  qu’on  puisse  supposer , on  au- 
rait, en  appelant  h la  hauteur  de  la  serre  en  pieds,  et 
conservant  les  mêmes  appellations  que  précédemment , 

A =^L  i.5G-t-iiD 
4 

ou,  en  faveur  de  ceux  qui  n’entendent  point  l’algèbre, 
on  aurait  cette  règle  plus  facile  et  moins  exacte  : 

La  perte  de  chaleur  ou  le  nombre  de  pieds  cubes  d’air 
qui  devront  être  élevés,  par  minute,  de  la  température 
de  l’air  extérieur  à celle  de  la  serre , est  égale  au  pro- 
duit de  la  longueur  de  la  serre  multipliée  par  la  moitié 
de  la  plus  grande  hauteur , comptées  l’une  et  l’autre  en 
pieds,  plus  une  fois  et  demie  l’aire  totale  du  vitrage, 
plus  onze  fois  le  nombre  des  portes,  et  employant 
cette  somme , on  trouvera  la  quantité  de  tuyau  néces- 
saire, et  la  quantité  de  combustible,  d’après  les  règles 
que  nous  avons  données.  Voici  au  surplus  ]a  formule 
pour  la  surface  des  tuyaux  : 


A . 


i.5G-f- Il  D)  (t—f) 
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En  été,  la  température  s’élèverait  trop;  on  est  obligé 
d’ouvrir  à la  partie  supérieure  des  ventilateurs,  dont 
on  trouvera  la  surface  par  la  formule  ou  la  règle  sui- 
vante : 

a étant  la  surface  en  pieds  carrés  des  ventilateurs, 
L la  longueur  de  la  serre,  R la  longueur  du  toit  vitré, 
ajoutée  à celle  du  vitrage  perpendiculaire,  s’il  y en  a 
un  ; h \&  distance  du  sol  à l’ouverture  par  où  l’âir 
s’échappe,  on  a 

. o.i5  L R . , L R 

a — ; — ou  a peu  près  = - — =■ 

v/A  ^ ^ 6i/a 

c’est-à-dire  qu’approximativement  la  somme  en  pieds 
des  aires  de  tous  les  ventilateurs  supérieurs  doit  être 
égale  à la  longueur  du  toit  vitré,  ajoutée  à la  hauteur 
perpendiculaire  du  vitrage  de  devant,  s’il  y en  a Un, 
multiplié  par  la  longueur  de  la  serre,  et  divisé  par  six 
fois  la  racine  carréé  de  la  hauteur,  prise  du  niveau  du 
sol  jusqu’à  l’endroit  où  se  trouve  l’ouverture  ou  les 
ouvertures  qui  laissent  échapper  l’air  échauffé. 

m 

APPAREILS  DE  REMPLISSAGE  POUR  LES  CHAUDIÈRES. 

Les  appareils  dont  On  se  sert  pour  les  chauffages  à la 
vapeur  ne  diffèrent  de  ceux  employés  pour  les  opéia- 
tions  chimiques  qu’en  ce  qu’ils  sont  établis  sur  une  plus 
grande  échelle.  Si  le  sommet  de  la  chaudière  est  ex- 
posé à l’action  de  Fait  extérieur , on  le  fait  double  et 
on  remplit  l’espace  vide , entre  les  deux  couvercles  ^ 
avec  du  charbon  de  bois  en  poudre.  Comme  ces  im- 
menses chaudières  exigent  un  renouvellement  d’eau 
assez  considérable,  il  est  absolument  nécessaire  de  les 
munir  d’un  appareil  en  communication  avec  un  ré- 
servoir qui  remplace  l’eau  vaporisée.  Nous  avons  déjà 
vu  que  la  hauteur  de  ce  réservoir  devait  être  propot^ 
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tionnée  à la  tension  de  la  vapeur,  nommément  que 
2.1  pieds  d’élévation  correspondait  à la  pression  d’une 
livre  par  pouce  carré. 

Le  tuyau  de  remplissage  est  représenté  en  a/>,  fig. 

8i.  La  partie  inférieure  est  recourbée  à l’extrémité* 
pour  empêcher  la  vapeur  de  s’y  élever.  Il  est  soudé  à 
la  chaudière  dans  l’endroit  où  il  la  traverse,  et  s’élève 
verticalement.  Le  haut  est  terminé  par  une  espèce 
d’entonnoir  c,  qui  reçoit  l’eau  d’un  réservoir  d,  Le 
fond  de  l’entonnoir  est  fermé  par  une  soupape  conique 
g,  qui  s’ouvre  par  en  haut,  et  qui  est  attachée  par 
une  chaîne  à un  levier  e,  tournant  sur  un  centre,  à 
l’aide  d’  un  fil  de  fer  f,  fixé  à son  plus  grand  bras.  Le 
fil  de  fer  traverse  une  boîte  à étoupe , et  va  s’attacher 
à une  pierre  plate  tenue  en  équilibre  par  un  poids  placé  * 
à l’autre  extrémité  du  levier,  de  manière  qu’elle  flotte 
à la  surface  de  l’eau. 

Voici  le  jeu  de  cet  appareil,  Lorsqu’une  portion 
de  l’eau  s’est  vaporisée,  la  pierre  baisse  avec  le  ni- 
veau de  l’eau , tire  la  branche  J , qui  meut  le  levier , 
et  ce  dernier  soulève  la  soupape  conique  or , comme 
cet  entonnoir  est  constamment  entretenu  d’eau  par  un 
tuyau  qui  le  met  en  communication  avec  le  réservoir 

dès  que  la  soupape  s’élève,  l’eau  entre  dans  la  chau- 
dière, et  aussitôt  quelle  est  arrivée  au  niveau  conve- 
nable, la  pierre  flotte,  et  la  soupape  sereferme  jusqu’au 
moment  où  les  mêmes  causes  reproduisent  les  mêmes 
effets? 

La  principale  attention  qu’exige  la  constructiçn  de 
cet  appareil,  c’est  de  donner  assez  d’élévation  à l’eau 
du  réservoir  c,  pour  faire  équilibre  à la  force  de  la  va- 
peur. Car,  si  cette  hauteur  était  trop’  petite , l’eau  de 
la  chaudière  serait  refoulée  dans  le  tuyau  de  remplis- 
sage, par  la  pression  de  la  vapeur,  et  irait  s’échapper 
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par  la  soupape  ; mais , lorsque  cette  hauteur  est  cal- 
culée sur  la  plus  grande  force  de  la  vapeur  qu’on  se 
propose  d’employer,  c’est-à-dire  deux  livres  et  demie’ 
par  pouce  carré , terme  moyen  ; et , si  l’on  fait  la  sou- 
pape de  l’entonnoir  d’une  dimension  proportionnelle , 
le  tuyau  peut  tenir  lieu  de  soupape  de  sûreté,  et, 
dans  les  chaudières  des  machines  à vapeur-,  où  le  ro- 
binet du  tuyau  à vapeur  est  construit  de  manière  à ne 
point  fermer  hermétiquement,  on  n’a  pas  besoin  d’autre 
soupape  de  sûreté;  car  la  vapeur  ne  manquera  pas  de 
se  faire  jour  par  le  tuyau  de  remplissage , aussitôt  que 
la  pression  excédera  la  hauteur  de  la  surface  de  l’eau 
du  réservoir.  On  peut,  dans  cette  vue,  donner  plus  de 
largeur  à la  partie  a b Am  tuyau  ainsi  qu’à  la  soupape. 
Un  tube  ouvert  h permettra  à l’air  d’entrer,  quand  il 
y aura  un  vide,  ou  à l’eau,  de  s’échapper,  toutes  les 
fois  que  la  pression  deviendra  trop  'grande. 

Il  existe  un  appareil  de  remplissage  encore  plus 
simple,  dans  lequel  l’abaissement  du  flotteur  ouvre  un 
robinet  dans  le  tuyau  qui  vient  du  réservoir.  I^a  hauteur 
du  réservoir  se  calcule  par  les  méthodes  déjà  exposées. 

La  figure  82  représente  cet  appareil,  a est  le  tuyau 
de  remplissage,  b un  fil  de  fer  auquel  est  suspendu 
le  flotteur,  qui,  en  s’abaissant,  tourne  un  robinet  c, 
et  donne  accès  à l’eau  du  réservoir  ; d est  un  petit  tube 
ouvert  qui  permet  à l’air  d’entrer,  lorsqu’il  y a un  vide, 
ou  à l’eau , de  s’échapper , toutes  les  fois  que  la  pression 
devient  trop  grande. 

DES  TUYAUX  A VAPEUR. 

La  fonte  de  fer  est  le  plus  ordinairement  employée 
pour  les  tuyaux  et  les  vaisseaux  à vapeur , et  c’est  avec 
raison  qu’on  la  regarde  comme  préférable,  pour  cet 
usage , à tous  lés  autres  métaux , attendu  qu’elle  n’ex- 
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haie , lorsqu’on  la  chauffe , rien  de  dangereux  ; on  peut 
lui  donner  toutes  sortes  de  formes;  elle  est  forte  et 
dure  long-temps.  On  a aussi  employé , dans  beaucoup 
de  circonstances  le  fer-blanc;  on  l’a  fait  principalement, 
parce  qu’il  est  beaucoup  moins  coûteux  que  la  fonte, 
mais  il  est  aussi  beaucoup  moins  durable.  Il  n’en^ort 
rien  de  dangereux  quand  on  le  chauffe  ; mais  les  vais- 
seaux que  l’on  fait  avec  ce  métal  doivent  être  garnis 
de  soupapes,  pour  empêcher  qu’ils  ne  s’écrasent  lors- 
qu’il se  forme  un  vide  dans  le  vaisseau. 

La  figure  83  montre  la  forme  de  cette  soupape.,  qui 
s’ouvre  à l’intérieur,  et  qui  est  supportée  par  un  poids 
placé  à l’autre  extrémité  du  levier. 

Le  cuivre  a été  très-souvent  employé  pour  les  vais- 
seaux et  les  tuyaux  à vapeur;  cependant  il  est  dan- 
gereux, en  ce  qu’il  exhale,  quand  on  le  chauffe,  une 
odeur  particulière  qui  n’est  ni  agréable  ni  saine.  Dans 
les  séchoirs  on  doit  l’employer , parce  que  le  fer  gâte  le 
linge. 

Les  tuyaux  en  cuivre  exigent  des  soupapes,  pour 
éviter  qu’ils  ne  courent  le  risque  de  s’écraser. 

Le  plomb  est  souvent  employé  en  tuyaux  pour  con- 
duire la  vapeur  ; cependant  il  est  tout-à-fait  impropre 
à cet  usage,  parce  que  la  chaleur  de  l’eau  bouillante  le 
dilate  au-delà  de  la  force  qu’il  a pour  se  retirer,  de 
sorte  que  les  tuyaux  de  ce  métal  s’allongent  chaque  fois 
qu’on  les  échauffe,  et  finissent  par  manquer. 

Afin  de  remplacer  le  plomb  pour  les  petits  tuyaux, 
il  est  nécessaire  d’en  employer  en  fer  forgé,  tel  que 
celui  dont  on  fait  usage  pour  les  tuyaux  à gaz. 

A l’égard  de  l’espace  ménagé  pour  la  vapeur,  quand 
l’emploi  doit  en  être  continuel,  on  remarquera  que, 
d’un  côté  il  ne  doit  pas  être  considérable,  mais  que, 
de  l’autre  «ôté  il  ne  doit  pas  être  tellement  resserré. 
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que  la  vapeur  ne  puisse  pas  s’écouler  avec  assez  de  li- 
berté pour  fournir  toutes  les  parties  de  l’appareil.  Si 
l’espace  est  trop  vaste  l’appareil  de  distribution  sera 
long  à se  remplir;  s’il  est  trop  resserré,  la  vapeur  s’é- 
coulera avec  difficulté.  Dans  les  tuyaux,  par  exemple, 
le  diamètre  ne  doit  jamais  être  de  plus  de  six  pouces  ; 
et , quand  ils  sont  nombreux , il  ne  doit  pas  être  plus 
petit  que  trois  pouces.  S’il  fallait,  pour  obtenir  la  quan- 
tité nécessaire  de  surface,  avoir  des  tuyaux  de  plmi  de 
six  pouces  de  diamètre,  il  vaudrait  mieux  en  employer 
deux,  et,  avec  très-peu  de  peine  de  plus,  on  pourrait 
les  disposer  de  manière  à les  échauffer  tous  les  deux,  ou 
à n’en  échauffer  qu’un  seul , suivant  l’occasion.  Mais , 
lorsque  l’eau  condensée  doit  rester  dans  les  tuyaux,  et 
fournir  de  la  chaleur,  quand  la  vapeur  a cessé  d’y  ar- 
river, il  vaut  mieux  avoir  des  tuyaux  plus  larges.  Ceux 
en  fonte  de  fer  seraient  assez  forts,  en  les  coulant  aussi 
minces  que  possible,  sans  nuire  à leur  perfection,  c’est- 
à-dire  si  on  leur  donne  un  peu  moins  de  trois  hui- 
tièmes de  pouce  d’épaisseur.  > -v 

Dans  les  salons,  on  ne  peut  employer  lès  tuyaux  avec 
avantage  sans  les  masquer,  à moins  qu’on  ne  préfère 
les  remplacer  par  des  vaisseaux  d’une  forme  élégante. 
Si  l’on  remplit  de  vapeur  le  vide  qui  sépare  deux  cy- 
lindres ou  deux  prismes  enfermés  l’un  dans  l’autre,  elle 
agira  sur  une  étendue  considérable  de  surface,  sam 
occuper  beaucoup  d’espace.  Ou  peut  même  faire  servir 
ces  cylindresou  ces  prismes  de  piédestal  pour  un  buste 
ou  une  tête.  On  peut  encore  convertir  ces  figures  en 
réservoir  pour  la  vapeur,  ainsi  que  des  colonnes,  des 
piliers,  des  vases,  etc.  etc.  etc.  ’ ' ‘ 

Il  est  nécessaire  cependant  de  se  mettre  en  garde 
contre  la  dilatation  à'  laquelle  la  chaleur  soumet  tous 
les  corps.  Cette  dilatation  diffère  pour  chaque  métal. 
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EUeest  pour  la  fonte  d’un  huitième  de  pouce  pourchaque 
dixaine  de  pieds  de  tuyau  ; pour  le  fer  forgé,  d’un  hui- 
tième de  pouce  par  huit  pieds  de  tuyau  ; pour  le  cuivre, 
elle  est  d’un  cinquième  de  pouce  pour  une  longueur  de 
six  pieds. 

Le  plomb  se  dilate  encore  plus  que  le-  cuivre  ; c’est 
à peu  près  de  sept  vingtièmes  de  pouce  pour  chaque 
dixaine  de  pieds. 

Mais,  quoique  les  tuyaux  de  plomb  ne  soient  pas 
propres  pour  la  vapeur,  on  peut  souvent  les  employer 
pour  ramener  l’eau  de  condensation  à la  chaudière,  et, 
dans  ce  cas,  on  peut  regarder  la  dilatation  comme 
égaie  à un  cinquième  de  pouce  pour  dix  pieds  de  lon- 
gueur. 

Afin  que  les  tuyaux  puissent  s’étendre  plus  librement, 
on  fera  bien  de  les  faire  porter  sur  des  rouleaux. 

On  a employé  dans  de  nouveaux  bâtiments  des  tuyaux 
verticaux,  et,  dans  un  but  d’économie,  on  a fait  servir 
ces  tuyaux  comme  supports;  mais  la  dilatation  à la- 
quelle ils  sont  sujets  est  une  grande  objection  contre 
cette  méthode.  Il  y a de  plus  un  grand  avantage  à cc 
que  l’appareil  qui  distribue  la  clialeur,  soit  distinct 
des  parties  fixes  d’un  bâtiment,  de  sorte  qu’on  puisse 
le  renouveler , y faire  des  changements  ou  des  répara- 
tions , sans  craindre  d’endommager  les  parties  essen- . 
• tielles  de  L’édifice.  Cet  avantage,  joint  aux  considéra- 

tions précédentes,  compense  et  au-delà  la  nécessité 
d’avoir  un  local  particulier  pour  l’appareil. 

La  manière  ordinaire  d’assembler  les  tuyaux , celle 
qu’on  regarde  comme  la  meilleure,  consiste  à les  munir, 
à leurs  extrémités,  de  bourrelets  ou  rebords  ; on  fait 
entrer,  entre  ces  bourrelets,  de  la  filasse  légèrement 
tordue,  fortement  imprégnée  de  blanc  de  plomb , pré- 
paré comme  pour  la  peinture.  En  y mêlant  un  peu  de 
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litharge , la  masse  séchera  plus  vite  et  durcira  davan* 
tage.  De  la  flanelle,  ou  toute  autre  étoffe  d’un  tissu  lâche, 
peut  remplacer  la  filasse. 

Quelques  personnes  se  servent  de  ciment  de  fer  pour 
les  joints  ; mais , quand  on  peut , sans  inconvénient , 
employer  le  blanc  de  plomb  et  la  flanelle  ou  la  filasse, 
on  doit  préférer  ce  dernier  moyen. 

Voici,  au  surplus,  d’après  Faraday,  la  préparation 
du  ciment  de  fer.  On  triture  dans  un  mortier  de  la  li- 
maille de  fer  bien  propre , on  la  passe  au  travers  d’un 
tamis  grossier  ; puis  on  la  mêle  avec  du  sel  ammoniac 
eu  poudre,  du  soufre  et  assez  d’eâu  pour  humecter  le 
tout  légèrement  ; on  l’entasse  ensuite  avec  effort  entre 
les  joints,  que  l’on  rapproche  aussi  exactement  que 
possible.  Les  proportions  sont , 

I partie  de  soufre  ; 
a de  sel  ammoniac  ; 

8o  de  limaille  de  fer. 

Ce  ciment,  bien  fait,  durcit  en  fin  ou  deux  jours.  On 
ne  doit  point  le  préparer  d’avance,  il  se  gâterait. 

Les  tuyaux  de  fer  forgé  se  joignent  en  fixant  les 
bouts  qui  doivent  être  réunis  au  moyen  d’écrous  qui 
passent  dans  un  anneau  de  plus  grand  diamètre,  et 
dans  lequel  on  place  ces  bouts.  On  peut  également  les 
fixer  par  des  écrous  dans  des  tuyaux  de  fonte  ou  des 
cylindres , de  manière  à faire  servir  ces  derniers  comme 
tuyaux  d’embranchement,  alonge,  etc.  etc. 

Lorsque , à raison  des  angles  et  des  détours , on  ne 
peut  éviter  l’effet  des  dilatations  par  d’autres  moyens , 
on  pourra  joindre  les  tuyaux  parmi  autre  plus  petit  et 
court , qui  glisserait  dans  une  boîte  à l’intérieur  des 
tuyaux. 

Il  est  nécessaire  de  donner  aux  tpyaux  de  toutes  les 
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parties  de  l’appareil  assez  de  pente  pour  empêcher 
tout  amas  d’eau  un  peu  considérable;  car,  lorsque  la 
vapeur  entre  dans  les  tuyaux,  et  qu’elle  y rencontre  une 
surface  d’eau  qui  s’y  est  arrêtée , elle  se  condense  avec 
^ tant  de  rapidité,  qu’il  y. a danger  pour  ces  tuyaux, 
s’ils  ne  sont  point  très -solides,  de  ne  pouvoir  résistera 
la  pression  de  l’atmosphère.  Lorsqu’il  est  possible  d’é- 
tablir la  chaudière  k un  niveau  plus  bas  que  celui  des 
tuyaux  et  des  autres  vaisseaux  à vapeur,  il  est  préfé- 
rable de. faire  rentrer  l’eau  de  la  vapeur  condensée  dans 
la  chaudière;  non-seulement  on  économise  ainsi  du 
combustible , mais  on  n’a  point  à renouveler  l’eau  de 
la  chaudière  aussi  souvent. 

C’est  un  objet  digne  d’attention  dans  les  lieux  où 
l’eau  est  rare. 

^ En  conduisant  la  vapeur  au  lieu  où  elle  doit  être 
employée,  on  doit  prendre  tout# les  précautions  pos- 
sibles pour  lui  conserver  sa  chaleur. 

Or,  si  l’on  place  simplement  un  tuyau  à vapeur  dus 
un  autre  tuyau  d’un  plus  grand  diamètre,  et  qu’on  le 
hmintienne  au  milieu  avec  des  substances  qui  soient  de 
mauvais  conducteurs,  il  perdra  très-peu  de  sa  chaleur. 
Si  l’on  conduit  un  tuyau  à vapeur  à une  distance  consi- 
dérable sous  terre,  dans  un  sol  qui  soit  sec,  on  peut 
établir  une  saignée,  et  en  remplir  le  fond  de  briques 
cassées,  de  petites  pierres  ou  d’autres  matériaux  de 
cette  nature.  Ce  tuyau  doit  être  placé  dans  cette  sai- 
gnée, mais  enduit  préalablement  d’une  couche  de  trois 
pouces  environ  de  cendres  sèches,  recouverte  elle-même 
d’un  lit  de  glaise  pour  empêcher  les  infiltrations.de 
l’eau  extérieure  jusqu’au  tuyau , et  enfin  d’une  quan- 
tité suffisante  de  terre,  pour  qu’il  ne  soit  point  dé- 
rangé. 
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Toutes  les  fois  qu’on  n’est  point  obligé  de  retenir 
l’eau  dans  les  tuyaux  pour  conserver  de  la 'chaleur 
après  qu’on  a éteint  le  feu , on  doit  la  faire  rentrer  dans  la 
chaudière.  Le  moyen  le  plus  simple , celui  'qui  sé  pré- 
sente d’abord  j est  de  donner  aux  tuyaux  une  pente  vers" 
la  chaudière,  quand  on -peut  placer  celle-ci  assez  bas. 

Il  est  encore  plus  avantageux  d’établir  un  petit 
tuyau -particulier  pour 'ramener  à la  chaudière*  la 
vapeur  condensée.  Les  tuyaux  à valeur  se  rendent 
alors  par  la  ligne  la  plus  courte  à la  plus  grande  élé- 
vation où  il  est  nécessaire"- de  porter  la  vapeur,  et  des- 
cendent ensuite  jusqu'au  point  he'  plus  bas,  d’où  part  le 
petit  tuyau  destiné  à reporter  à la  chaudière  la  va- 
peur condensée.  ' ' . 

Ce  petit  tuyau  doit  être  entouré  de  faibles  conduc- 
teurs de  la  chaleur , afin  qu’il  s’en  dissipe  le  moins 
possible.  Mais  ces  arrangements  sont  souvent  impra- 
ticables, parce  qu’ori  ne  peut  pas  toujours  placer  la 
chaudière  à une  profondeur'  assez  grande  aU- dessous 
du  niveau  le  plu§has,’où  doit  arriver  la  vapeur.  Mais 
on  sait  qu’elle  est  capable  de  supporter,  par  sa  tension", 
une  colonne  d’eau  d’une  hauteur  déterminée.  Ainsi 
toutes  les  fois  qu^pn  pourra  placer  la  chaudière  à une 
profondeur  qi^piit  dans  la  limite  de  cette  hauteur,  on 
pourra  employer  le  moyen  suivant  pour  faire  remonter 
l’eaii  à un  niveatu  plus  élevé."  ' • 

Figure  84-  a étant  le  réservoir  où  l’eau  doit  se 
rendre,  b la'  partie  la  plus  basse  du' tuyau  à vapeur,  on 
placera  de  a en  un  autre  tuyau  de  b ‘portant  uYie 
soupape  c,  pour  empêcher  l’eau,  que  la  pression  de  la 
vapeur  dans  le  conduit  à vapeur  forte  d’ÿ  entrer,  de 
pouvoir  rétrograder. 

I. 
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a4»  TUYAUX  DE  CONDENSATIQH. 

Pour  que  cet  appareil  puisse  remplir  l’objet  qu’on 
se  propose , lè  point  d doit  être  au-dessus  du  niveau  de 
du  réservoir,  et  la  hauteur  db  ae  doit  point  dé- 
deux  pieds  un  quart  par  chaque  livre  de  pres- 
von, sur  le  pouce  carré.  - • 

Mais  la  place  manque  quelquefois  pour  établir  cet 
appareil  ; alors  on  emploiera , pour  évacuer  l’eau  de 
^ condensation , le  siphon,  renversé  que  nous  .allons  dé- 
crire. , ' . 

La  figure  85  en  est  une  section  : a est  le  point  le 
plusba»4u  tuyau  à vapeur,  de  sorte  que  quelle  que  soit 
la  quantité. d’eau  qui  s’y  condense,  elle  se  rendra  dans 
le  siphon  abc,  d’où  elle  s’échappera  enc,  soit  pour 
se  perdre , soit  pour  alimenter  ^ un  réservoir  d’eau 
chaude.  La  profondeur  de  a en  é ne  doit  pas  être 
moindre  que  ce  qu’il  faut  pour  équivaloir  à la  force 
de  la  vapeur  qui  est  dans  les  tuyaux  ; c’est-à-dire  de 
sorte  que , si  l’on  a de  la  vapeur  dont  la  force  soit  de 
quatre  livres  par  pouce  carré,  la  colonne  d’eau  bc 
soit  de  dix  pieds;  et  même  avec  cette  pression.il  y 
aura  des  oscillations  considérables,  à moins  qu’on  ne 
place  une  soupape  à quelque  point  <i;  quand  les  deux 
branches  sont  pleipes  d’eau  et  ep  repos,  la  soupape 
doit  être  ouVërta , et  elle  doit  être  construite  de  ma- 
nière à se  fermer  chaque  fqis  que  l’eau  tend  à remon- 
ter dans  le'  tuyau.  Ce. siphon  doit  être  assez  large  pour 
que  toute  l’eau  de  condensation  puisse  aisément  s’écou- 
ler; mais  il  ne  faut  pas  qu’il  le  soit  trop;  parce  que  la 
branche  a c se  trouvant  trop  remplie  de  vapeur,  il  y 
aürait  une  perte  de  chaleur  ; dans  tous  les  cas  le  si- 
phon doit  être  soigneusement  garanti  contré  la  gelée. 

Lorsqu’on  n’a  pas  assez  de  profondeur  pour  un  si- 
phon, on  emploie  une  trappe,  ou  soupape  à vapeur, 
qui  s’ouvre  au  moyen  d’un  flotteur. 
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La  figure  86  représente  cet  appareil  : a est  le  point 
le  plus  bas  du  tuyau  à vapeur,  auquel  est  adapté  une 
boîte  de  fonte  bc^  munie  d’un  robinet  d,  qui  laissé 
échapper  l’air  d’abord  repoussé  par  la  vapeur  ’Jjt 
boîte  bc  porte  à son  fond  un  tuyau  e,  que  traverse 
l’eau  condensée  fournie  par  le  tuyau  à vapeur,  et  îa 
laisse  perdre  ou  la  dirige  dans  un  réservoir  d’eau 
chaude  5 dans'  la  boîte  i c se  trouve  une  soupape  co- 
nique f,  qui  ferme  l’entrée  du  tuyau  e ; et  cette  sou- 
pape est  surmontée  d’une  balle  de  cuivre  creuse  g , 
d’un  volume  suffisant  pour  se  tenir  à flot , maintenue 
dans  une  position  convenable  par  le  fil  de  fer  h,  at- 
taché à-  la  partie  supérieure  de  la  boîte.  Quand  la  va- 
peur est  condensée , la  boîte  carrée  se  remplit  d’eau  et 
fait  flotter  le  cylindre  creux  ; par  conséquent  l’eàu 
s'échappe  par  lé  tuyau  e toutes  les  fois"^  qu’il  se  trouve 
dans  la  boîte  plus  d’eau  qu’il  n’en  faut  pour  tenir  la 
balle  à flot  ; et , lorsqu’il  n’y  en  a point  assez , la  sou- 
pape reste  fermée.  La  soupape  ne  doit  pas  être  plus 
large  que  cela  n’est  nécessaire  pour  faire  écouler  l’eau; 
et  en  établissant  la  baille  qui  sert  de  flotteur,  on  doit 
avoir. égard,  dans  les  proportions  qu’on  lui  donne,  à 
la  pression  de  la  vapeur  ^sur  la  soupape. 

MURS  échauffés. 

Afin  d’épargner  la  dépensé  de  tuyaux  de  fonte, 
quelques  jardiniers  les  ont  remplacés  par  un  mur  à 
cellules  communiquant  l’une  avec  l’autre  depuis  le  sol 
jusqu’éu  chaperon.  On  dirige  le  grand  tuyau  à vapeur 
à la  partie  inférieure  tout  le  long  des  fondations,  et 
on  laisse  là  vapeur  s’échapper  à -travers  les  cellules 
jusqu’au  sommet.  Elle  se  condense  dans  la  maçon- 
nerie’, et  donne  à toute  la  muraille  une  chaleur  uni- 
forme. Si  sa  hauteur  n’excède  point  dix  ou  douze 

16. 
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pieds , on  j>eut  la  construire  avec  des  briques  pbcées 
de  champ,  chaque  rangée  étant  formée  .de  séries  al- 
ternes de  deux  briques  en  longueur,  et  une  en  travers 
formant  une  épaisseur  de  neuf  poufces,  et  une  §uife 
de  cellules  de  neuf  pouces  de  langueur  sur  trois 
pouces  de  largeur.  En  établissant  la  rangée  supérieure 
de  la  même  manière,  ces  cellules,  cpmmuniqueront 
évidemment  entre  elles,  pourvu  qu’on  croise  les  joints; 
c’est-à-dire,  pourvu  qu’au7dessus  d’un  joint  il  ne  s’en 
trouve  pas  un  autre,  > , 

Cette  espèce  de  ^construction  présente  dé  grands 
avantages  sous  le  .rapport  de  l’économie,  elle  est  sim.- 
ple  et  d’un  grand  effet;  mais  les  braques  qui- la  com- 
posent doivent  être  de  la  meilleure  qualité,  et  le  mor- 
tier capable  de  résister  à une  humidité  et  utae  séche- 
resse alternative-  On  peut  se  servir,  avec  avantage,  dea 
briques  de  Stourbrldge , et  de  mortier  ordinaire  mêlé 
de, pierres  ferrugineuses  en  poudre,  de  pouzzolane, 
de  laves , etc. , etc. 

On  a fait  l’essai  de  ces  murs  dans  différents  lieux, 
ei  ils  ont  parfaitement  réussi;  A la  hauteur  de  dix 
pieds  ils  ont  assez  de  force  pour  remplacer  une  partie 
de  mur  d’un  jardin,  et  il  y a une,  économie  d’un 
tiers  sur  la  quantité  de  briques  employées  ordinaire- 
ment. 

On  peut  encore  conduire  un  ou  plusieurs  tuyaux 
dans  l.’intérieur  d’un  mur  creux  sans  cellules , la  cba- 
If  ur  qui  s’échappera  des  tuyaux  chauffera  le  mur  Sans 
qu’on  coure  le  risque  de  nuire  aux  plantes-.  On  aura 
une  chaleur  uniforme  dans  une  étendue  quelconque 
de  muraille,  et  il  deviendra  inutile  .d’avoir  plusieurs, 
foyers  comme  dans  la_méthode  ordinaire.  On  emploje 
très-peu  les  murs  à chauffer  çn  comparaison  d’autre- 
fois; mais  sj  on  les  chauffait  au  moyeir  de  conduits, à 
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CHAMBRES  DE  TEMPÉRATURE  ÉGALE.  -i^6 
vapeur,  la  plupart  des  reproches  qu’ou  faisait  à cette 
inétliode  ii’atiràient  plus  de  fondement. 

Il  est  deux  objets  principaux  auxquels  oh  applique 
le  chauffage  à la  vapeur  avec  beaucoup  d’avantages 
1°  IjC 'chauffage  des  maisons  de  température  égale, 
a"  liC  séchage  du  linge,  du  coton\  du  drap , et  quel- 
ques .opérations  de  blanchiment  et- de  teinture.  » 

CHAMBRES  DE  TEMPERATURE  EGALE. 

Les  nombreuses  et  afBigeantes  maladies  de  poitrine 
ont  dirigé  les  recherches  des  médecins  sur  les  moyens 
de  procurer  à leurs  malades  les  avantages  qu’on  pré- 
tend résulter  pour  eux  de  leur  transport  dans  les  pays 
méridionaux.  On  a donc  essayé  de  donner  à leurs  ap-  ** 
parlements  une.  température  constante. 

, iOn  ne  peut  penser  à créer  un  étabUssement  public 
de  ce  genre;  car  la  réunion  et  le  mélange  d’un  grand  , 
nombre  de  personnes  attaquées  de  la  même  maladie 
ne  peuvent , le  plus  souvent , qu’être  extrêmement 
nuisibles  ; et  la  dépense  qu’il  faudrait  faire  pour  mé- 
nager à chaque  malade  un  appartement  séparé,  serlit 
trop  considérable  pour  qucce  moyen  fût  praticable. 

Le  premier  soin  doit  être  de  fermer  fa  chambre  le 
plus  hermétiquement  possible  ; ce  qui  peut  se  faire  en  , 
collant  dès  bandes  de  toile  ou  du  papier  sur  toutes  les 
fentes  et  ouvertures.  11  faut , de  plus , avoir  une  double 
porte  qu’on  fera  aussi  petite  que  possible.  ■ Enfin , la 
cheminée  doit  être  bouchée  parle  haut,  et  les  fenêtres 
avoir  de- doubles  châssis.  ' " 

Le  second  objet  qu’on  doit  .se  proposer  est  d’intro- 
duire autant  d’air  échauffé  qu’en  exigent  la  ventila^ 
tion  et  le  remplacement - de  celui  qui  doit  s’échapper 
au  plafond.  L’air  chaud  qu’on  fait  entrer  doit  être 
de  a à t)  degrés  Fahrenheit , au-<lcssous  de  la  tempé- 
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rature  à laquelle  la  chambre  est  tenue;  le  reste  tlu 
chauffage  s’effectue  dans  la  chambre  même.  La  quan- 
tité d’air  à cjtauffer  par  la. ventilation  est,  pour  une 
chambre  moyenne,  dè  douze  pieds  cubes  par  minute; 
si  l’on  veut  maintenir  la  chambre  à 6oi",  l’air  qu’on 
introduit  dauü  la  chambre  devra  être  porté  à 56°;  cela 
peut  se  faire  aisément  au  moyen  d’une  chaudière  sus- 
pendue au-dessus  du  feu  d’une  cheminée  de  cuisine  ou 
d’un  fourneau  portatif  semblable  à ceux  qu'on  emploie 
pour  les  bains  de  vapeur  et  de  tuyaux  en  tdle. 

, l^^e  chaudière  de  trois  gallons  aVec  un  espace  égal 
PfOiijpM  vapeur,  sera  parfaitement  suffisante.  Les  tuyaux 
de  ^le  doivent  être  disposés  de  manière  que  l’eau  de 
condensation  puisse  rentrer  dans  la  chaudière.  Lair 
qu’il  faut  ;aÿhauffep  doit  être  .pris  à l’extérieur,  travei^ 
sec  la  mucaille , et  entrer  dans  une  boîte  de  fer-blanc , 
où  se  trouvent  les  tuyaux  à vapeur;  quand  il  est  chaud 
^ U s’élève  et  entre  dans  la  chambre  par  un  tuyau.  Pour 
prévenir  la  perte  de-clialeur,  la  boîte  à air  peut  être 
renfermée  dans  une  autre  boîte  de  bois.  ! 

; Un,  tuyau  de  même  dimeiisio'n  que  celui  qui  intro- 
duit l’air  échauffé,  sera  nécessaire  pour  évacuer  l’air 
au  plafond  ; et  la  grosseur  de  ces  deux  tuyaux.,  peut  se 
calculer  par  la  règle  suivante,  qui  est  générale.  • 
Multipliez  par  quatre  le  nombre  d’individus  queje 
local  peut  contenir,  et  divisez  ce  produit  par  quarante- 
trois  fois  la  racine  carrée  de  la  liauteur  en  pieds  ;■  vous 
aurez  pour  quotient  la  section  du  tuyau  ou  de  la  sommé 
des  tuyaux  de  ventilation  nécessaire  exprimée  en  pieds. 

.Cette  règle  n’ést  qu’approximative.  Les  lecteurs  al- 
g^ristes  pourront  se  servir  de  la  formule -suivante, 
qui  est  ^lus  exacte. 

Soit,  h la  hauteur  en  pieds  depuis  le  pavé  de  la 
. chambre  jusqu'au  haut  du  tuyau;  ' 
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l la  température  à laquelle  on  veut  maintenir  la 
chambre; 

X la  température  de  l’air  extérieur;  > 

B la  quantité  de  pieds  cubes  d’air  qui  doit  s’é- 
chapper du  tuyau  en  .une  minute  ; 

a la  section  ou  la  somme  des  sections  des  tuyaux 
en  pieds  carrés,  j 
On  a : ■ 


6o  a \/  _ g 

' “ àSo+t 


45o  ■ 

Mais  on  suppose  que  l’ouverture  est  faite  de  ma- 
nière à ce  qu’il  n’y  ait  aucune  contraction  ni  coude 
dans  le  courant  d’air  ; et  il  eSt  reconnu , par  expé- 
rience , que  cette  contraction  diminue  la  quantité  d’air 
qui  s’échappe  des  trois  huitièmes  du  tout.  On  a donc, 
en  négligeant  les  fractions, 

a = -l-  X 

\ * 

Si  la  différence  de  température  entre  l’air  extérieur 
et  l’air  intérieur  est  de  lo*^,  ce  qui  a lieu  le  plus  sou-. 
vent , on  a : ' 

B . • ' 


a : 


43  y/k 


C’est  la  règle  donnée  plus  haut;  pour  une  différence 
de  5“,  on  a : 


B 


Pour  3o  degrés 
Pour  56  degrés 


3o  \/A 

B 


a = 


a : 
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V L’espace  où  l’on  intrùdqit  l’air  frais,  doit  toujours 
être  près  du  pavé  de  la  chambre  à aérer,  ou  sous  le 
pavé  même,  et  if  peu  près  de  la  même  étendue.  Mais 
revenons  à notre  chambre  d’égale  température,  à 
laquelle  nous  donnerons , par  li3q)othèse , seize  pieds 
de  hauteur;  puisque  nous  avons  évalué  à douze  pieds 
par  minute  la  quantité  d’air  qu’il  fallait  renouveler, 
nous  aurons  : ‘ ' 

a = — — — = — - — de  pieds 

43^  43  X'4  "43 

pour  la  section  du  tuyau.  Or  de  pieds  carrés  réduits 
en  pouces  carrés  donne  .1  -/ 

1 44  X ^ ' 

■ ■ — =10  pouces  carres  ; . , 

43  ^ . 

- de  sorte  que  le  tuyau  étant  circulaire , il  doit  avoir  en- 
viron 3 pouces  et  ,demi  de  diamètre. 

Les  tuyaux  d’entrée  et  de  sortie  doivent  être  l’un  et 
l’autre  munis  de  registres..  ' 

. l^ous  avons  appris  le  moyen  de  régler  la  quantité 
de  tuyaux  à vapeur  nécessaire.  Appliquons-le  ici  pour 
la  «hambre  à air,  en  supposant  l’air  extérieur  à So”, 
% et  nous  aurons  par  la  formule; 

■ • . s= 

^ . 2.1  (200—-/) 

Pui^ue  nous  avons  fait  A = 1.2 , que  t 
».  3o , S devient 

- 12  X *6  . 3i2 

2.1  (200  — 56)  3o2.4 

environ  un  pied  de  surface',  si  le  tuyau  est  en  fonte.  Il 


=:  56 , et  <'  = 
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faudrait  environ  deux  pieds  de  surface,  s’il  était  en 
* tôle , pour  donner  la  même  quantité  de  chaleur.  •, 

^ La  vapeur  doit  se  rendre,  par  iHl  petit  tuyau^  de 
la  chaudière  dans  le  tuyau  supérieur  de  la  boite  à air, 
de  là  dans  le  tuyau  inférieur,  et  l’eau  de  condensation 
rentre  ensuite  dans  la  chaudière  par  un  autre  petit 
tuyau.  , . . 

En  tenant  compte  des  pertes  de  chaleur  par  la  porte 
et  les  fenêtres , la  ventilation , on  trouve  que  pour  une 
chambre  ordinaire  il  faut  environ'  quatre  pieds  de  sur* 
face  de  tuyaux  xie  fonte , ou  huit  pieds  de  surface  de 
tôle  pour  fournir  la  chaleur  nécessaire  à une  chambre 
ordinaire  qu’on  veut  tenir  à 6a“.  ^ 

Le  tuyau  à vapeur.dpit  être  muni  d’un  robinet,  afin 
que  toute  personne  qui  se  trouvera  dans  la  chambre 
puisse  régler  la  quantité -du  vapeur. 

. SÉ<ÎHOIRS  A VAPEUR.'  ' 

' I 

La  sûreté  qu’offre  la  chaleur  de  la  vapeur  pour  sé* 
cher  toute  espèce  d’objets,  est^si  supérieure,  que  cèHe 
seule  raison  devrait  faire  préférer  ce  moyen  à tout 
autre.  Mais  on  a de  plus  éprouvé  quelle  est  moins 
nuisible  aux  choses  que  l’on  sèche;  elle  ne  > les  rend 
pas  rudes  au.  toucher,  et  elle  n’altère,  ni  le  lustre,  ni 
la  couleur  des  teintures  les  plus  brillantes.  On  peut 
l’employer  pour  sécher  les,  mousseliues  ^ les  calicots , 
les  toiles , le  papier,  la  poudre  û xanon , la  drèche,  le 
houblon , le  grain  , le  sucre , etc. , etc. , ainsi  que  tout 
ce  qu’on  a à blanchir  dans  les  maisons^particullèfes. 

" V Le  procédé  ordinaire  consiste  à renfermer  la  cha- 
leur dans  une  place  assez  grande  pour  recevoir  tout  ce 
qu’on  peut  sécher,  et  construite  de  façon  que  les  ou- 
vriers puissent  chaugcr  les  articles  avec  facilité  et  sans 
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être  exposés  d’une  manière  dan^reuse  à la  dialeur 

très-forte  et  à l’humidité  d’une  chambre  à sécher. 

'ti  Indépendamment  de  l’avantage  inappréciable  d’être 
plus  sain , ce  moyen  est  aussi  plus  économique  pour  le 
combustible , parce  qu’il  permet  d’employer  une  tem- 
pérature et  un  courant  d’air  qu’il  serait  difficile  de 
rendre  réellement  efficace  par  tout  autre  moyen.  ' 

Il  doit  paraître  évident  que  l’air  agit  avec  la  plus 
grande  forqe;  il  aura  donc  un  effet  très-avantageux 
dans  une  chambre  à sécher.  Cependant  comme  Tair 
extérieur  est  quelquefois  très-humide,  celui  qui  soigne 
une  étuve  ne  doit  y laisser  entrer  cCt  air  qu’avec  mé- 
nagement ; il  doit  aussi  tenir  sa  températufc  plus 
élevée,  s’il  ne  veut  pas  faire  une  trop  forte  consom- 
mation de  combustible;  car  l’air  agit  en  raison  de 
sa  quantité  et  de  sa  température  ; l’atmomètre  du  pro- 
fesseur Leslie  seraif  un  instrument  utile  dans  une 
chambre  à sécher  ; il  mesure  la  quantité  d’humidité 
qu’exhale  une  surface  mouillée  dans  un  temps  donné, 
et  quoiqu’il  ne  donne  pas  des  indications  sur  lesquelles 
un  puisse  compter  dans  beaucoup  de  recherches  mé- 
téorologiques, il  paraît  assez  convenable  pour  l’objet 
qui  nous  occupe.  * , ‘ 

Les  murs  d’une  chambre  à sécher  ( en  n’en  consi- 
dérant que  la.  partie'  qui  renferme  l’espace  où  s’exé- 
cute l’opénatfon  ),  doivent  être  de  telle  nature  qp’its 
ne  puissent  absorber  qu’une  petite  quantité  d’humi- 
dité. On  pourrait  les  recouvrir  avec  des  carreaux  ver- 
•/  •••. 
nisses.  , ' 

Les  petits  cabinets  à séchfer  pour  l’usage  des  mai- 
sons particulières,  peuvent  •être  Construits  entièrement 
en  bois  : on  peut  empêcher  qu’il  ne  se  déjelte  en  em- 
ployant des  bandes  étroites  en  travers , et-  <ju’on  fixe 
par  des  clous  de  cuivre  ou  par  des  chevilles  de  bois. 
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On  ne  doit  point  y faire  entrer  le  fer  à cause  de  la 
rouille  dont  il  se  couvrirait. 

Les  étoffes  peuvent  être  pendues  à des  formes , ou 
étendues  sur  elles,  et  toujours  de  manière  à présenter 
la  plus  grande  surface  possible*  à l’action  de  la  chaleur. 
Chacune  de  ces  formes  doit  avoir  des  roues  pour  qu’on 
puisse  aisément  les  mouvoir  en  avant  et  en  arrière 
dans  des  rainures  en  métal.  On  pourrait  aussi  avoir 
des  mannequins  suspendus  comme  les  châssis  d’une  fe- 
nêtre; ils  seraient  plus  avantageux  que  les  formes,  qu’ou 
fait  glisser  horizontalement , parce  qu’alors  la  chambre 
à sécher 'pourrait  être,  soit  au-dessus,  soit  au-dessous 
de  la  chambre  de  travail  ; et  que,  outre  une  économie 
d’espace,  on  y gagnerait  de  pouvoir  faire  des  change- 
ments avec  plus  de  facilité.  Les  formes  sur  roues  ou 
à roulettes  se  tiennent  en  dehors  pour  y placer  les 
étoffes , et  on  les  rentre  ensuite  dans  la  chambre  à sé- 
cher. L’espace  dans  lequel  on  les  conduit,  doit  être 
garni  de  portes  fermées  très-exactement,  à l’exception 
du  moment  où  l’on  sort  les  formes,  et  de  celui  où  on 
les  rentre.  Chaque  forme  doit  être.faite  pour  une  place 
distincte,  et  on  doit  en  avoir  une  de  relais,  afin  que 
la  chambre  à sécher  soit  constamment  pleine. 

L’air  doit  être  échauffé  avant  d’entrer  dans  l’espace 
où  sont  placées  les  marchandises  , et  il  doit  aussi  y 
avoir  des  tuyaux  placés  entre  les  formes  pour  élever 
la  température  des  objets  qu’on  doit  sécher.  L’air  ré- 
chauffé doit  êti’e  introduit  par  différentes  ouvertures 
dans  le  bas  de  la  chambre,  et  immédiatement  au- 
dessous  des  formes;  et  après  avoir  traversé  les  objets 
qui  y sèchent,  et  s’être  chargé  de  vapeur,  il  doit  aller 
sortir  au  haut  de  la  chambrp.  Les  ouvertures  qui  ré- 
pondent dans  le  haut  à chacune  des  formes,  doivent 
conduire  h une  issue  commune  ù toutes,  et  qui  doit 
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être  garoie  d’un  régulateur  pour  retarder  ou  pour 
hâter  le  courant , suivant  les  circonstances  ; de  même 
qu’il  doit  aussi  y avoir  un  registre  pour  régler  l’intro- 
duction ^ de  l’air  frais  dans  la  chambre  i à air  où  doit 
être  échauffée  l’air  avant  d’entrer  dans  là  chambre  à 
sécher:  Le  poids  de  l’eau  absorbée  par  différents  corps 
est  très-variable  ; on  peut  en  prendre  une  -idée  par  le 
tableau  suivant  : ' ^ ^ 


• , ^ Poids  sec. 

Flanelle  ! . . . . . . i . 

Calicot. . .* f . 

Soie I . 

Toile  de  lin i . 

Toile  à voiles ....  i . 

Papier i 

Papier  à dessiner . i . 


Poids  mouillé. 


9 9 
3 O 


r 

: r I 

• •!- 
• 'K 


PoktU  de  t'emi 
absorbée. 


7 

.19  . 
5 O 


Il  résulte,  des  expériences  de  M. Tredgold,  qu’on  a 
obtenu  le  résultat  le  plus  économique  possible  en 
séchant  lorsque  la  • quantité  d’eau  évaporée  est  lés 
de  la  quantité  contenue  dans  les  étoffes , cela  dans 
la  trentième  partie  du  temps  qu’elles  restent  à sécher. 
La  chaleur  la  plus  avantageuse  en  . pratique  est  de  90" 
pour  les  étoffes  épaisses;  il  faut  plus  de  temps  et  moins 
de  chaleur  que  pour  les  autres.. 

t Les  expériences  de  M.  Tredgold  démontrent  encorè 
qu^un  yard  d’étoffe  de  C(^on  exige,  3o  pieds  cubes 
d’air,  et  par  conséquent  a5  yards  exigent  ySo  pieds 
cubes  par  minute.  La  température  de  l’étuve  étant  à 
90°,  la  quantité  de  tuyaux  à vapeur  en  cuivre  à placer 
entre  les  formes  pour  ces  2 5 verges,  est  de  i38  pieds 
de  surface.  Pour  élever  à 90”  la  température  de  75o 
pieds  cubes  d’air,  celle  de  l’air  extérieur  étant  supposée 
de  4o°,  il  faut,  d’après  la  formule  que  nous  avons 
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donnÔÊ, — = r 3a  pieds  de  surface  de  tuyau. 

2.1  ( 200  — 1>5)  , ‘ , 

On  voit  ici  65  au  dénominateur  au  lieu  de  90 , parce 
qu’on  a pris  la  température  moyenne  entre  l\o  et  90 , 
c’est-à-dire  entre  le  point  de  la  rosée  et  la  tempéra- 
ture de  la  chambre,  ll.faudra  donc  i38  -t-  i3a  = a'jo 
pieds  de  surface  de  tuyau  par  chaque  pièce  de  coton  de 
2 5 yards.  • ' 

Quant  au  temps  que  la  pièce  mettra  à sécher,  on 
peut  compter  environ  4 minutes  pour  enlever  pne 
livre  d’eau  aux  a5  yards  d’étoffe.  Si  l’on  réduisait  à 
moitié  la  quantité  de  surface  des  tuyaux , le  ^emps  du 
séchage  serait  double;  il  serait  quadruple,  si  la  sur- 
face de  tuyaux  était  réduite  au  quart. 

IjC  tiers  environ  de  la  quantité  de  tuyaux  détermi- 
née ci-dessus  serait  suffisant  pour  un  ménage.  Ce  qui 
ferait  45  pieds  pour  a5  yards  d’étoffe,  ou  une  surface 
équivalente.  ...  4 

La  dimension  de  , l’aire  du  tuyau  pour  évacuer  la 
vapeur,  peut  se  calculer  au  moyen  des  règles  données 
pour  le  tirage  des  cheminées.  En  adoptant  sur  ce  sujet 
si  contesté  Topiniop  de,M.  Tredgold,  on  trouvera  en 
supposant  une  hauteur  de  a5  pieds  depuis  le  centre, 
de  la, chambre  à air  jusqu’à  l’ouverturç  par  laquelle 
la  Vapeur  et  l’air  échauffé  passent  dans  l’atmosphère, 
on  trouvera , disons-nous , pour  la  section  de  oe  tuyau, 
1.55  pied  carré  quand  la  si^face  des  tuyaux  à vapeur 
est  de  270  pieds.  ..  \ 

La  somme  des  passages  à air  doit  avoir  à peu.  près 
la  même  surface.  .• 

Un  séchoir  de  ménage^  doit  avoir  deux  formes  ou 
chevalets  , dont  chacun  peut -recevoir  une  quantité /le 
linge  suffisante  pour  exiger -environ  une  heure  avant 
d’être  sèche  ; on'  ne  garpit  d’ahprd  qu’un  de  ces*  che- 
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la  fumée,  est  absorbée  par  l’air  à son  passage  dans  la 
chambre  à air.  C’est  donc  un  moyen  très-convenabje 
de  répartir  la  chaleur.  *'  ' 

D’après  Jes  expériences  faites  avec  le  poêle  dé  Derby, 
décrit  un  peu  plus  loin,  il  résulte  qu’une  livre  de 
bouille  peut  élever  5o85  pieds  cubes , ou  33g  Kvres 
d’air  de  5g  degrés;  ce  qui  équivaut  à une  livre  de 
houille  pour  élever  d’un  degré  20,000  livres  d’air. 

Eq  chauffant  par  la  vapeur,  dn  n’obtient,  suivant 
M.  Buchanan,  que  deux  livres  de  vapeur  dans  le  même 
temps  et  avec  la  même  quantité  de  convbustible  que 
celle  qui  éleyerail  66.6  livres  d’air,  ou  g33  pieds 
cubes  à i4o°  dans  une  minute. 

Si  la  vapeur  était, entièrement  condensée’ et  l’eau 
abaissée  à la  température  de  la  chambre,  sans  doute 
on  -obtiendraitf^des  effets  à peu  près  égaux  avec  la 
même  quantité  de  combustible;  mais  les  faits,  l’expé* 
rience,  lui  donnent  une  grande  mfériorité. 

..En  premier  lieu  la  chaleur  perdue,  dans  le  trans- 
port de  la  vapeur,  est  beaucoup  plus  considérable  que 
dans  lo  transport  de  Tair  échauffé;  la  température  de 
la  vapeur  est  de  212",  et  telle  de  l’air  de  i3o°  seule- 
ment. Mais  cette  différence  tient  à celle  des  conduits 
dé  Fun  et  de  l’autre  .fluide;  les  conduits  pour  l’air 
échauffé  n’éfcant  , pour  la  même  chambre,  qu’un  tren- 
tième de  ceux  nécessaires  à la  vapeur.' 

Un  autre,  défaut  du  chauffage  à la  vapeur  est  la 
grande  .quantité  de  chaleur  qui  s’échappe  avec  l’eau 
cliaitde  et  |a  vapeur  non  condensée.  . » 

Les  tuyaux  à vapeur,  placés  dans  les  chambres  où  ' 
la  vapeur  se  condense,  ont  en  général  une  ten^péra- 
ture  de  180?;  mais  à cette  tetnpératùre  *une  'moitié 
seulement  de  la  vapeilr  se  condense , et  par  conséquent 
l’on  n’obtient-que  la  moitié  de  la  chaleur  qui  se 'déga- 
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gérait  si  l’on  permettait  à l’eau  de  s’abaisser  jusqu’à 
la  température  de  la  chambre.  Cette  perte  considéra- 
ble, jointe  à celle  que  nous  avons  désignée,  explique 
la  préférence  qu’on  accorde  au  chauffage  par  l’air 
échauffé. 

En  dépit  des  avantages  évidens  que  présentent  ces 
appareils  sous  le  rapport  de  l’économie  pour  le  chauf- 
fage des  grands  ateliers , des  hôpitaux , des  prisons  , 
et  autres  établissemens , où  des  foyers  ouverts  sont 
impraticables  et  dangereux , on  n’en  fut  convaincu 
que  par  la  publication  de  l’ouvrage  de  Buchanan  : 
Essai  sur  V économie  du  chauffage  et  l’emploi  de 
la  chaleur  qui  eut  lieu  en  i8i5.  Depuis  cette  époque 
M.  Sylvester  a rappelé  l’attention  du  public  sur  cette 
question  importante  en  établissant  un  appareil  de  ce 
genre  sur  une  très  - grande  échelle  à l’hôpital  de  Derby, 
et  à l’hospice  des  pauvres  aliénés  de  Wakefield. 

On  met  le  poêle  en  communication  avec  un  passage 
souterrain  de  forme  prismatique  quadrangulaire , au- 
quel on  donne  trois  fois  autant  de  largeur  que  de 
hauteur,  et  qui  se  rend  à une  distance  convenable  du 
bâtiment.  Ce  passage,  qui  fournit  en  hiver  l’air  qu’on 
échauffe , a le  double  avantage  de  servir  à la  ventila- 
tion pendant  l’été.  Enfin  il  faut , autant  que  possible , 
placer  le  poêle  au  centre  de  la  base  de  l’édifice  et  de 
six  à douze  pieds  au-dessous  de  son  niveau,  afin  de 
donner  plus  d’uniformité  dans  la  distribution  de  la 
chaleur.  ^ 

La  figure  87  est  une  section  du  cockle  de  l’hôpital 
de  Derby , et  la  figure  88  montre  la  disposition  de  la 
maçonnerie  qui  l’entoure.  Le  cockle  a est  un  cube 
surmonté  d’un  dôme  hémisphérique  de  trois  à quatre 
pieds  de  hauteur.  Il  est  en  tôle  ou  en  fer  forgé,  ayant 
trois  seizièmes  de  pouce  d’épaisseur;  les  plaques  sont 
I.  17 
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attachées  l’une  à l’autre,  comme  dans  les  chaudières  à 
vapeur,  lia  fiunée  traverse  un  passage  étroit  b,  placé 
à la  base  du  cockle,  puis  un  conduit  c,  qui  la  porte 
à la  cheminée.  I^e  travail  en  briques  qui  enveloppe  le 
cockle  à la  distance  de  huit  pouces  de  ses  flancs,  se 
voit  mieux  en  figure  88.  Il  a une  grande  quantité 
d’ouvertures  ,e , disposées  en  échiquier,  qui  reçoivent 
de  petits  tuyaux  en  terre  ou  en  tôle,  dont  les  extré- 
mités intérieure.s  arrivent  à un  pouce  environ  du 
cockle;  de  sorte  que  l’air  peut  être  forcé  d’arriver  au 
contact  immédiat  contre  la  tôle  ; ce  qui,  selon 
M.  Strutt , double  l’effet  de  la  même  quantité  de  com- 
bustible. 

Les  parties  horizontales  d d coupent  la  communica- 
tion entre  le  bas  et  le  dessus  de  la  chambre  à air.  Les  ou- 
vertures arquées  g g ; qui  se  trouvent  à la  partie  infé- 
rieure, sont  des  sections  du  conduit  à air  principal  qui  se 
rend  à quelque  distance  du  bâtiment.  L’air  traverse  les 
conduits  inférieurs  g , passe  par  les  ouvertures  situées 
au-dessous  de  </,  pour  venir  se  mettre  en  contact  avec  le 
corps  du  poêle;  il  s’élève  ensuite  à la  partie  supérieure, 
pour  sortir  par  les  ouvertures  .dans  la  chambre  h.  Les 
obstacles  qu’il  rencontre,  en  faisant  ces  détours,  sont 
suiHsanspour  modérer  sa  vitesse,  et  recevoir  ùexcockle 
échauffé  l’élévatipn  de  température  nécessaire. 

Aflti  de  ne  point  vicier  l’air  nécessaire  à la  respira- 
tion , il  est  important  de  régler  la  dimension  du  foyer, 
de  manière  à ce  que , terme  moyen , le  cockle  ne  s’é- 
chauffe point  au-delà  de  aSo*’  Fahrenheit,  suivant  Syl- 
vester,  ou  a5o?,  suivant  Tredgold.  S’il  s’agit  d’échauffer 
un  séchoir,  et  si  surtout  l’on  veut  économiser  le  temps, 
rien  n’empêche  d’élever  la  température  davantage  ; 
mais,  en  général , il  y a économie  à sécher  à une  tem- 
pérature plus  basse. 
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De  la  chambre  supérieure  à air  échauffé  A,  partent 
Hes  comlmts  principaux  1 1 1,  qui  vont  se  rendre  aux 
difïerens  étages  qu’ils  doivent  échauffer.  Les  parties  ho- 
rizontales et  inclinées  de  ces  conduits  doivent  être 
construites  en  terre  ou  en  briques,  et,  si  elles  ont  à 
passer  soUs  terre,  elles  doivent  être  placées  dans  une 
cniteloppe.  Les  parties  verticales  sont  en  fer,  ou  même  * 
en  bois  bien  desséché. 

Une  ouverture  faite  au-dessus  de  la  porte  de  chaque 
chambre,  permet  l’accès  de  l’air  échauffé,  et  un  con- 
duit, qui  va  du  bas  de  la  chambre  jusqu’au  sommet, 
le  laisse  échapper  par  un  tuj-au  surmonté  d’une  tête  à 
girouette,  qui  ne  se  présente  jamais  au  vent.  Le  tuyau 
de  sortie  de  chaque  chambre  a aussi  une  ouverture  au 
plafond,  qui  sert  à augmenter  la  ventilation  en  été  et 
qu’on  ferme  en  hiver.  ’ 

Quand  les  poêles  de  l’hospice  des  aliénés  de  Walce- 
field  sont  en  pleine  action,  l’âir  se  meiit  avec  une  vi- 
tesse de  cinq  pieds  par  seconde.  La  iectioh  'des  deux 
conduits  principaux,  étant  de  dou2^e  pieds  carrés  cha-  ’ 
cune,  cest  cent  vingt  pieds, cubes  qui  traversent  la 
maison  en  une  seconde.  En  lui  donnant,  ce  qui  est  à 
peu  près  vrai,  quatre  cent  mille  pieds  cubes,  on  ioit 
que  1 air  en  est  entièrement  renouvelé  en  un  peu'moins 
dune  heute.  upliup  ,,  y i u ' 

Un  poêle  de œttè  sortis,  bien  construit,  et  gouverné 

de  manière  a ce  que  \%\t  'n’atteigne  point  une  tempé- 
rature trop  élevée  est',^  non-séulement  beaucoup  plus 
economique  que  tout  autre''tn6ych  de  chauffage  dans 
un  grand  établissement  , mais  on  péut  affirmer  qu’il 
est,  pour  le  moins,  aussi  sain  que  le  chaufThge  à la  va- 
peur. I,es  désavantages  capitaux  de  ce  plan  sont  qu’il 
ne  peut  que  rarément  s’appliquer  à Un  grand  établis- 
sement lorsqu’une' fois  il  bsf’Wtii  d<J  plus  il  est  assez. 
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difficile  de  donner  une  apparence  même  passable  à 

toutes  les  parties. 

Les  passages  à air  de  ce  poêle  étant  situés  de  quel- 
ques pieds  au-dessous  du  niveau  du  sol,  ils  fournissent 
encore  un  moyen  commode  défaire  passer  une  certaine 
quantité  d’air  frais  à l’intérieur  des  chambres  en  été. 

Le  changement  de  température  que  ce  passage  o^a- 
sionne  à l’intérieur,  est,  d’après  Sylyester,  bien  plus 
considérable  qu’on  pourrait  le  penser.  Le  conduit  à 
air  de  l’hôpital  de  Derby  a environ  quatre  pieds  en 
carré  ; sa  longueur  est  de  soixante-dix  yards.  Au  mois 
d’août , le  thermomètre  marquait,  à l’ombre , 8o”  ; l’air 
entrait  dans  le  conduit,  à cette  température , et  en  sor- 
tait, vers  le  poêle,  à la  température  de  6o° , le  courant 
étant  assez  fort  pour  éteindre  une  chandelle  allumée. 
11  trouva,  dans  une  autre  expérience,  que  l’air,  à son 
entrée , ayant  54° , sortait  du  conduit  à 5 1 ° seulement. 

C’est  là  un  des  grands  avantages  de  cet  appareil  sur 
celui  à vapeur,  puisqu’il  remédie,  selon  les  saisons,  à 
l’excès  de  chaleur  et  de  froid. 

POÊLE  DE  PERKINS. 

Dans  le  but  de  remédier  à quelques-uns  des  incon- 
véniens  de  l’appareil  que  nous  venons  de  décrire , 
M.  Jacob  Perkins  inventa,  il  y a quelques  années,  un 
moyen  de  convertir  le  poêle  d’Allemagne  ordinaire  en 
un  calorifère.  Il  appelle  de  l’extérieur  un  courant  d’air 
froid,  à travers  un  tuyau  qui  travers©  le  mur,  contre 
la  partie  la  plus  chaude. du  poêle,  et  l’oblige  à rester 
quelque  temps  en  contact  avec  elle  au  moyeu  d’un 
écran  de  tôle , qui  enveloppe  la  plus  grande  partie  du 

Il  a même  assez  récemment  perfectionné  la  con- 
struction du  poêle,  de  manière  qu’on  peut  à volonté  di- 
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riger  le  courant,  soit  de  la  partie  inférieure,  soit  de  la 
partie  supérieure  du  foyer , de  sorte  qu’on  n’a  jamais 
de  fumée. 

Le  tuyau  du  poêle  lui-même  est  contenu  dans  une 
enveloppe  cylindrique  d’un  plus  grand  diamètre,  qui, 
laissant  passer  l’air  entre  elle  et  le  tuyau,  permet  d’en- 
voyer de  la  chaleur  aux  étages  supérieurs. 

On  trouve  la  description  de  ce  poêle  dans  les  Trans- 
actions de  la  Société  des  arts,  année  1822. 

La  figure  89  en  est  une  section,  a est  la  bouche  par 
laquelle  on  fait  entrer  le  combustible,  b le  couvercle 
qui  la  ferme;  c la  grille  maintenue,  à la  partie  posté- 
rieure, par  des  gonds,  et  à la  partie  antérieure,  par 
le  bouton  de  d\  e est  le  cendrier  fermé  de  toutes 
parts , hormis  en  J",  où  l’on  voit  un  couvercle  qui  reste 
ouvert  tant  que  le  tuyau  g n’est  point  assez  chaud 
pour  produire  un  bon  tirage;  ce  moment  arrivé,  on 
ferme  ce  couvercle,  et  on  ouvre  celui  en  b,  d’une 
quantité  plus  ou  moins  grande , selon  le  tirage  qu’on 
désire.  Par  ce  moyen,  la  fumée  se  consume  presque 
en  totalité;  la  partie  inférieure  du  conduit  e s’étend 
vers  le  fond  presque  autant  que  le  poêle,  ainsi  qu’on 
le  voit  dans  la  projection  horizontale,  figure  90.  h est 
une  boîte , qui  reçoit  l’air  frais  qui  vient  du  dehors. 
11  est  dirigé  le  long  du  poêle  par  l’écran  de  fer  t , afin 
de  s’y  échauffer,  à son  passage,  k k est  une  hotte 
surmontée  d’un  tuyau  qui  enveloppe  celui  du  poêle. 
Elle  reçoit  encore  beaucoup  d’air  frais,  et  le  conduit, 
en  réchauffant  et  en  lui  faisant  traverser  le  plafond, 
jusqu’à  l’étage  supérieur  ; ou  bien  on  le  laisse  échapper 
par  l’ouverture  l.  Un  peu  au-dessus  est  un  registre  m, 
qui  empêche  l’air  de  passer  au  troisième  étage , ou  qui 
le  laisse  s’échapper,  au  contraire,  lorsqu’il  est  trop 
chaud.  On  voit  ce  registre,  en  partie  ouvert,  dans  le 
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plan  figure  90  bis.  Quand  ce  registre  est  fermé,  un  autre 
courant  d’air  frais  vient  de  l’extérieur,  à travers  un 
autre  conduit  n,  et  monte,  toujours  en  contact  avec 
le  tuyau  du  poêle,  jusqu’au  troisième  étage,  qu’il  va 
échauffer  à son  tour.  Enfin,  une  petite  grille  empêche 
les  copeaux  ou  le  papier  enflammé  de  s’élever  dans  la 
cheminée.  L’air  chaud  cesse  d’arriver  à une  hauteur  un 
peu  plus  grande  que  celle  de  l’étage  supérieur , et  la  fu- 
mée se  rend , par  un  coude,  ou  dans  une  cheminée,  ou 
en  dehors  de  la  fenêtre  de  la  chambre,  g g sont  des 
anneaux  de  fer , qui  supportent  le  poids  de  l’enveloppe. 
Ce  poêle , comme  tous  les  autres,  exige  qu’on  place  un 
vase  plein  d’eau  dans  les  environs  du  foyer,  afin  d’en- 
tretenir, par  l’évaporation,  l’humidité  de  l’air  dans 
les  chambres  habitées.  Jusqu’ici  il  n’a  été  employé  que 
pour  échauffer  les  étuves  des  imprimeurs  sur  étoffes. 

COUCHES  CHAUDES. 

Les  chimistes  se  servaient  autrefois,  dans  leurs  labo- 
ratoires , d’un  appareil  calorifique  qu’ils  appelaient  du 
nom  singulier  de  balneum  ventris  equini,  bain  de 
ventre  de  cheval.  Ce  n’était  rien  autre  chose  qu’une 
couche  de  fumier  de  cheval,  encore  employée  quelque- 
fois aujourd’hui  pour  la  préparation  du  blanc  de  plomb 
et  du,  vert-de-gris,  mais  surtout  par  les  jardiniers, 
pour  activer  la  germination,  et  échauffer  les  châssis 
dans  lesquels  ils  élèvent  de  jeunes  plantes. 

La  fermentation  du  fumier  de  cheval  développe 
beaucoup  de  chaleur , mais  ce  n’est  point  la  seule  sub- 
stance qui  serve  à former  ces  couches  ; on  emploie  en- 
core le  fumier  de  vache,  de  porc,  les  boues  des  rues, 
les  fieiite.s  de  pigeon  , de  mouton,  mélangés  avec  de  la 
terre  et  des  débris  de  végétaux.  Ces  matières  forment 
les  couches  les  plus  chaudes.  I^cs  feuilles , les  tontes 
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(les  arbres,  lesiaues  (Hierbes,  les  criblures  de  céréales, 
les  scories  de  bois,  la  tannée,  les  marcs  de  fruits,  con- 
stituent les  couches  végétales. 

Le  fumier  compose,  le  plus  ordinairement,  les  couches 
chaudes,  qui  ne  sont  autre  chose  que  des  masses  de 
cette  matière , après  qu’elle  a subi  sa  plus  grande  fer- 
mentationi 

On  donne  à ces  masses  une  base  quadrangulaire 
d’une  grandeur  proportionnée  au  nombre  de  vases 
([u’elles  doivent  échauffer,  ou  à la  grandeur  du  châssis 
de  couche  et  au  degré  de  chaleur  qu’on  veut  obtenir; 
ce  qui  dépend  encore  de  la  saison  dans  laquelle  on 
forme  ces  couches. 

Ijorsqu’elles  sont  destinées  à échauffer  des  châssis , 
on  leur  donne  environ  six  pouces  de  plus  de  chaque 
côté  que  le  châssis,  et  on  étend  sur  le  fond,  avec  la 
fourche,  des  lits  .successifs  de  fumier  jusqu’à  la  hauteur 
nécessaire,  que  l’on  foule  doucement  et  également  dans 
tous  les  points. 

On  u’cmploie  la  tannée,  de  préférence  aU  fumier,  que 
parce  que  la  partie  qui  subit  la  fermentation  putride 
est  de  plus  longue  durée  ; elle  n’exige  point  par  con-, 
séquent  d’être  aussi  souvent  renouvelée.  Voilà  pour- 
quoi on  l’emploie  surtout  dans  la  fabrication  du  blanc 
de  plomb. 

M.  Bayle  se  servait  de  foin  humide  dans  son  labo- 
ratoire pour  les  digestions  et  les  putréfactions. 

On  mêle  quelquefois  le  fumier  avec  du  tan,  des 
cendres,,  des  feuilles  d’arbres,  de  la  scorie  de  bois, 
des  moi’ceaux  de  cuir,  du  menu  bois  et  autres  sub- 
stances fermentescibles,  afin  de  prolonger  l’action  de 
la  masse  totale.  Un  mélange  de  feuilles  et  de  litière 
d’étable,  auquel  on  ajoute  un  peu  de  tan,  forment 
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une  bonne  couche , si  l’on  a laissé  la  grande  chaleur 
se  développer  avant  de  former  le  Ht. 

La  chenevotte  fermente  encore  très- lentement  et 
très-régulièrement  ; elle  est  souvent  préférable  au  fu- 
mier , en  ce  qu’elle  donne  une  chaleur  plus  constante 
et  plus  durable  qu’une  infinité  d’autres  substances. 

De  toutes  les  feuilles,  celles  du  chêne  sont  préfé- 
rables , quoiqu’on  puisse  employer  aussi  avec  avan- 
tage celles  du  hêtre,  du  châtaignier,  ainsi  que  toutes 
celles  dont  le  tissu  est  ferme  et  serré;  on  devra  donc 
en  général  rejeter  celles  du  tilleul , du  sycomore , du 
frêne  et  celles  des  arbres  fruitiers. 

Un  des  grands  motifs  de  préférer  les  feuilles  au  tan , 
c’est  qu’elles  deviennent  un  excellent  engrais,  tandis 
que  le  tan  n’est  d’aucune  valeur  pour  cet  usage.  On  a 
fait  l’essai  de  l’un  et  de  l’autre  sur  des  sols  sablonneux 
et  argileux,  secs  et  humides,  et  l’on  peut  en  déduire 
que  le  tan  ne  mérite  véritablement  point  le  nom  d’en- 
grais, tandis  que  les  feuilles  sont  le  plus  riche  et  à la 
fois  le  plus  commode  pour  un  jardin.  Mais  ceci  ne 
s’applique  qu’aux  feuilles  qui  ont  subi  la  fermentation 
et  qui  sont  réduites  ainsi  à un  véritable  terreau  végétal. 

1.16#  feuilles'’,  faiêlées  avec  le  fumier , forment  un  ex- 
cellent lit, qui  conserve-bien  plus  long-temps  la  chaleur 
que  le  fumier  tout  seul  ; dans  l’un  et  l’autre  cas,  l’em- 
ploi des  feuilles  procure  une  économie  considérable. 

Puisque  le  but  qu’on  se  propose  est  de  se  débarrasser 
de  la  trop  grande  chaleur  qui  se  développe , lorsque  la 
fermentation  est  à son  comble,  il  est  clair  qu’on  devra 
aider  la  nature  dans  ces  décompositions,  qui  exigent 
la  présence  de  l’air  et  une  certaine  humidité  ; le  jardi- 
nier devra  donc  souvent  retourner  la  masse,  et  lui  four- 
nir ou  lui  soustraire  de  l’eau , selon  le  besoin. 
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En  hiver,  cette  préparation  se  fait  ordinairement 
sous  des  hangars  : on  devra  aussi  préférer  cette  si- 
tuation en  été  ; car  le  vent  et  le  soleil , en  desséchant 
la  surface  extérieure , retardent  l’opération.  Cependant 
on  peut  à la  rigueur  laisser  la  masse  découverte. 

Il  y a sans  doute  une  grande  perte  de  chaleur  pen- 
dant la  fermentation  ; aussi  a-t-on  essayé  d’en  tirér 
quelque  parti , en  plaçant  la  masse  de  matières  sous  des 
hangars  ou  dans  des  cavébux  au-dessous  de  chambres. 
Ce  dernier  moyen  paraît  être  le  plus  économique,  et 
on  peut  en  tirer  de  grands  avantages  là  où  l’on  emploie 
beaucoup  les  couches  chaudes  ; mais  le  plan  proposé 
par  M.  Mac.  Phail  me  paraît  au  total  préférable  à tous 
les  autres.  Il  consiste  à creuser  une  fosse  infiniment 
plus  large  que  le  lit  qu’elle  doit  échauffer  ou  que  la 
chambre  qui  doit  contenir  les  vases  chimiques;  on  la 
double  en  briques , et , à quelque  distance , on  cons- 
truit un  mur  intérieur  percé  de  trous,  disposés  en 
échiquier,  qui  laissent  passer  la  chaleur  dans  la  chambre 
ainsi  formée.  Le  fumier  ou  les  autres  substances  fer- 
mentescibles sont  jetées  dans  la  fosse  laissée  éntre  les 
murs  intérieur  et  extérieur.  On  les  recouvife  d’une 
planche  ou  d’une  couche  de  terre  ; la  chaleur  passe  par 
les  trous  à l’intérieur  de  la  chambre , y étdtauffe  les 
appareils  de  digestion  qui  y sont  empilés,  dl  chauffe 
en  outre  un  lit  de  terre  placé  sur  des  planches,  qui 
ferment  la  chambre  par  le  haut,  à la  hauteur  du  der- 
nier rang  de  trous. 

C’est  un  moyen  propre  et  commode  de  tirer  parti , 
pour  la  chimie  et  l’horticulture  à la  fois , de  la  fermen- 
tation des  matières  végétales  ou  animales. 
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Si  les  chimistes  ont  employé  la  chaleur  qui  se  dégage 
par  la  combustion  ou  la  fermentation,  ils  n’ont  point 
négligé  non  plus  de  tirer  parti  de  la  chaleur  solaire. 

Ils  ont  appelé  insolation  l’exposition  de  toute  sub- 
stance à l’action  des  rayons  solaires.  L’usage  qu’on  en 
faisait  autrefois,  pour  la  préparation  des  huiles,  s’estcon- 
servé  encore  aujourd’hui  pour  celle  des  huiles  sicca- 
tives, à l’usage  des  peintres.  Mais  l’emploi  le  plus  en 
grand  qu’on  ait  fait  de  la  chaleur  solaire , est  dans  la 
préparation  du  sel  ordinaire,  comme  nous  le  verrons 
en  traitant  dé  ce  corps. 

Enfin , on  a concentré  les  rayons  solaires  au  moyen 
de  miroirs  et  de  lentilles , qui  ont  donné  un  degré  de 
chaleur  bien  supérieur  à celui  des  fourneaux  et  même 
des  chalumeaux. 

PREMIER  MIROIR  DE  VILLETTE. 

Le  siècle  se  distingua  surtout  par  les  miroirs 
ardens  qu’il  vit  construire.  Les  plus  puissans  furent 
dus  à un  M.  Villette,  de  Lyon,  qui  n’en  établit  pas 
moins  de  cinq  sur  une  très-grande  échelle.  Le  premier 
fut  acheté  par  M.  d’Alibert  pour  la  somme  de  i ,5oo  liv.  ; 
le  second,  acheté  par  Tavernier,  fut  offert  au  roi  de 
Perse  ; le  troisième  fut  donné  par  le  roi  à l’Académie 
royale  ; le  quatrième  devint  la  propriété  du  roi  de  l)a- 
nemarck,  et  le  cinquième  fut  envoyé  en  Angleterre,  où 
on  le  montra  publiquement.  Le  premier  de  ces  mi- 
roirs, construit  en  1662,  avait  trente  pouces  de  dia- 
mètre, et  pesait  environ  cent  livres.  Sa  distance  focale 
était  d’environ  trois  pieds;  l’image  qu’il  donnait  du 
soleil  avait  sept  ;i  huit  lignes.  Il  était  monté  dans  un 
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cadre  d’acier  circulaire,  et  prenait  facilement  toutes 
les  positions. 

Voici  les  effets  qu’il  produisait  ; 

Secondei. 


Le  bois  vert  prenait  feu  en  un  instant. 

Un  petit  fragment  de  fer  fondit  eu l\o 

Une  pièce  de  quinze  sous  se  trou  va  percée  en  a4 

Un  clou  de  fer  épais  fondit  en 20 

La  pointe  d’une  lame  de  sabre  fondit  en . . 43 

Un  jeton  de  cuivre  se  trouva  percé  en. . . . 6 

Une  pièce  de  cuivre  fiandit  en l\‘i 

Un  fragment  de  carreau  d’appartement 

fondit  en 4^ 

Un  ressort  de  montre  fondit  en 9 

Une  pierre  à fusil  fondit  en i 

Une  pièce  de  mortier  fondit  en 5a 


TRoisiÈME  MIROIR  DE  VILLETTE. 

Le  miroir  de  Villette  offert  à l’Académie  fut  con- 
struit en  1670;  le  roi  le  fit  apporter  à Saint-Germain, 
et  il  en  fut  si  satisfait,  qu’il  gratifia  M.  Villette  d’une 
somme  -de  cent  pistoles , pour  le  plaisir  qu’il  lui  avait 
procuré.  Il  fit  l’acquisition  de  ce  miroir  quelque  temps 
après,  et  on  le  plaça  à l’Observatoire  royal  de  Paris. 

C’était  une  composition  métallique  d’une  forme  sphé- 
rique ; son  diamètre  avait  43  pouces , et  la  calotte  sphé- 
rique, qui  recevait  les  rayons  solaires,  avait  i45a  J-j- 
pouces  carrés  français.  11  servait  à la  'fois  de  miroir 
convexe  et  de  miroir  concave,*  ses  deux  faces  étant 
polies  avec  le  plus  grand  soin.  Son  poids  était  de  4oo 
livres.  Enfin  les  rayons  qu’il  recevait  donnaient  un 
foyer  d’un  demi-pouce  de  diamètre,  à la  distance  de 
trois  pieds  et  demi  du  fond  du  miroir  ; et  comme  l’in- 
tensité du  miroir  est  à celle  que  répand  l’astre  comme 
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la  surface  du  miroir  est  à l’aire  du  cercle  peint  au 
foyer,  on  trouve  que  le  miroir  ayant  en  nombre  rond 
43  pouces  de  diamètre  et  le  foyer  7,  la  chaleur  déve- 
loppée au  foyer  était  7396  fois  celle  que  répandait  le 
soleil  au  même  moment.  Ce  résultat  paraît  extraordi- 
naire; mais  il  faut  avouer  qu’on  a supposé  ici  que  tous 
les  rayons  étaient  réfléchis , ce  qui  n’est  qu’à  peu  près 
vrai,  puisque  le  miroir  était  sphérique;  de  plus,  il 
n’était  point  tout-à-fait  sans  inégalités  : on  les  aperce- 
vait fort  bien  au  microscope,  et  même  à l’œil  nu  en 
regardant  de  côté;  d’ailleurs  le  métal  absorbe  une  cer- 
taine quantité  de  chaleur.  Quoi  qu’il  en  soit,  il  produi- 
sait des  effets  surprenans. 

Tous  les  combustibles,  houille,  bois,  tourbe,  etc., 
prenaient  feu  en  un  instant,  même  les  plus  humides, 
tel  que  le  bois  vert. 

Les  métaux  et  les  terres  exposés  au  foyer  fondirent 
en  une  minute. 

Des  pierres,  des  fragmens  de  roches  se  vitrifièrent 
instantanément. 

Il  calcina  les  os.  Il  fondit  et  vitrifia  immédiatement 
des  tuiles,  de  l’argile , du  sable,  des  creusets,  du  mar- 
bre, du  jaspe,  du  porphyre.  Les  meilleurs  matériaux 
employés  dans  la  construction  des  fourneaux  de  fusion 
se  fondirent  et  se  vitrifièrent. 

L’image  de  la  lune  reçue  sur  le  miroir  produisit  un 
foyer  très-brillant  que  l’œil  ne  pouvait  supporter;  mais 
la  boule  d’un ‘thermomètre  très-sensible,  placée  à ce 
foyer,  ne  fit  ni  monter. ni  baisser  l’instrument. 

CINQUIÈME  MIROIR  DE  VILLETTE. 

Le  miroir  de  M.  Villette  qui  fut  importé  en  Angle- 
terre, fut  confié  à MM.  Harris  et  Desaguliers , qui  en 
firent  plusieurs  essais.  11  était  formé  de  cuivre,  d’étain 
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et  de  bismuth  ; sa  réflexion  donnait  une  teinte  jaunâtre. 
La  largeur  du  miroir  était  de  47  pouces;  son  rayon 
de  courbure  étant  de  76  pouces,  sa  distance  focale  était 
de  trois  pieds  deux  pouces , et  le  diamètre  de  l’image 
solaire  de  0.358  pouces  : de  sorte  que  la  chaleur  déve- 
loppée au  foyer  était  théoriquement  17257  fois  celle 
que  répandait  le  soleil  au  même  moment. 

On  obtint  à Londres  les  résultats  suivans,  en  juin 


1718,  entre  neuf  heures  du  matin  et  midi. 

Secondes. 

Un  fragment  rouge  d’une  coupe  romaine 

fondit  en 3 

Il  commença  à couler  après ,100 

Un  fragment  noir  fondit  en 4 

11  commença  à couler  en 64 

La  craie  se  vaporisa , on  pourrait  dire,  en  a3 
Le  résidu  d’un  travail  en  fer,  qu’on  disait 
avoir  été  forgé  par  les  Saxons,  était  près  de 

couler  après . 29  ^ 

Un  fragment  noir  de  la  colonne  de  Pompée 

fondit  en 5o 

Un  fragment  blanc  en 54 

Du  minerai  de  cuivre  en 8 

Un  coquillage  fossile  en 7 

Il  n’avait  point  subi  d’autre  change- 
ment après 64 


Le  miroir  commença  alors  à s’échauffer,  et  brûla 
avec  beaucoup  moins  de  force. 


Du  minerai  de  fer  fondit  en 24 

Le  talc  se  calcina  en 4^ 

Il  n’avait  point  subi  d’autre  change- 
ment après 64 
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Des  os  se  calcinèrent  en 

Ils  se  vitrifièrent  en 

Une  pièce  de  six  sous  fondit  en 

Un  demi-sou  du  roi  William  en 

Il  coula  en 

Un  demi-sou  du  roi  George  entra  en  fusion 

au  bout  de 

Il  coula  après 

L’étain  fondit  en 

Une  tuile  mince  en 

Elle  se  trouva  percée  d’outre  en  outre 
après 

La  fonte  de  fer  entra  en  fusion'après. 

Une  ardoise  après 

Elle  fut  percee  d outre  en  outre  après 


SwonJes. 
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Une  émeraude  se  fondit  en  une  substance  à peu  près 
semblable  à une  turquoise. 

Un  diamant,  pesant  quatre  grains,  perdit  les  sept 
huitièmes  de  son  poids.  ‘ 

Ce  miroir  fut  construit  par  M.  Villette  et  scs  deux 
fils  quelque  temps  après  l’autre.  Il  devint  la  propriété 
de  M.  Yillette  le  fils,  qui , d’après  les  conseils  de  quel- 
ques savans,  le  transporta  à Londres,  où  l’on  en  vint 
admirer  les  effets  à Whitehall. 


MIROIR  ARDENT  DE  TSCHIRNHAUSEN. 

Le  miroir  ardent  exécuté  par  le  célèbre  Tschirn- 
hausen,  en  1687,  était  fait  d’une  lame  de  métal  d’une 
épaisseur  double  de  celle  d’un  couteau  ordinaire.  Il  • 
avait  de  largeur  environ  3 aunes  de  Leipsick , ou  5 pieds 
3 pouces  de  France;  son  foyer  était  éloigné  de  deux 
de  ces  aunes,  ou  3 pieds  6 pouces  de  France.  Il  pro- 
duirait les  effets  suivans  : 
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Le  bois  présenté  au  foyer  s’enflammait  sur-le-champ, 
et  le  vent  le  plus  violent  ne  pouvait  l’éteindre. 

L’eau  contenue  dans  un  vase  de  terre  bouillait  à 
l’instant;  en  sorte  que  des  œufs  y cuisaient,  et  bientôt 
après  toute  l’eau  était  évaporée. 

Un  morceau  d’étain  ou  de  plomb  de  trois  pouces 
d’épaisseur  commença  à couler  aussitôt  qu’on  le  plaça 
au  foyer;  deux  ou  trois  minutes  après,  il  était  percé 
d’outre  en  outre. 

Un  plateau  de  fer  fut  immédiatement  porté  au  rouge; 
il  se  trouva  percé  peu  de  temps  après. 

IjC  cuivre,  l’argent,  etc.,  fondaient  en  5 ou  6 mi- 
nutes. 

Les  pierres,  la  brique,  étaient  immédiatement  portées 
au  rouge. 

L’ardoise  s y transformait  en  un  verre  noir  qui,  pris 
avec  urte  pince,  se  tirait  en  filamens. 

Les  meilleures  briques  coulaient  en  un  verre  jaune. 

Des  fragmens  de  vaisseaux  qui  avalent  été  long-temps 
exposés  au  feu,  se  fondirent  en  un  verre  jaunâtre. 

La  pierre-ponce  se  transforma  en  un  verre  blanc. 

Un  morceau  d’un  excellent  creuset  se  vitrifia  en  huit 
minutes. 

Des  os  se  convertirent  en  une  sorte  de  verre  opaque, 
et  une  motte  de  terre  se  changea  en  un  verre  jaune- 
verdâtre. 

Les  rayons  de  la  pleine  luue,  concentrés  par  ce  mi- 
roir, ne  firent  nullement  monter  le  tliermomètre. 

VERRES  ARDENS. 

La  construction  des  instrumens  qui  .servent  à brûler 
à une  petite  distance  est  extrêmement  importante  pour 
la  science,  et  on  peut  prévoir  que  quelque  jour  ils  se- 
ront un  des  plus  puissans  agens  de  la  chimie  et  des  arts. 
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Quoique  les  instrumens  de  catoptrique  qu’on  ait 
exécutés  l’aient  été  sur  une  fort  grande  échelle,  leurs 
effets  n’ont  jamais  été  aussi  puissans  que  ceux  des  len- 
tilles; ils  ont  d’ailleurs  quelques  désavantages  qu’il  est 
de  leur  essence  de  conserver  : par  exemple,  le  point 
brûlant  doit  toujours  être  placé  entre  le  soleil  et  le 
centre  du  miroir,  et  l’opérateur  ne  peut  point  faire  ses 
expériences  avec  autant  de  facilité  que  si  le  foyer  était 
placé  de  l’autre  côté  de  l’instrument,  par  rapport  au 
soleil.  Toutes  ses  opérations  tendent  nécessairement 
plus  ou  moins  à empêcher  la  lumière  d’arriver  sur  la 
surface  réfléchissante.  Ce  défaut  est  sans  remède;  il 
faut  donc  avoir  recours  aux  instrumens  de  dioptrique 
ou  decatadioptrique,  qui  peuvent  seuls  réunir  un  grand 
pouvoir  à une  grande  commodité. 

LENTILLE  DE  TSCHIRNH AUSEN. 

Ce  célèbre  artiste  construisit  encore  une  lentille 
bi-convexe  de  quatre  pieds  de  diamètre,  qui,  placée 
perpendiculairement  aux  rayons  solaires  pendant  l’été, 
dans  un  beau  temps,  donnait  un  foyer  d’un  pouce  et 
demi  de  diamètre  à douze  pieds  de  distance  environ. 

Le  diamètre  du  troisième  miroir  de  Villette  ayant 
quarante-trois  pouces,  sa  circonférence  était  de  i35 
le  diamètre  de  la  lentille  de  Tschirnhausen  étant  de 
48  pouces , sa  circonférence  était  de  1 5o  pouces  ~ : la 
quantité  de  rayons  qui  tombait  sur  ce  verre  était  donc 
à celle  qui  tombait  sur  le  miroir  comme  ia45  à 1000, 
et  cependant  l’effet  du  miroir  était  à la  fois  plus  puis- 
sant et  plus  prompt  que  celui  de  la  lentille. 

D’ailleurs  la  différence  des  foyers  était  considérable. 
L’ouverture  du  miroir  de  Villette  avait  i45a  fj  pouces 
carrés,  et  son  foyer  28  f lignés  carrées;  l’airé  de  la 
lentille  de  Tschirnhausen  181  pouces  carrés  et  son 
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foyer  a54  lignes  carrées  4 • par  conséquent,  le  foyer 
du  miroir  était  au  foyer  de  la  lentille-  comme  i à q. 

Il  paraît  donc  encore  que,  sous  le  rapport  de  la  puis- 
sance , il  y a plus  d’avantage  à employer  la  réflexion 
que  la  réfraction.  De  plus,  une  lentille  de  quatre  pieds 
de  diamètre  est  à peu  près  le  maximum  qu’ait  pu  pro- 
duire l’art  du  verrier;  tandis  que  la  fabrication  des 
miroirs  opaques  ne  paraît  pas  être  limitéeaux  dimen- 
sions que  nous  avons  pu  voir , quoiqu’à  la  vérité  on 
ne  puisse  guère  espérer  aujourd’hui  de  grandes  amélio- 
rations dans  ce  genre , puisqu’on  s’en  occupe  à peine. 

Tschirnhausèn  cependant  ne  se  contenta  point  du 
succès  de  cettè  dernière  expérience;' il  chercha  les 
moyens  de  contracter  son  foyer,  afin' d’augmenter  la 
puissance.  Pour  cela  il  fit  usage  d’un  plus  petit  vCrre, 
d’une  lentille  d’un  plus  petit  diamètre,  qu’il  plaça  pa- 
rallèlement à la  première,  afin  de  réunir  et  de  resserrei- 
de  nouveau  les  raybns  émanés  du  grand  verre.  11  par- 
vint ainsi  à réduire  son  foyer  dans  le  rapport  de  8i  à 
i6;  et,  bien  que  par  cette  nouvelle  réfraction  il  se 
perdît  une  certaine  quantité  de  rayons,  au  tolal  cepen- 
dant  l’effet 'fut  considérablement  augmenté.’ 

Quoi  qu’il  en  soit,  la  lentille  de  Tschirnhausèn  est 
préférable  au  miroir  de  Villette  pour  les  expériences; 
elle  est  infiniment  plus  commode,  quoique  relativement 
plus  faible. 

Les  effets  de  ce  dernier  miroir  sont  décrits  ainsi 
dans  l’Histoire  de  l’Académie  des  sciences  : 

1°  Toute  sorte  de  bois,  quelque  dur  ou  vert  qu’il  soit, 
même  mouillé  dans  l’eau,  s’enflammera  dans  un  mo- 
ment. 

2°  L’eau,  dans  un  petit  vaisseau,  bouillira  dans  un 
moment. 

3°  Les  morceaux  de  métal  étant  d’une' grosseur  pro- 
I.  i8 
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portionnée  se  fondront,  non  pas  dans  le  moment,  mais 
immédiatement  après  que  le  morceau  de  métal  entier 
aura  atteint  un  certain  degré  de  chaleur.  Par  exemple, 
un  morceau  de  plomb,  s’il  est  trop  gros,  ne  se  fondra 
point  du  tout;  mais,  étant  d’une  grosseur  proportionnée, 
il  faut  le  tenir  un  peu  de  temps  dans  le  foyer,  et  lors- 
qu’il commencera  à se  fondre  dans  un  endroit , tout  le 
reste  continuera  à se  fondre.  Le  fer  doit  être  en  plaques 
très-minces,  et  alors  il  rougira  dans  le  moment,  et 
ensuite  il  se  fondra  aussi. 

4°  Les  tuiles,  ardoises,  pierres  ponce,  la  faïence, 
le  talc , etc. , de  quelque  grosseur  qu’ils  soient , rou- 
gissent dans  le  moment  et  se  vitrifient. 

5“  liC  soufre,  la  poix,  et  toutes  les  résines,  se  fon- 
dent sous  l’eau. 

6"' Lorsqu’on  y expose  sous  l'eau,  en  été,  du  bois 
très-tendre,  comme  du  pin,  il  ne  paraît  pas  changé 
au  deboi-s;  mais  lorsqu’on  le  fend  en  deux,  il  so  trouve 
en  dedans  brûlé  en  charbon. 

y"  Si  l’on  fait  un  creux  dans  un  charbon  de  bois 
dur,  et  si  l’on  met  dans  ce  creux  les  matières. que  l’on 
veut  exposer  au  soleil,  l’effet  en  sera  infiniment  plus 
violent. 

8°  Quelque  i^tal  que  ce  soit,  mis  dans  le  creux 
d’un  charbon,  se  fond  dans  le  moment , et  le  fer  y jette 
des  étincelles  comme  dans  la  forge;  et  si  l’on  tient  les 
métaux  de  cette  manière  en  fonte  pendant  quelque 
temps,  ils  s’envolent  tous  : ce  qui  arrive  particulière- 
.ment,  et  très-promptement,  au  plomb  et  à l’étain. 

9°  Les  cendres  du  bois,  des  herbes,  du  papier,  de 
la  toile,  etc.,  etc. , deviennent  du  verre  transparent 
dans  le  moment. 

lo"  Si  quelques  matières  ne  voulaient  pas  se  fondre 
étant  en  morceaux,  il  faudrait  les  exposer  en  poudre; 
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el  si  même  en  poudre  elles  ne  se  fondaient  pas,  il  fau- 
drait leur  ajouter  quelques  sels,  et  tout  se  fondra. 

1 1"  Les  matières  qui  sont  le  plus  tôt  altérées  par  ce 
feu  sont  les  matières  noires  qui,  dans  la  fonte',  restent 
noires;  plus  difficiles  sont  celles  qui  sont  blanches,  et 
qui,  en  fondant,  deviennent  noires;  plus  difficiles  en- 
core celles  qui  sont  noires,  et  qui  blanchissent  dans  ta 
fonte  : et  les  plus  difficiles  de  toutes  sont  les  matières 
blanches  qui  restent  blanches  dans  la  fonte,  comme 
sont  les  cailloux,  la  craie  d’Angleterre,  ta  chaux. 

la”  Tous  les  métaux  se  vitrifient  sur  une  plaque  de 
porcelaine , pourvu  qu’elle  soit  assez  épaisse  pour  ne 
pas  se  fondre  elle-même,  et  qu’on  lui  donne  le  feu  par 
degrés,  afin  qu’elle  ne  pette  pas.  L’or  reçoit  dans  sa 
vitrification  une  belle  couleur  de  pourpre. 

i3"  Si  l’on  met  dans  un  grand  ballon  des  matières 
qui  fondent  facilement,  comme  sont  du  soufre,  du  zinc, 
du  bismuth , etc. , etc. , en  appliquant  un  seul  verre 
brûlant,  on  pourra  observer  des  effets  très-curieux 
dans  le  ballon  ; mais  il  faut  prendre  garde  que  l’endroit 
du  ballon  qui  donne  passage  aux  rayons  du  soleil  ne 
soit  pas  tellement  près  du  foyer  que 'sa  chaleur  ûisse 
casser  le  ballon. 

i4“  Le  salpêtre,  en  une  dose  convenable,  se  vola- 
tilise entièrement , et  s’en  va  en  fumée  ; en  sorte  que , 
par  cette  manière,  l’on  pourrait  faire  de  l'esprit  de 
nitre  promptement  dans  un  gros  ballon.  > 

1 5"  Pour  y fondre  à la  fois  le  plus  de  matière  qu’il 
se  pourra , il  faut  en  mettre  d’abord  peu , et  lorsque  ce 
peu  sera  fondu , y en  ajouter  encore  un  peu  ; et  ainsi 
de  suite.  On  pourra  tenir  en  fonte,  par  cette  manière, 
quatre  onces  d’argent'  à la  fois. 

i6°  Une  matière  solide  qui  se  met  aisément  en  fonte 
pourra  servir  de  fondant  à une  autre  qui  se  fond  diffi- 

i8. 
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cileinent,  si  on  les  expose  ensemble  foyer,  quand 
même  il  n’y  eu  aurait  que  très-peu  de  celle  qui  est  fa- 
cilement iusible. 

17°  Il  est  remarquable  aussi  que  deux  matières, 
chacune  difllcile  à fondre  séparément,  lorsqu’elles  sont 
exposées  ensemble  en  une  certaine  dose,  se  fondent 
très-facilement  : comme  les  cailloux  et  la  craie  d’An- 
gleterre. ‘ ' / 

18“  Un  peu  de  cuivre  rouge  fondu  de  cette  ma- 
nière, étant  jeté  promptement  dans  l’eau  froide,  pro- 
duit un  coup  si  violent  dans  cette  eau,  que  les  plus 
fortes  terrines  se  cassent,  et  le  cuivre  s’envole  divisé 
en  si  petites  parties,  qu’on  n’en  trouve. pas  le  moindre 
grain ;‘ce  qui  n’arrive  à aucun  autre  métal. 

19°  Les  métaux  s’évaporant  dans  .la  foute  les  uns 
plus  tôt  que  les  autres,  ils  pourront  par-là  se  purifier 
les  uns  les  autres  : par  exemple,  l’argent  s’y  peut  pu- 
rifier par  le  plomb , aussi  bien  que  par  la  coupelle 
ordinaire. 

ao°  On  y pourra  faire  aussi  toutes  sortes  de  verres 
colorés. 

a I Tous  les  corps , excepté  les  métaux  , perdent 
leurs  couleurs  dans  le  feu,  et  même  quelques  pierres 
précieuses. 

ÿa"  Certains  corps  se  vitrifient  promptement  et  de- 
viennent aussi  transparens  que  le  cristal  ; et  en  refroi- 
dissant ils  deviennent  blancs  de  lait , et  perdent  toute 
leur  transparence. 

• a3°  Au  contraire,  il  y a d’autres  corps  qui  sont 
opaques  dans  la  fonte,  et  qui  deviennent  d’un  beau 
transparent  en  se  refroidissant. 

a4®  Certaines  matières  soAt  .fort  transparentes  dans 
la  fonte  et  restent  de  même:en.)'^froidissaut;  mais  quel- 
ques jours  après  elles  deviedneDt  opaques.  * 

4 ■ 
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a5°  Cerlaiiles  matières  que  le  feu  change  en  un  verre- 
qui  est  d’abord  transparent,  et  qui  ensuite  devient 
opaque , étant  fondues  avec  d’autres  matières  qui  sont 
toujours  opaques,  produiront  un  beau  verre,  qui  restera 
toujours  transparent. 

26®  I^es  corps  qui  se  changent  en  yerre  transparent 
deviennent  un  plus  beau  verre  transparent , si  on  les 
laisse  un  peu  long-temps  dans  le  foyer. 

27"  Certaines  matières  deviennent  un  verre  si  dur, 
qtfétant  taillé  à facettes,  il  coupe  du  verr? ordinaire, 

28“  Ijorsqu’on  fond  du  plomb  et  de  l’étain  ensemble 
sur  une  plaque  épaisse  de  cuivre  ^ il  en  sort  beaucoup 
plus  de  fumée  que  s’il  n’y  en  avait  qu’un  seul  de.s  deux; 
et  ils  ne  s’en  vont  pas  entièrement  en  fumée , il  en  reste 
toujours  une  scorie  vitrifiée. 

29"  I/on  peut  concentrer  par  ces  verres  les  rayons 
(le  la  lune;  mais  ils  ne  donneront  hucune  chaleur  sen- 
sible, quoiqu’ils  fassent  une  grande  clarté. 

LENTILLE  DE  PARKER. 

Le  verre  ardent  le  plus  puissant  qu’on  se  soit  procuré 
jusqu’ici  fut  exécuté,  pour  M.  Parker,  par  M.  Penn 
d’Islington.  Après  bien  des  essais,  cet  habile  artiste 
parvint  à fondre  une  lentille  de  flint-glass  de  trois  pieds 
de  diamètre. 

On  en  voit  le  dessin  figure  91.  La  grande  lentille  a 
est  bi-convcxe;  placée  dans  son  châssis,  elle  n’a  plus 
(jue  2 pieds  8 pouces  et  demi  de  diamètre:  Elle  a 3 
pouces  un  c[uart  d’épaisseur  au  centre  ; sa  distance  fo- 
cale est  de  6 pieds  8 pouces,  le  diamètre  du  foyer 
I |)ouce,  et  le  poids  de  la  lentille  212  livres. 

^ , Les  rayons  réfçactés  par  cette  lentille  sont,  d’après 
là  méthode  de  Tschirnhausen,  reçus  par  une  seconde 
fentille  b,  dont  le  diamètre  a 16  pouces  hors  de  sou 
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diâssis,  et  i3  pouces  dans  le  châssis.  Son  épaisseur 
centrale  est  de  i pouce  ^ , la  longueur  focale  29  pouces, 
le  diamètre  du  foyer  -j  de  pouce , et  le  poids  de  la  len- 
tille 21  livres. 

La  distance  focale  combinée  de  ces  deux  lentilles  est 
cinq  pieds  trois  pouces,  et  le  diamètre  du  foyer  un 
demi-pouce. 

Ces  deux  lentilles  forment  les  bases  supérieure  et 
inférieure  d’un  cône  tronqué,  à jour,  formé  par  douze 
génératrices  en  bois, 

A la  moindre  base  est  adaptée  une  crémaillière  cir- 
culaire <7,  qui  traverse  le  support  / 1,  et  qui  marche  au 
moyen  d’un  pignon  placé  à l’intérieur  du  support,  mu 
lui-même  par  la  manivelle  é.  Une  . barre  de  bois 
attachée  en  g,  entre  les  deux  côtes  inférieures  du  cône, 
porte  un  petit  appareil  A,  qui  tourne  sur  un  genou  A, 
et  se  meut  de  l’avant  à l’arrière  relativement  à Ce 
petit  appareil,  surnlonté  du  plateau  i,  qui  reçoit  les 
substances  qu’on  veut  examiner,  peut  donc  se  placer 
très-exactement  au  foyer  de  la  lentille  b.  La  monture 
conique  est  supportée,  du  côté  de  la  grande  lentille, 
par  des  pivots  adaptés  à un  grand  arc  en  fer  a c , qui 
s’appuie  sur  un  pied  d’acajou  /,  à trois  pieds,  à rou- 
lettes, m m m.  , . 

Voici  les  expériences  qui  furent  faites  en  présence 
du  major  Gardner  et  de  quelques  membres  de  la  So- 
ciété royale.  ■.  ' 
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Un  diamant  de  dix  grains,  exposé  pendant  trente 
minutes  au  foyer  de  la  lentille,  fut  réduit  à six  grains. 
Il  s’ouvrit,  s’exfolia,  et  laissa  échapper  une  fumée 
blanchâtre.  Il  se  referma,  et  con.serva  son  poli  et  sa 
forme. 

L’or  conserva  son  état  métallique,  bien  qu’exposé 
pendant  plusieurs  heures. 

Des  échantillons  de  platine  conservèrent  plus  ou 
moins  l’apparence  métallique. 

Du  cuivre  n’avait  rien  perdu  de  son  poids  après  trois 
minutes  d’exposition. 

Le  fer  et  l’acier  entrèrent  en  fusion  du  côté  où  ils 
touchaient  au  charbon;  l’autre  partie  ne  fondit  point, 
quoiqu’exposée  au  foyer. 

Les  scories  de  fer  fondirent  beaucoup  plus  vite  que 
les  tournures  de  ce  métal. 

Le  précipité  obtenu  par  le  mélange  d’un  sulfate  de 
fer  avec  la  soude,- pesait  5 grains  avant  d’être  exposé, 
et  5 -r  après  l’exposition. 

Le  résidu  d’un  morceau  de  zinc,  après  s’être  fondu 
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et  presque  entièrement  évaporé , avait  acquis  du  magné- 
tisme. , 

Le  cobalt  s’évapora  complètement  en  5’j  secondes. 

Du  bismuth  exposé  sur  un  charbon  s’évapora  presque 
en  entier.  Sur  du  carbure  de  fer,  il  commença  à fondre 
au  bout  de  a secondes,  et  était  complètement  fondu 
quelques  instans  après.  Sur  du  fer,  U ne  perdit  qu’un 
grain  de  son  poids,  après  i8o  secondes  d’exposition. 

Sur  de  la  cendre  d’os,  il  fondit  en  3 secondes. 

Trente-trois  grains  d’antimoine  fondirent  en  3 se- 
condes sur  le  charbon  ; il  n’en  restait  plus  que  onze 
grains  après  ig5  secondes  d'exposition. 

Un  morceau  de  cristal  de  l’Amérique  du  nord  se 
contracta  en  i5  secondes;  il  était  parfaitement  liquéfié 
après  i35  secondes;  il  commença  à bouillir  après  i5o 
secondes^  et  devint  d’une  couleur  d’ardoise  et  demi- 
transparent. 

L’agathe,  la  cornaline,  le  jaspe  se  couvrirent  d’une 
surface  très-brillante. 

Un  grenat,  placé  sur  du  carbure  de  fer,  fondit  en 
120  secondes;  il  prit  d’abord  une  teinte  plus  foncée, 

■perdit  un  quart  de  grain,  et  devint  attirable  à l’aimant. 

Dix  grenats  tirés  d’un  bracelet  se  fondirent  en  une  seule 
masse  après  quelques  secondes  d’exposition. •• 

L’argile  pyrométrique  de  Wedgwood  se  fondit  en 
un  émail  blanc.  Sept  autres  espèces  d’argile,  envoyées 
par  le  même  Wedgwood,  se  vitrifièrent  en  peu  de 
temps.  La  pierre  à chaux,  tantôt  se  vitrifiait,  tantôt  se 
prenait  en  masse.  Un  globule  de  cette  substance  vola 
en  mille  éclats  lorsqu’on  le  plaça  au  foyer. 

Les  stalactites,  le  zeolitlius  spatnsus,  se  formèrent 
en  boule  après  6o  secondes;  le  globule  commença  à 
s’éclaircir  après  secondes;  il  était  parfaitement 
transparent  au  bout  de  j55  secondes.  Sa  transparence 
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diminua  par  le  refroidissement;  il  conserva  une  cou-  * 
leur  rouge  magnifique.  « 

Les  laves  et  autres  produits  volcaniques  cédèrent 
aussi  à la  force  de  ce  puissant  instrument. 

En  1802,  sir  Joseph  Banks,  le  D*"  Crawford,  et 
quelques  autres  membres  de  la  Société  Royale,  assis- 
tèrent à une  expérience  dans  laquelle  on  chercha  à 
concentrer  les  rayons  lunaires;  mais  en  appliquant  au 
foyer  les  thei^momètres  les  plus  sensibles,  on  n’obtint 
aucun  résultat , ou  plutôt  on  crut  voir  le  thennomètre 
s’abaisser  un  peu. 

Cet  instrument  avait  coûté  près  de  sept  cents  livres 
sterling  à M.  Parker,  qui  l’avait  fait  exécuter  pour  le 
ventlre.  On  ouvrit  une  souscription  pour  l’acquérir  et 
le  faire  placer  dans  quelque  établissement  national  ; 
mais  cette  souscription  ne  produisit  presque  rien  : de 
sorte  qu’enfin  le  capitaine  Mackintosh,  qui  accompagna 
lord  Macartney  à la  Chine,  en  devint  possesseur,  et 
le  transporta  à Pékin , où  il  est  aujourd’hui.  Il  est 
donc  peu  probable  que  nous  ayons  jamais  de  nouvelles 
des  expériences  auxquelles  il  pourra  être  employé. 

I.ENTILLES  DU  DOCTEUR  BREWSTER. 

I 

Les  obstacles  qui  s’opposent  à l’exécution  et  à l’usage 
des  lentilles  d’une  grande  dimension  viennent  : 1 “ de 
la  difficulté  de  les  fondre,  de  les  tailler  et  de  les  polir; 

de  celle  qu’on  éprouve  à se.  procurer  une  niasse  de 
glace  assez  grande  et  exempte  de  défauts;  3“  de  la 
grande  épaisseur  qu’il  faut  donner  au  centre  de  la  len- 
tille; ce  qui  absorbe  beaucoup  de  chaleur  et  de  lumière» 
oU  les  fait  diverger,  à cause  des  imperfections  presque 
inséparables  d’une  si  grande  épaisseur  de  matière  trans- 
parente. 
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Afin  de  remédier  en  partie  à ces  difficultés,  le 
D"^  Brewster  a proposé  la  construction  suivante  ; 

Veut-on , par  exemple,  une  lentille  de  quatre  pieds 
de  diamètre , on  la  compose  de  difïérentes  pièces.  Fi- 
gure 92  : abcd  est  une  lentille  de  flint-glass  de  dix- 
liuit  pouces  de  diamètre  ; cette  lentille  est  entourée  de 
plusieurs  segmens  agid^  ageb , belc,  cled,  taillés 
de  telle  sorte  que  leurs  épaisseurs  en  ab  et  ge  s’adap- 
tent parfaitement  avec  les>  bords  de  la  lentille  inté- 
rieure, et  soient  des  portions  correspondantes  de  la 
lentille  totale.  Ces  différentes  épaisseurs  peuvent  se 
calculer  facilement,  et  il  n’y  a aucune'difficulté  à don- 
ner à chaque  segment  la  forme  qui  lui  convient.  Cette 
zone,  formée  de  segmens  séparés,  est  elle-même  en- 
tourée d’autres  segmens  gnof,Jùep^  pemp,  qmlr, 
rlks^  skil^  tehv,  vhgn , chacun  de  six  pouces  de 
large  dans  le  diamètre  du  rayon.  On  voit,  figure  98,  la 
section  de  cette  lentille  : de  est  la  portion  centrale, 
den , eof  la  seconde  zone , et  cam  fbp  la  zone  exté- 
rieure. La  figure  94  représente  un  des  segmens  séparés. 
Au  moyen  de  cette  combinaison  de  segmens , une  len- 
tille de  quatre  pieds  de  diamètre  peut  se  construire 
aussi  facilement  que  chaque  segment  séparé,  et  possé- 
der évidemment  les  mêmes  propriétés  que  si  elle  était 
<l’une  seule  pièce. 

Il  y a encore  un  avantage,  c’est  qu’on  peut  agrandir 
sa  lentille  par  degrés  et  selon  ses  moyens  : une  zone, 
un  segment  s’ajoute  à ce  qu’on  a déjà,  et  produit  son 
effet  : lünstrument  se  perfectionne  progressivement: 
C’est  ainsi'  que,  figure  92 , on  voit  le  segment  nvxy 
ajouté  à la  lentille,  sans  le  reste  de  la  zone  à laquelle 
il  appartient;  il  accroîtra  néanmoins  l’effet  total  pro- 
portionnellement à sa  surface. 

Rien  n’empêche  de  tailler  les  segmens  un  par  un , 
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deux  par  deux,  ou  même  une  zone  entière.  Mais  si 
l’on  préfère  tailler  les  segmens  les  uns  après  les  autres, 
on  les  unit  ensuite  par  du  ciment  (in. 

La  muniGcence  des  souverains  et  des  soeiétés  s’est 
inanifestée  si  souvent  dans  ce  siècle  ; elle  a si  souvent 
aidé  le  zèle  des  partieuliers , que  nous  ne  pouvons  ici 
nous  dispenser  de  faire  connaître  le  projet  qui  a été 
formé  de  construire  un  appareil  national  de  ce  genre , 
auquel  les  sociétés  scientifiques  du  royaume  pourraient 
contribuer  chacune  pour  leur  part  et  en  raison  de  leurs 
moyens.  Chaque  société,  par  exemple,  se  chargerait 
de  l’exécution  d’une  zone  de  la  lentille  nationale,  la- 
quelle zone  servirait  elle-même  de  verre  ardent  d’un 
assez  grand  pouvoir,  qu’elle  pourrait  peut-être  par  la 
suite  compléter,  selon  que  ses  fonds  le  lui  permettraient. 
On  combinerait  ensuite  occasionnellement  toutes  ces 
zones  partielles  pour  les  grandes  expériences  que  pour- 
raient faire  nos  premiers  savans,  et  il  paraît  impossible 
de  douter  que  de  grandes  découvertes  ne  soient  le  ré- 
sultat nécessaire  d’une  association  de  ce  genre;  car  la 
fusion  et  la  combinaison  des  corps  qui  sont  restés  jus- 
qu’ici réfractaires  ne  pourraient  manquer  de  conduire 
à*des  résultats  tout-à-fait  nouveaux,  et  qui  auraient 
peut-être  sur  les  arts  une  influence  qu’il  est  impossible 
de  comprendre  dans  l’état  actuel  des  choses.  La  réduc- 
tion à l’état  fluide  des  minéraux  simples  et  composés, 
et  les  phénomènes  qui  résulteraient  de  leur  union  et 
de  leur  refroidissement , jetteraient  sans  doute  un  grand 
jour  sur  les  questions  les  plus  embarrassantes  de  la  géo- 
logie, et  la  physique  générale  tirerait  sans  doute  de 
nouvelles  ressources  d’un  agent  aussi  puissant. 

f 

SPHKRK  ARÜENTE  DE  RREWSTER. 

Dans  le  but  de  faire  servir  ces  lentilles,  ou  des  lea- 


Digitized  by  Google 


i» 


284  SPHÈRE  ARDENTE 

tilles  d’une  toute  autre  forme , à produire  des  effets 
encore  plus  considérables  comme  verres  ardens,  le 
Brewster  a proposé  la  combinaison  suivante,  qu’il 
a qualifiée  de  spbère  ardente  (burning  sphere). 

On  a combiné  dans  cet  instrument , dont  la  puis- 
sance est  pour  ainsi  dire  illimitée,  les  pouvoirs  de  ré- 
fraction et  de  réflexion.  Nous  n’avons  pas  connaissance 
qu’aucun  instrument  de  ce  genre  ait  été  projeté  jusqu’ici; 
ce  qui  est  assez  surprenant,  puisque  la  combinaison  des 
lentilles  et  des  miroirs  doit  naturellement  se  présenter 
à quiconque  est  frappé  des  limites  des  lentilles  isolées, 
et  des  désavantages  de  mature  théorique  et  pratique 
qu’elles  présentent. 

Cet  instrument,  proposé  par  le  D*'  Brewster,  et  que, 
par  la  disposition  des  lentilles , on  peut  à juste  titre 
appeler  une  sphère  brûlante,  est  représenté  figvire  g5. 
On  voit  la  section  de  cette  sphère , avec  cinq  des  len- 
tilles et  quatretdes  miroirs  qui  la  composent.  Les  len- 
tilles a ôccfe,  qui  ont  un  diamètre  et  une  distance 
focale  quelconque,  s’adaptent  à la  surface  sphérique 
amn,  de  telle  sorte  que  leurs  foyers  coïncident  exac- 
tement au  pointyî  Si  quelque  lentille  avait  une  distance 
focale  plus  grande  que  les  autres , on  obtiendrait  néan- 
moins la  coïncidence,  en  éloignant  plus  ou  moins  la 
lentille  du  point  f.  Toute  la  surface  sphérique,  dont  la 
section  est  amn^]>ewl  être  formée  de  lentilles  dont  tous 
les  foyers  se  trouvent  en  J;  on  ne  laisse  qu’un  petit 
espace  pour  faire  passer  la  substance  qu’on  veut  sou- 
mettre à l’expérience,  et  l’on  ferme  la  partie  postérieure 
de  l’appareil, non  point  par  des  lentilles,  mais  par  un' 
miroir  ardent  mn,  d’un  rajon  égal  à celui  de  la  sphère. 
Le  but  de  ce  miroir  est  de  renvoyer  sur  f la  lumière 
qui  s’échapperait  sans  produire  aucun  effet.  Chacune 
des  lentilles , à l’exception  de  a , esl  flanquée  d’un  mi- 
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roir  plan , qui  est  maintenu  par  le  châssis  de  la  sphère 
ou  repose  sur  un  support  séparé. 

Tout  étant  ainsi  disposé,  on  expose  la  sphère  de  telle 
sorte  que  les  rayons  solaires  tombent  perpeudiculaire- 
V ment  sur  la  lentille  a,  qui  les  concentrera  en  /,  et 
produira  déjà  une  chaleur  assez  intense.  Le  miroir 
plane  pq  peut  être,  de  son  côté,  disposé  de  manière 
à réfléchir  les  rayons  solaires  perpendiculairement  sur 
la  lentille  b , chargée  elle-même  de  les  réfracter  en  f, 
où  ils  produisent  une  chaleur  au  moins  aussi  -forte  que 
la  moitié  de  celle  produite  par  a.  Un  effet  .semblable 
résulte  du  concours  du  miroir  plan  rs  et  de  la  len- 
tille d;  de  même  pour  le  miroir  tn  et  la  lentille  c;  de 
même  encore  pour  jf’eet  e;  de  même  enfin  pour  tous 
les  miroirs  et  toutes  les  lentilles  que  la  section  de  l’ap- 
pareil ne  laisse  point  apercevoir.  On  augmente  encore 
la  puissance  de  la  sphère  par  l’addition  d’une  plus 
grande  lentille  en  xx;  puisque  J’angle  de  cha<[ue  mi- 
roir plan,  avec  l’axe  de  la  lentille  qui  lui  correspond, 
est  une  quantité  constante,  on  peut  fixer  ces  miroirs 
à l’appareil;  et  alors  la  seule  précaution  à prendre, 
lorsqu’on  veut  se  servir  de  l'appareil,  consiste  à placer 
l’axe  des  lentilles  abdxx  parallèlement  aux  rayons 
solaires. 

Comparons  maintenant  les  avantages  de  cette  con- 
struction avec  ceux  d’une  lentille  solide  qui  aurait  une 
surface  égale  exposée  aux  rayons  solaires. 

Dans  la  sphère  brûlante , la  seule  diminution  de  lu- 
mière se  borne  à peu  près  à celle  qui  résulte  de  la  ré- 
flexion des  miroirs  plans,  et  qu’on  peut  évaluer  à une 
moitié  environ  de  la  lumière  incidente;  et  cette  perte, 
on  peut  la  compenser  en  ajoutant  quelques  lentilles 
de  plus. 

Dans  les  lentilles  d’une  grande  dimension,  il  y a 
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une  perte  considérable  de  lumière,  à cause  de  l’épais* 
seur  des  parties  centrales  et  de  l’obliquité  des  parties 
rapprochées  de  la  circonférence;  et,  on  le  conçoit  fa- 
cilement , cette  perte  est  au  moins  égale  à celle  causée 
par  la  réflexion  dans  la  sphère  brûlante. 

Pour  la  sphère,  les  lentilles  étant  plus  petites,  il  est 
inflniment  plus  facile  de  se  les  procurer  exemptes  de 
défauts;  et,  toutes  choses  égales  d’ailleurs,  elles  trans- 
mettent donc  plus  de  lumière.  De  plus , elles  diminuent 
considérablement  les  effets  de  l’aberration  de  sphéricité 
et  de  réfrangibilité.  r 

L’effet  s’accroît  encore,  dans  la  sphère  brûlante,  par 
suite  d’une  plus  grande  concentration  de  la  lumière  inci- 
dente et  du  peu  de  distance  focale  des  lentilles  ; enfln , 
toute  lentille  peut  ajouter  à l’effet,  quel  que  soit  le 
verre  qui  la  compose,  quels  que  soient  son  diamètre 
et  sa  distance  focale  : de  sorte  qu’à  l’occasion  on  peut 
réunir  les  lentilles  d’un  grand  nombre  d'individus,  et 
produire  une  chaleur  d’une  intensité  extraordinaire. 


PRODUCTION  DU  FROID. 

Rien  que  le  froid  ne  soit  en  effet,  dans  les  corps, 
qu’une  qualité  négative,  une  ntoindre  chaleur^  nous 
le  considérerons  ici,  et,  pour  plus  de  clarté,  dans  le 
sujet  qui  nous  occupe , comme  une  qualité  réelle.  C’est 
dans  ce  sens  que  nous  dirons  que  la  chaleur  n’est  point 
le  seul  agent  employé  en  chimie,  et  que  le  froid  est 
d’une  nécessité  indispensable  dans  quelques  opérations. 
Personne  n’ignore  qu’il  en  est  un  certain  nombre  qu’on 
ne  peut  faire  avec  succès  qu’en  hiver  ; et,  bien  que  le 
temps  seul  puisse  donner  aux  vins  et  aux  liqueurs  spi- 
ritueuses  certaines  qualités  qu’on  recherche,  on  sait 
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assez  que  le  froid  hâte  plus  ou  moins  ce  résultat.  L’o- 
deur suave  de  quelques  esprits,  de  quelques  eaux  odo- 
riférantes, de  l’eau  de  Cologne,  par  exemple,  et  de 
l’eau  de  mélisse  des  Carmes,  s’augmentent  de  beaucoup 
par  un  séjour  de  quelques  mois  dans  une  glacière  ou 
un  cellier  frais.  Cet  appareil,  si  l’on  peut  ainsi  appeler 
une  glacière,  n’est  donc  pas  moins  utile  au  chimiste 
praticien  que  les  fourneaux  au  moyen  desquels  il  ap- 
plique la  chaleur. 

« 

DES  GLACIÈRES. 

On  conserve  la  glace  dans  des  caveaux  plus  ou  moins 
profonds,  suivant  la  chaleur  du  climat.  J.ies  caveaux 
n’ont  point  de  fenêtres;  ils  sont  formés  de  murs  très- 
épais,  et  fermés  par  des  portes  doubles  ou  même  triplex, 
placées  à plusieurs  pieds  de  distance  l’une  de  l’autre, 
dans  des  passages  anguleux.  Quelquefois  on  dispose  la 
glacière  de  manière  à ce  qu’elle  puisse  se  débarrasser 
de  l’eau  qui  résulterait  d’un  dégel  partiel , en  formant 
des  gouttières  en  travers  du  fond,  gouttières  qu’on  re- 
couvre d’une  grille,  et  qu’on  fait  se  déverser  dans  un 
puits  placé  dans  le  passage,  et  dont  on  retire  l’eau  par 
des  pompes,  sans  ouvrir  les  portes  de  la  glacière.  Mais 
le  plus  souvent  on  s’en  rapporte  à la  fraîcheur  du  lieu, 
surtout  si  le  sol  qui  environne  la  glacière  est  bien  sec. 
S’il  est  humide,  au  contraire , on  construit  dans  le  trou 
ou  cellier  une  boite  en  bois  grillée  à son  fond,  qu’on 
isole  en  la  plaçant  d’un  pied  et  demi  à deux  pieds  au- 
dessus  du  sol,  et  à une  égale  distance  des  côtés  et  du 
sommet.  La  giace  se  conserve  alors  aussi  bien  que  dans 
un  sol  très-sec. 

ijà  forme  des  glacières  qu’on  rencontre  dans  un 
grand  nombre  de  maisons  de  campagne  en  Angleterre, 
et  dans  quelques  maisons  en  France,  est  ordinairement 
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un  cône  renversé,  ou  plutôt  celle  d’un  œuf  de  poule 

ouvert  par  le  haut. 

On  doit  préférer  un  terrain  sec  à tout  autre  j)oiir 
une  glacière;  car,  partout  où  il  y aura  de  l’humidité, 
la  glace  court  le  risque  de  fondre. 

Ce  n’est  pas  un  mai  que  le  lieu  où  l’on  Veut  établir 
la  glacière  soit  élevé  ; cette  disposition*  facilite  l’écou- 
lement des  eaqx  du  sol  ou  de  celles  qui  résultent  de  la 
fusion  de  la  glace. 

Contre  les  idées  reçues , nous  conseillons  de  faire  en 
sorte  que  le  monticule  qui  renfermera  dès  lors  la  gla* 
cière,  soit  laissé  exposé  au  grand  air  et  au  soleil  : parce 
que,  d’une  part,  la  chaleur  du  soleil  ne  peut  pénétrer 
à travers  le  sommet  de  la  glacière  proprement  dite,  et 
qu’au  contraire  il  desséchera,  de  concert  avec  le  vent, 
les  vapeurs  humides  et  l’eau  qui  pourrait  s’infdtrer. 

La  forme  du  bâtiment  varie  suivant  les  circonslances. 
Quant  à la  dimension  du  puits  qui  contient  la  glace; 
il  ne  faut  point  trop  craindre  de  l’agrandir;  car  une 
glacière  bien  construite  doit  pouvoir  conserver  la  glace 
deux  ou  trois  ans.  Il  faut  donc  qu’elle  contienne  ce 
qu’on  en  pourra  consommer  pendant  ce  temps,  afin  « 
qu’on  ne  renonce  point  à l’üsage  de  cette  précieuse 
substance,  si  un  hiver  très-doux  survenait. 

Si  la  quantité  qu’on  consomme  n’est  pas  très-consi- 
dérable , un  puits  de  six  pieds  de  diamètre  sur  huit 
pieds  de  profondeur  sera  bien  suffisant  ; autrement  on 
lui  donnerait  dix  pieds  de  diamètre  et  autant  de  pro- 
fondeur. Si  le  sol  est  sec,  crayeux  ou  sablonneux,  la 
fosse  peut  être  placée  sans  inconvénient  au-dessous  du 
niveau  du  sol;  si,  au  contraire,  la  terre  est  grasse, 
humide,  argileuse,  on  cherchera  à l’élever  au-dessus 
du  sol. 

On  devra  laisser  au  fond  de  la  fosse  un  espace  libre 
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du  (leux  pi(;ds  de  profondeur  environ,  pour  recevoir 
le  résultat  de  lu  fusion  partielle  qui  pourra  s’opérer. 
Cet  espace  se  videra  par  un  petit  tuyau  souterrain.  Il 
ne  faut  pas  donner  moins  de  deux  pieds  d’épaisseur 
aux  murailles  de  la  fosse,  qu’on  construira  en  bonnes 
bri({ues  ou  en  pierre.  Il  est  clair,  en  effet,  que  plus 
‘ les  murs  seront  épais,  moins  on  aura  à craindre  l’in- 
fluence extérieure.  Le  mur  de  la  fosse  étant  élevé  de 
trois  pieds  au-dessus  de  son  fond,  on  commence  à le 
faire  double,  et  on  porte  les  deux  murailles  à la  bau- 
.leur  voulue;  on  les  recouvre  l’une  ou  l’autre,  ou,  ce 
([ui  vaut  mieux  encore,  toutes  les  deux,  d’une  voûte  " 
très-surbaissée.  Si  la  bâtisse  doit  être  recouverte  en 
ardoises  ou  en  tuiles,  il  faudra  faire  précéder  ce  toit 
d’une  couche  de  roseaux,  de  paille,  ou  de  matériaux 
du  même  geure,  de  deux  pieds  d’épaisseur  environ, 
(pi’on, plâtrera  avec  de  la  chaux.  Alors  ort  ne  craindra 
plus  que  la  clialeur  pénètre  à l’intérieur. 

lai  figure  c)6  est  la  section  d’une  glacière  prise  sur 
^ le  passage  qui  sert  d’entrée  : a est  la  masse  de  terre 
> (|ui  la  recouvre,  />  le  toit  voûté  du  passage,  c la  porte 
^ de  ce  passage,  l’entrée  dans  le  puits  f,  dont  les 
jnurs^  doubles  sont  attachés  l’un  à l’antre  par  inter- 
valles; est  le  conduiLqui  sert  à évacuer  l’eau  qui  se 
forme. 

I^  porte  de  la  glacière  ne  doit  avoir  que  tout  juste 
la  grandeur  nécessaire  pour, qu’on  puisse  entrer;  elle 
doit  être  forte,  et  bien  fermer.  A cinq  ou  six  pieds  de 
distance,  on  établira  une  seconde  porte,  qu’on  aura 
toujours  le  soin.de  refermer,  avant  d’ouvrir  la  porte 
intérieure,  toutes  les  fois  qu’on  ira  chercher  de  la 
• glace.  .. 

Lprsqu’uue  glacière  vient  d’être  terminée,  il  faut 
lui  laisser  le  temps  de  bien  sécher;  car  des  murs  très- 
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huniides  ne  |j(’nvent  inanquer  île  tlissoiidre  la  glace; 
alors,  ail  foml  du  puits,  et  sur  un  treillage  en  bois, 
on  placera  d’abord  quelques  menus  bois,  puis  une  bonne 
concbe  de  roseaux,  sur  laquelle  reposera  la  glace.  Les 
roseaux  sont  infiniinent  préférables  à la  paille,  dont  oh 
se  sert  ordinairement  pour  le  fond;  on  l’emploie,  du 
reste,  pour  garnir  les  parois  verticales  du  puits  avant 
d’y  jeter  la  glace. 

Quant  au  choix  de  la  ghice , les  petits  fragmens  sont 
les  meilleurs;  car  plus  ils  seront  petits,  plus  ils  s’uni- 
ront facilement  dans  le  puits.  Il  faut  serrer  la  glace,  * 
la  comprimer  de  manière  à ne  laisser  que  le  moins  de 
vide  possible;  de  plus,  si’ l’on  recueille  de  la  neige,  il 
faut  la  former  en  pelotes  qu’on  bat  et  qu’on  presse  au- 
tant que  possible;  on  les  range,  et  on  les  dispose  ensuite 
dans  la  glacière  de  sorte  qu’il  n’y  ait  po’mt  de  jour 
entre  elles.  En  un  mot , il  faiit  agir  pour  elle  comme 
poür  la  glace.  S’il  se  trouve  à la  fois  de  la  neige  et  de  • 
la  glace,  on  les  recouvre  d’un  peu  d’eau  au  moyen  d’un 
arrosoir,  et  elJes'se  prennent  bientôt  en  masse. 

M.  Cobbett , dans  son  Économie  des  chaumières^ 
prétend,  contrairement  aux  idées  reçues,  « qh’une  gla- 
«cière  ne  doit  point  être  placée  sous  terre,  ni  abritée 
B par  des  arbres , mais  exposée  à l’aiT.et  an  soleil  ; que 
« son  lit  doit  être  élevé  de  trois  pieds  environ  au-dessus 
« du  sol;  qu’enfin  il  suffit  de  disposer  sa  bâtisse  de  ma- 
B nière  à ce  qiië  l’eau  s’écoule  immédiatement;  » Il 
ajoute  «qu’un  habitant  de  la  Virginie,  avec  quelques 
« perches  et  delà  paille,  construirait,  pour  une  dixaine  ^ 
«do  dollars,  une  glacière -qui  en  vaudrait  douze  de 
« celles  que  rbqpime  de  goût  établit  en  Angleterre  pour 
« autant  de  vingtaines  de  livres  sterling.  » Ces  glacières 
de  la  Virginie  uesont,  en  effet,  qu’un  grand  Irangar 
ixjnîque  dont  le  toit  et  les  murs  sont  en  chaiimc  et  ont 
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un  pied  d’épaisseur.  On  dépose  la  neige  ou  la  glace 
sous  ce  liangw  intérieur,  reposant  sur  un  lit  de  paille, 
puis  un  second  hangar  recouvre  celui-ci  ; mais  il  est 
tellement  élevé,  et  tellement  éloigné  de  l’autre,  qu’un 
homme  peut  se  promener  debout  entre  les  deux. 

PRODUCTION  DU  FROID  PAR  ÉVAPORATION. 
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Comme  on  ne  peut  point  toujours  se  procurer  dp 
la  glace,  ou  plutôt  comme  il  est  souvent  difficile  ou 
dispendieux  de  la  conserver,  ou  a cherché  les  moyens 
de  produire  un  degré  de-  froid  suffisant  pour  la  former 
immédiatement,  même  dans  la  saison  la  plus  chaude, 
ou  pour  solidifier  des  substances  qui  résistent  aux  froids 
ordinaires  de  nos  climats.  ' ‘ ^ 

Cavailo  rapporte,  dans  les  Transactions  philow-^ 
phiques,  quelques  expériences  qu’il  fit  dans  le  but  de 
déterminer  quel  degré  de  froid  on  obtiendrait  en  diri- 
geant'un  petit  courant  do  liquide  sur  la  boule  d’un 
thermomètre  qu’il  disait  tourner,  afin  de  l’iiumecter 
également.  * ' 

La  température  de  l’atmosphère  étant  à 64  degrés 
de  Fahrenheit,  l’eau  pure  fit  baisser  le  thermomètre 
en  deux  minutes  à 56  degrés,  et  il  ne  baissa  point  da- 
vantage; 

L’esprit ' de  vin  à 4^  degrés,  l’huile  essentielle  de 
térébenthine  à 61  degrés. 

L’huile  d’olive,  et  quelqües  autres  huiles  à évapora- 
tion lente  ou  nulle,  n’alïectèrent  point  sensiblement  le 
thermomètre.  .•  ' 

De  l’éther  sulfurique  étendu  d‘èau  fit  baisser  le  ther- 
momètre à 3 degrés  ; vingt  gouttes  tféthèr  suffirent 
pour  produire  ce  froid  en  deux  minutes. 

On  pourrait  sans  doute,  dans  les  climats  chauds, 
appliquer  cette  expérience  à la  congéralion  des  crèmes 

'9- 
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ou  glaces  ; Une  demi-once  de  bon  éther  congèle  un  quart 

d’once  d’eau  contenue  dans  un  tube. 

* 

PRODUCTION  pu  FROID  PAR  ÉVAPORATION  ET  DANS 

l’air  raréfié. 

On  sait  assez  généralement  que  les  substances  absor- 
bantes auxqüelles  on  donne  une  grande  surface  ont  la 
propriété  de  dessécher  l’air  renfermé . avec  elles.  La 
flanelle,  par  exemple,  le  papier  brouillard,  bien  dessé- 
chés, rendent  l’air  extrêmement  sec  et  le  conservent 
dans  cetétat.  Le  trapp  porpliyritique,  réduit  en  poudre 
grossière, .et  préalablement  séché  devant  up  grand  feu, 
exerce  une  action  puissante  et  très-étendue  ; mais  l’orge 
‘ desséchée  n’agit  point  avec  moins  de  force,  et  son  pou- 
voir est  de  plus  longue  durée.  De  toutes  les  substances 
salines,  le  muriate  de  chaux  est  celle  qui  absorbe  l’hu- 
midité avec  la  plus  grande  force-  Une  fois  saturé,  ce 
sel  peut  reprendre  son  état  primitif,  quoique  le  pro- 
cédé qu’il  faut  employer  pour  lui  donner  de  nouveau 
sa  faculté  absorbante  6oit  assez  incômmode.  Mais  le  . 
meilleur  et  le  plus  puissant  absorbant  de  .l’humidité 
est  l’acide  sulfun'quç  : son  action  est  vive  et  de  très- 
longue  durée.  - , 

On  peut  donc  ainsi , pourvu  qu’on  raréfie  l’air  seu- 
lement d’environ  cinquante  fois,  dans  le  temps  le  plus 
chaud,  faire  geler  et  conserver  à l’état  de  glace  une 
masse  d’eau,  jusqu’à  ce  que  l’évaporation , qui  ne  cesse 
point  pour  l’eau  à l’état  solide,  l’ait  fait  finalement 
disparaître.  Les  seules  conditions  à observer  sont  que  ^ 
la  surface  de  l’acide  soit  pas^bleihent  étendue,  et 
aussi  rapprochée 'qu’il  .est  possible  de  celle  de  l’eau. 

Il  faut  verser  l’acide  dans  une  large  soucoupe,  à la 
profondeur  d’environ  un  demi-pouce,  et  couvrir  le  tout 
d'un  récipient  de  foEine  surbaissée,  mais  assez  haut  . 


« 


Digilized  by  ljO<v;I 


PAR  ÉVAPORATION.  Sgî 

pourtant  pour  contenir  l’eau  qu’on  veut  geler,  et  qu’on 
met  peu  profonde  dans  une  soucoupe  moindre  de  moi- 
tié en  diamètre  de  celle  qui  contient  l’acide,  et  soutenue 
au-dessus  de  lui  par  un  anpeau  mince  de  porcelaine 
à trois  pieds  fort  légers.  ‘ 

Il  est  important  que  l’eau  soit  aussi  isolée  qu’il  est 
possible , c’est-à-dire,  que  le  vase  qui  la  contient  ^oit  à 
très-peu  près  rempli;  car  sa  portion  sèche  contribue, 
par  la  chaleur  extérieure  qu’elle  reçoit  et  qu’elle  con- 
duit, à diminuer  l’effet  réfrigérant  de  l’évaporation. 
Pour  éviter  cet  inconvénient,  le  mieux  est  de  mettre 
l’eau  d^ns'un  vase  de  terre  bien,  vernie  et  poreuse;  alors 
l’effet  réfrigérant  agit  sur  toute  la  surface  de  l’eaUj  qui 
transude.  Lorsqu’on  emploie  de  l’eau  coinmune , on  en 
voit  sortir  des  bulles  d’a'ir  en  abondance  pendant  Texhaus- 
tion  ; et  c^aUs  peu  de  minutes,  et  long-temps  avant  qu’on 
ait  atteint  la  limite  de  la  raréfaction,  on  voit  paraître 
de  belles  aiguilles,  de  glace  dans  la  masse  de  l’eau.  A 
mesure  que  la  congélation  s’avanpe,  on  voit  sortir 'de 
nouvelles  bulles  d’air  hors  de  feau  ; et  lorsqu’elle  est 
entièrement  solidifiée  (ce  qui,  à moins  qu'elle  n’ait  plus 
d’un  pouce  de  profondeur,  a ordinaii'ement  lieu  dans 
mmns  d’une  heure),  la  marche  simultanée  de  l’évapo-- 
ration  et  de'^  l’absorption  de  la  vapeur  se  continue.  Üne 
couche  de  glace  infiniment  mince  passe,  dans  un  temps 
indivisible,  successivement  à l’état  liquide  et  à celui  de 
vapeur,  et  enlève  continuellement  à la  masse  une  bonne 
portion  de  sa  dialeur.  Cètte  Vapeur  v^orter  à l’acide, 
qui  la  reçoit,  la  chaleur  qu’elle  a e4lvée;  et  l’acide 
effectivement  se  réchauffe  en  absorbant  cette  vapeur. 

On  réussit  mieux  dans  la  ^congélation  artificielle  en 
opérant  en  grand.  Puisqu’une  raréfaction  extrêmé  n’est 
point  nécessaire,  la  pompe  à air  dont  on  se  servira 
peut  .ii’être  autre  choSé  qu’une  seringue.  Ou  bien  oii 
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peut  encore  opérer  une  raréfaction  suffisante  en  brû- 
lant de  l’esprit  de  vin  dans  le  vase,  qu’on  a le  soin  de 
fermer  au^itôt  que  la  flamme  est  à son  . maximum- 

Deux  ou  trois  minutes  suffiront  pour  produire 
l’exhaustion  nécessaire,  et  les  puissances  combinées 
de  l’évaporation  et  de  l’absorption  produiront  bientôt 
le  degré  de  froid  désiré. 

En  somme,  il  vaut  toujours  mieux  partager  la  quan- 
tité d’eau  qu’on  veut  congéler  <lans  plusieurs  récipiens, 
lorsqu’on  veut  ckbtenir  une  certaine  quantité  de  glace. 

On  peut  ainsi  épuiser  successivement  un  nombre 
donné  de  récipiens;  ou,  raiieux  encore,  on  a urte  ma- 
chine qui  peut  en  recevoir  un  certain  nombre  à la  fois. 
On  construit  à Londres  de  ces  machines,  qui  peuvent 
recevoir  une  demi-douzaine  de  récipiens.  On  en  exporte 
beaucoup  dans  les.  Indes , où  ce  procédé  frigoridque 
est  fort  employé  actuellement.  , 

Si  on  emploie  six  seulement,  oii  aura  en* un 
quart  d’heure  une  demi-douzaine  d’appareils  frigori- 
fiques en  pleine  action,  et,  au  bout  d’une  heure,  près 
de  si)t  livrçs  de  glace. , 

L’eau  diminue  fort  peu  pendant  cette  congélation; 
elle  ne  perd  guère  qu’un  cinquantième  de  son  volunre; 
et  l’acide  peut  servir  pour  un  assez  grand  nombre  d’o- 
pérations , avant  d’être  trop  affaibli  par  l’absorption  de 
la  vapeur  aqueuse-  Dans  les  commencemens,  sa  dimi- 
nution de  force  est  à peine  perceptible , mais  elle  s’ac- 
croît ensuite  rapidement.  Quand  la  quantité  de  vapeur 
aqueuse  absorbé  par  l’acide  s’élève  à un  quart  du 
poids  de  celui-ci  < la  faculté  d’entretenir  le  froid  est 
diminuée  d’un  vingtième;  et  quand  le  poids  de  l’eau 
est  devenu  égal  à celui  de  l’acide,  l’éuergie  réfrigé- 
rante est  réduite  à plus  de  moitié.  Ainsi,  l’acide  sul- 
furique peut  faire  congeler  plus  de  vingt  fois  son  poids 
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d’eau , avant  d'avoir  absorbé  un  volume  égal  au  sien 
de  ce  liquide,  pu  d’avoir  perdu  environ  un  huitième 
de  sa  faculté  réfrigérante. 

Mais  on  a fait  récemment  un  pas  de  plus  dans,  la 
partie  pratique  des  congélations  artificielles.  L’acide 
sulfurique  est  un  absorbant  hygrométrique  peu  coûteux 
et  fort  énergique;  mais  il  est  un  corrosif  si  puissant, 
que  son  emploi  n’est  pas  sans  quelque  danger,  sauf  ppur 
des  mains  exercées. 

M.  Leslie  avait  remarqué  depuis  long-temps  la  qua- 
lité absorbante  remarquable  du  whinstoe,  ou  trapp 
porpliyritique.  En  avril  1817,  il  substitua  à l’acide 
sulfurique  cette  matière  grossièrement  pulvérisée,  et 
séchée  devant  un  feu  ordinaire.  Cette  matière  terreuse 
attire  ou  absorbe  un  cinquantième  de  son  poids  d’hu- 
midité, avant  que  cette  attraction  hygrométrique  soit 
réduite  de  moitié  ; ainsi  elle  est  .capable  de  faire  geler 
une  quantité  d’eau  égale  au  si.xième  de  sou  poids.  On 
peut  la  dessécher  dé  nouveau,  et  elle  agit  cliaque  fois 
avec  la  même  énergie  que  la  première,  si  elle  est  des- 
séchée au  même  degré. 

Mais  M.  Ia*slie  a découvert  un  absorbant  encore 
plus  puissant  et  d’un  emploi  plus  commode:  ce  n’est 
autre  chose  que  la  farine  d’avoine  desséchée.  Avec  une 
masse  de  cette  substance  d’un  pied  de  diamètre  et  d’un 
peu  plus  d’un  pouce  d’épaisseur,  il  a gelé  une  livre  et 
un  quart  d’eau  renfermée  dans  une  capsule  hémisphé- 
rique de  terre  cuite  poreuse.  On  dessèche  aisément  de 
nouveau  la  farine,  et  elle  reprend  sa  propriété.  Dans 
un  climat  chaud,  l’action  seule  du  soleil  lui  procure- 
rait peut-être  la  dessication  convenable.  On  peut  donc, 
à l’aide  de  cette  substance,  qu’on  trouve  aisément  par- 
tout, avoir  de  la  glace  en  tout  temps,  et  même  dans 
un  voyage  de  long  cours  sur  mer. 
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On  pourrait  sans  doute  employer  encore  d’autres 
absorbans;  mais,  à l’exception  du  inuriate  de  chaux, 
ou  de  ce  qu’on  appelle  l’huile  de  chaux  desséchée, 
aucun  de  ces  absorbans  n’est  préférable  à ceux  indi- 
qués. Iæ  sel  commun,  desséché,  amène  tout  juste  le 
degré  de  la  congélation;  et  le  gypse,  ou  le  sulfate  de 
chaux , privé  de  son  eau  de  cristallisation , qui  semble- 
rait devoir  exercer  une  grande  force  absorbante,  pro- 
duit à peine  un  degré  de  froid  sensible. 

FROID  PRODUIT  PAR  LES  MÉLANGES. 

On  peut,  par  d’autres  moyens  artificiels,  abaisser 
beaucoup  la  température  de  certains  corps;  en  géné- 
ral, ces  moyens  soht  fondés  sur  ce  que  l’affinité  de 
deux  corps  peut  les  faire  passer  à l’état  liquide  : ainsi 
la  glace  et  le  sel  marin  en  poudre,  rapidement  mêlés, 
produisent  beaucoup  de  froid  en  se  liquéfiant  tous 
deux,  l’état  liquide  exigeant  une<juantité  de  c-ilorique 
latent  dont  ces  corps  manquent  pour  le  moment,  et 
qu’ils  enlèvent  aux  corps  voisins.  ' 

Par  un  seul  mélange  de  cette  espèce,  on  ne  peut 
obtenir  qu’un  abaissement  limité  de  température;  mais 
si  l’on  commence  par  refroidir  de  cette  manière  les 
deux  corps  que  l’on  veut  mêler,  on  aura  un  double 
refroidissement;  et  en  multipliant  de  semblables  opé- 
rations, l’on  pourra  produire  un  très-grand  froid,  de 
6o  degrés  centigrades  par  exemple. 

' Le  premier  qui  ait  fait  des  expériences  sur  les  mé- 
langes frigorifiques  est  Fahrenheit;  mais  c’est  à Walker 
qu’on  doit  les  plus  belles  recherches  sur  ces  mélanges  : 
il  en  consigna  les  résultats  de  *787  à 1801  clans  les 
Transactions  philosophiques.  Lowitz  y fit  quelcpies 
additions  curieuses. 
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de,  chimie ‘Ae  Pelletan,  présentent  les  mélanges  qui 
sont  le  plus  employés,  avec  l’abaissement  de  tempéra- 
ture qu’ils  produisent.  Les  deux  premières  contiennent 
les  mélanges  sans  glace;  la  dernière,  les  mélanges  avec 
la  neige  et  la  glace. 

Iæs  degrés  thermométriques  sont  ceux  dits  centi- 
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DES  THERMOMÈTRES. 

Notre  compatriote,  le  Robert  Fludd,  est  le  pre- 
mier qui  paraisse  s’être  occupé  d’une  mesure  qui  donnât 
la  température  de  l’atmosphère  dans  les  diverses  sai- 
sons. Son  appareil  était  fondé  sur  la  dilatation  de  l’air; 
mais  il  avait  le  défaut  de  ne  partir  d’aucun  point  fixe 
qui  permît  aux  autres  observateurs  de  construire  des 
instrumens  qui  donnassent  des  mesures  comparables. 

Fahrenheit  vint  ensuite,  qui  y ajouta  le  perfection- 
nement nécessaire;  et  aujourd’hui  le  thermomètre,  le 
plus  en  usage  est  fondé  sur  la  dilatation  plus  ou  moins 
grande  du  mercure. 

Fahrenheit,  cependant,  avoua  à Roerhaave  qu’il 
n’avait  jamais  pu  construire  deux  thermomètres  qui 
s’accordassent  dans  tous  les  points  de  l’échelle  ; il  at- 
tribuait ces  défauts  à la  dilatation  inégale  des  diffé- 
rentes parties  du  verre  qui  entrait  dans  ses  instru- 
mens. 

Les  observations  comparatives  faites  par  M.  Hut- 
chins  sur  plusieurs  thermomètres  construits  par  le» 
meilleurs  artistes  de  Londres , et  consignées  dans  les 
Transactions  philosophiques,  décèlent  de  très-grandes 
difféiences  dans  leur  marche;  et  les  observations  plu» 
récentes  faites  pendant  le  voyage  du  capitaine  Parry 
au  pôle  Nord , ont  confirmé  des  différences  semblables. 

^ D’autres  observateurs  ont  trouvé  que  même  les  points 
fixes  changeaient  leur  position  avec  le  temps,  et  l’on 
attribua  ces  changemens  au  verre,  qui  ne  reprenait 
point  exactement  le  volume  qu’il  avait  avant  d’avoir 
été  contracté  par  le  froid,  ün  ne  doit  donc  point  ac- 
corder une  conEance  trop  grande  dans  les  indications 
du  thermomètre:  et  c’est  seulement  par  les  observations 
comparées  des  physiciens  qu'on  arrivera  à des  résultats 
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passablement  vrais.  11  faut  surtout  se  prémunir  contre 
cette  confiance  que  chaque  homme  est  porté  à doimer 
précisément  et  uniquement  à l’instrument  qu’il  possède. 

DES  THERMOMÈTRES  A MERCURE. 

I.ÆS  thermomètres  qu’on  emploie  en  météorologie, 
c’est-à-dire  qui  sont  destinés  à mesurer  la  température 
de  l’atmosphère,  sont  plongés  en  entier  dans  le  fluide; 
de  sorte  que  la  tige,  comme  la  boule,  sont  soumises  à 
l’action  de  la  chaleur.  Lorsqu’au  contraire  on  déter- 
mine la  température  des  liquides,  on  n’y  plonge  que 
la  houle  et  une  certaine  partie  de  la  tige. 

Les  thermomètres  météorologiques  et  les  thermo- 
mètres chimiques  devront  donc  être  gradués  chacun 
sélon  l’usage  auquel  on  les  destine.  Les  premiers  de- 
vront plonger  en  entier,  boule  et  tige,  dans  la  vapeur 
d’eau,  ou  plutôt  la  boule  et  une  partie  de  la  tige  étant 
à un  pouce  ou  deux  au-dessous  de  la  surface  de  l’eau; 
le  baromètre  étant  à 3o  pouces  ( et  à Paris  76  centi^ 
mètres  ). 

Les  thermomètres  destinés  aux  expériences  chimi- 
ques, au  contraire,  seront  gradués  par  l’immersion 
dans  l’eau  houillante  de  la  boule  seule  et  la  partie  du 
tube  qui  contient  du  mercure. 

Pour  fermer  le  thermomètre,  on  en  expose  la  boule 
à l’action  du  feu  : le  mercure  s’élève  jusqu’à  la  partie 
supérieure  de  l’instrument;  on  profite  de  cet  instant  • 
pour  diriger  sur  cette  extrémité,  qu’on  a préalablement 
effilée  à la  lampe,  le  dard  de  la  flamme  d’un  chalu- 
meau, qui  le  ferme  subitement.  Si  cette  manœuvre  a 
été  exécutée  adroitement,  il  ne  restera  plus  d’air  à l’in- 
térieur du  thermomètre  ; ce  qu’on  reconnaîtra  à ce  que 
le  mercure  descendra  très-rapidement  de  la  boule  au 
sommet,  si  on  le  renverse  ; et  en  le  secouant  doucement, 
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on  entendra  un  son  ou  bruit  particulier  qu’on  recon- 
naîtra facilement.  On  se  sert  en  Angleterre  d’r'chelles 
d’ivoire  ou  de  buis;  en  France,  on  trace  souvent  les 
divisions  sur  le  verre  inênie.  Cette  méthode  est  souvent 
très-commode,  lorsqu’il  s’agit,  par  exemple,  de  déter- 
miner la  température  d’un  liquide  corrosif. 

Chaque  pouce  de  différence  dans  la  pression  baro- 
métrique fait  différer  la  température  de  l’eau  bouillante 
de  i.ga  de  Fahrenheit;  ou,  selon  Wollaston,  i degré 
de  Fahrenheit  répond  à 1.689  poi^ce  de  pression  baro- 
métrique. Ainsi,  quand  le  baromètre  est  à 29  pouces, 
l’eau  bout  à a 10.08  Fahrenheit;  lorsqu’il  est  à 3i 
pouces,  la  température  de  l’eau  bouillante  est  indiquée 
par  a 13.9a.  C’est  une  source  d’erreurs  à laquelle  on  ne 
saurait  trop  faire  attention. 

les  tubes  tbermométriques  qu’on  se  procure  dans 
les  verreries,  sont  tous  plus  ou  moins  mal  calibrés.  La 
première  chose  à faire,  est  donc  de  graduer  le  tube  en 
parties  d’égale  capacité. 

Pour  cela,  introtluisez  une  petite  colonne  de  mer- 
cure dans  le  tube,  en  plongeant  l’une  des  extrémités 
dans  un  bain  de  mercure,  en  fermant  l’autre  extrémité 
et  en  enlevant  le  tube.  Cette  petite  colonne  de  mer- 
cure ne  doit  pas  avoir  plus  d’un  demi-pouce  de  lon- 
gueur. Amenez-la,  eu  inclinant  le  tube,  à deux  pouces 
environ  de  l’autre  extrémité,  celle  où  l’on  doit  former 
la  boule , et  inarquez-en  le  commencement  sur  l’éclielle 
avec  une  petite  lime  ou  un  diamant.  Une  bande  de 
papier  graduée  étant  placée  sur  la  table,  appliquez-y 
le  tube  de  manière  à faire  coïncider  l’extrémité  de  la 
colonne  mercurielle  avec  une  de  ses  extrémités;  mar- 
quez alors  sur  l’échelle  l’autre  extrémité  de  la  colonne. 
Faites  ensuite  descendre  le  métal,  de  sorte  que  son  extré- 
mité inférieure  arrive  précisément  oîi  était  d’abord  son 
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extrémité  supérieure.  Appliquez  encore  le  tube  à l’é- 
chelle, et  continuez  ainsi  ju.squ’à  ce  que  vous  en  ayez 
gradué  toute  la  longueur.  Alors  pesez  le  mercure  avec 
beaucoup  d’exactitude. 

Formez  alors  la  boule  à la  lampe  d’émailleur.  Sous 
le  rapport  de  la  force  et  de  la  sensibilité,  une  boule 
conique  on  cylindrique  est  préférable  aux  sphères.  Si 
vous  voulez  graduer  le  tube  d'après  la  méthode  de 
Cavallo , telle  qu’il  l’a  consignée  dans  les  Transactions 
philosophiques  de  1781 , en  pesant,  comme  nous  l’a-, 
vons  dit,  le  mercure,  prenez  note  du  poids  du  tube. 
Attachez  alors  à l’extrémité  du  tube  un  petit  morceau 
de  papier  roulé  en  forme  d’entonnoir , et  qui  s’élèvera 
d’un  pouce  ou  deux  au-dessus  d’elle.  Versez  dans  cet 
entonnoir  un  peu  de  mercure,  que  vous  aurez  fait  préa- 
lablement bouillir,  et  maintenez  la  boule  du  thermo- 
mètre au-dessus  de  la  lampe,  afin  de  chasser  une 
partie  de  l’air.  Laissez  refroidir  la  boule,  et  il  entrera 
une  quantité  de  mercure  correspondante  à la  quantité 
d’air  que  vous  aurez  chassé.  Echauffez  de  nouveau  la 
boule,  jusqu’à  ce  que  le  mercure  introduit  ait  bouilli 
pendant  quelque  temps.  Laissez- la  refroidir  de  nou- 
veau : en  répétant  cette  manœuvre  plusieurs  fois,  la 
boule  et  la  fige  seront  bientôt  remplies  de  inercure. 
Si  quelques  bulles  d’air  s’échappaient  encore,  il  fau- 
drait de  nouveau  faire  bouillir  le  mercure , en  en  lais- 
sant toujours  un  peu  dans  le  petit  entonnoir  de  papier. 

mercure  étant  alors  bien  purgé  d’air,  aussitôt  que 
la  température  de  la  boule  sera  suffisamment  abaissée, 
plongez-la  dans  l’eau  la  plus  froide  que  vous  puissiez 
voo*  procurer.  Enlevez  alors  l’entonnoir  et  le  mercure 
qu’il  contient,  et  plongez  la  boule  dans  l’eau  bouillante  : 
une  partie  du  mercure  s’échappera.  Alors  pesez  le 
tout. 
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Vous  avez  maintenant  les  données  suffisantes  pour 
compléter  la  graduation  de  l’instrument,  à partir  d’un 
point  fixe.  Dans  les  climats  chauds , ou  dans  toute 
autre  situation  où  il  est  difficile  de  se  procurer  de  la 
glace , cette  méthode  est  avantageuse. 

Connaissant  le  poids  du  tout,  on  obtient  celui  du 
mercure  par  une  simple  soustraction,  et  celui  de  cha- 
cune des  divisions  de  la  tige  est  connu  : 180  degrés 
de  Fahrenheit,  ou  100  degrés  centigrades,  corres- 
pondent à une  dilatation  du  mercure  dans  le  verre 
de  on  trouve  facilement  combien  d’espaces  sont 
contenus  dans  ces  limites. 

Supposons , par  exemple,  que  le  poids  du  mercure 
soit  de  378  grains  ; ^ de  çette  quantité,  ou  six  grains, 
correspondent  à J 80  degrés  de  Fahrenheit  (100  degrés 
centigrades);  alors,  si  la  petite  colonne  qui  a servi  à 
graduer  le  tube  pesait  de  grain , dix  de  ces  espaces 
comprendront  celui  compris  entre  la  glace  et  l’eau 
bouillante.  Par  conséquent , si  le  point  de  l’eau  bouil- 
lante est  connu,  oft  peut  en  déduire  celui  de  la  glace 
fondante  ; ou  bien  on  trouverait  encore  ces  deux  points 
d’après  la  température- du  corps  humaiu,  qui  est  de 
98  degrés  Fahrenheit.  Dans  le  cas  actuel,  chacun  des 
espaces  de  l’échelle  devrait  être  divisé  en  dix-huit  par- 
ties égales,  pour  indiquer  des  degrés  de  Fahrenheit; 
ou  en  dix 'parties  , pour  indiquer  des  degrés  centi- 
grades; car,  d’une  part. 


et,  de  l'aiilre, 

6 : loo  ::  : 10.' 

liorsqn’on  peut  facilement  se  procurer  de  la  glace  et 
(le  l’caii  bouillante,  on  peut  se  dispenser  de  peser  ; 
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car,  en  plaçant  l’instrument,  d’abord  dans  la  première 
substance,  puis  dans  la  seconde,  on  obtient  deux  points 
fixes,  et  l’on  divise  en  parties  égales  l’espace  laissé 
entre  eux. 

ÉCHELLE  THERMO.METIUQUE  DE  FAHREjrHEIT. 

li’échelle  thermométrique  dont  l’usage  est  univer- 
sellement répandu  en  Angleterre,  est  celle  de  Fahren- 
heit. Les  Acta  eruditorum  de  1714  mention  de 
deux  thermomètres  construits  par  ce  savant,  dont  l'é- 
chelle était  fixée  par  la  différence  de  température  entre 
un  mélange  de  sel  et  de  glace  et  celle  des  aisselles  ou 
de  la  bouche  d’un  homme  en  bonne  santé.  Cette  gran- 
deur était  divistie  en  vingt-quatre  parties,  et  de  quatre 
en  quatre  elles  avaient  des  noms  distincts  : o très- 
grand  froid,  4 grand  froid,  8 air  froid,  la  tempéré, 

16  chaud,  ao  très-chaud,  a4  chaleur  insupportable. 

De  là  il  paraît  probable  .que  Fahrenheit  avait  eu  d’a- 
bord l’idée  de  six  graduations  égales  de  température, 
depuis  le  froid  extrême  jiusqu’à  une  chaleur  insuppor- 
table, et  qu  ayant  ensuite  trouvé  que  ces  parties  étaient 
trop  grandes  pour  des  observations  précises,  il  avait  j 

divisé  chacune  en  quatre  parties , ou  le  tout  en  vingt- 
quatre  parties  égales. 

On  ignore  comment  il  fut  ensuite  conduit  à faire  l 

de  nouvelles  sous-divisions  ; mais  il  paraît,  d’après  un 
mémoire  qu’il  publia  dans  les  Transactions  philoso- 
phiques de  17^4,  que  ses  thermomètres  météorolo- 
giques étaient  gradués,  d’après  trois  points  fixes,  en 
q6  degrés.  Il  donnait  aux  boules,  ainsi  que  nous 
l’apprend  Boërhaave,  la  capacité  de  igSS  degrés  de 
l’échelle. 

Les  trois  points  fixes  étaient,  j"  un  mélange  de 
glace  et  d’hydi-ochlorate  d’ammoniaque  ou  de  sel  com- 


Digitized  by  Cooi;l' 

. U 


■ ' I>E  FAHREmiFfT.  ■ • 3a5 

inun , fornuuit  le  o de  l'ecliellej  a®  un  mélange  de 
glace  et  d’eau  pure,  formant  le  Sa®  degré;  3”  l’aisselle 
ou  la  bouche  d’iin  homme  en  bonne  santé  donnait  le 
9G®  et  dernier  degré  de  l’édlielle. 

■par  suite  de  I observation  d’Amontons,  qui  lui  fit 
connaître  que^  l’eait  bouillait  à un  degi-é  de  chaleur 
constante,  et.^elles  d’autres  observateurs,  dont  i I ré- 
sultait  que  la  hauteur  du  baromètre  variait  dans  le  tube 
avec  la  température  de  l’atmosphère,  Fahrenheit  con- 
struisit quelques  thermomètres  à mercure  pour  déter- 
miner le  point  d’ébullition  de  difféi’ens  liquides.  * 

’ 11  paraît,  d’après  Boërhaaye,  qi^c  la  boule  de  ces 
thermomètres  avait  la  capacité  de  1 1 12/J  degrés;  mais 
1 échelle  n allait  que  jusqu’à  6üo  degrés,  point  auquel 
le  mercure  entrait  eii  ébullition.  Il  paraît  que  Fahren- 
heit se  louait  beaucoup  des  petites  divisions  de  son 
échelle.  Ses  boules  étaient  cylindriques. 

“ Aujourd’hui  les  thermomètres  à mercure,  auxquels 
on  adapte  l’échelle  thermométrique  de  Fahrenheit,  sont 
gradués  au  moyen  de  deux  points  fixes  : 1°  nu  mé- 
lange de  glace  et  d’eau,  donnant  le  3a*  degré;  2"  l’eau 
'bouillante,  rpii  fixe  le'  aia*.  J^a  distance  entre  ces 
■points  se  divise  en  1 80  parties,  et  l’échelle  se  prolonge, 
plus  ou  moins  en  haut  et  en  bas,  en  donnant  aux  de- 
’grés  la  même  grandeur  qu’entre  les  points  fixes.  Les 
thennomètries  à esprit  se  graduent  au  moyen  de  deux' 
points  fixes  : fe  pouil  de, congélation , ou  3a, -par  un- 
melange  de  glace  et  d’eau,  et  le  point  supérieur,  qui 
doît  être  moindre  que  le  p*int  d’ébullition  de  l’esprit,., 
en  faisant  bouillir  de  l’eau,  qu'on  laisse  refroidir  à un 
certain  degre  mesuré  pâpun  thermomètre  a mercure. 

Chaque  degre  de  l’échelle  de  Fahrenheit  est 
du  volume  du  mercure  au  point  de  la  glace  fomlante. 
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Newton  paraît  «tr^  le  preinier  qüi  ait  eu  l’idée  de 
prendre  pour  degrés  de  l’échelle  thermoméfrique  des 
parties  aliquobes  du  liquide  mesuré  au  point  de  con- 
gélation, et  Réauinur  ujit  cette  idée  en  pratique.  • 

Il  préférait  les  tlierraoinètres  de  grande  dimension. 
Sa  boule  n’avait'  pas  moins  de  quatre  pouces  et  demi, 
et  le  tube  un  quart  de  pouce  de  diamètre. 

*11  employait,  pour  les  graduer,  une  mesure  formée 
d’un  morceau  de  tube  étroit,  dont  le  milieu  était  soufflé 
en  une  boule  oblougue,qui  portait  une  marque  préside 
son  extrémité.  .11  plongeait  cette  mesure  dans  l’eau 
jusqu’à  ce  ■que  le  liquidé  affleurât  la  marque,  bouchait 
Textrémité  supérieure  avec  le  doigt,  puis.enlevait  cette 
petite  mesure,  dont  la  capacité  était  égale  à de  la 
boule  et  d’une  partie'^du  tube.  • . 

L’échelle  du  thermomètre  était  double  : l’une,  sur 
la  gauche,  indiquait  le  nombre  de  mesures  comprises; 
l’autre,  sur  la  droite,  indiquait  les  degrés  de  dilatation 
ou  de  contraction,  les  uns  en  haut,  les  autres  en  bas; 
et  en  millièmes,  le  zéro  étant  placé  en  face  du  nonobre 
looo,  marqué  sur  l’échelle  dé  gauche.  Ainsi, 
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degrés  de  dilatation. 


ou  zéro. 


degrés-  de-  contraction. 


"En  employant  des  thermomètres  semblables,  Réau- 
mur  trouva  qu.c  quatre  cents  mesures  d’eau  de  Seine, 
'à  la  températiire  de  la  glace -fondante,  occupaient,  à 
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1.1  température  de  leau  bouillante,  l’espace  de  445. 
degrés. 

Quatre  cents  mesures  du  meilleur  espr^t-de-vin  qu’on 
pût  se  procurer  à Paris,  en  occupèrenf  435  <Ians  des* 
circonstances  semblables. 

Quatre  cénts  mesures  d’un  mélange  de  trois  parties 
d’esprit  et  d’une  d’eau  en  occupèrent  43o. 

Quatre  cents  mesures  d’u^  mélange  de'parties  égales 
d'esprit  et  d’eau  en  occupèrent  4a5. 

Un  thermomètre  rempli  d’esprit.de-vin,.et  çbauffé 
à la  lampe,  bouillit  violemment  à une  douce  chaleur, 

. et  ne  se  dilata  pas  au-dessus  d’un  certain  point.  Lé- 
même  thermomètre  ayant  été  placé  dans  l’eau  bouil- 
;lante,  l’esprit  se  dilata  un  peu  plus  après  avoir  bouilli 
comme  auparavant;  on  l’enleva,  l’ébullition  s’arrêta, 
et  il  marqua  une  hauteur  supérieure"  à la  première. 

Pour  les  usages  m^éorolojgiques,  Réaûmgr  se  servit 
d’esprit-de-vin  qu’il  étendit  d’eau,  jusqu’à  ce  que,  par 
des  expériences  répétées,  il  eût  trouvé  que  looo'par- 
ties  à la’  glace  fondante  eussent  ac(|uis  à la  température 
de  l’eau  bouillante  le  volume  de  io8o;  par  conséquent, 
les  8o  degrés  de  l’échelle  primitive  de  Réaumur  ne 
marquaient  point  le  terme  de  l’ébullition  de  l’eau,  mais 
celui  de  l’esprit  étendu  dont  il  se  servit.  Selon  le  doc- 
teur Martine,  il  correspond  à i8o  degrés  de  Fahren- 
_heit  : de  sorte  que  chaque  degré  de  Réaumur  équi- 
vaudrait à 1.85  degrés  de  Fahrenheit.  Maiÿ  il  y a une  • 
grande  incertitude  dans  ces  réductions,  et  l’pn  con- 
vertit ordinairement  les  degrés  de  l’échelle  de  Réaumur 
en  degrés  de  Fahrenheit  ^ en  regardant  chacun  des  pre- 
miers comme  égal  à a ^ degrés  du  second. 

On  prétend -que  cette  confusion  vient  de  "ce  que 
Dekic,  le  lecteur  français  de  notre  défunte  reine,  par- 
tagea ■ aussi  en  8o  degiiés  l’espace  compris  spr  son 
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thermomètre  à mercure,  entre  le’ point  de  congélation 
et  celui  de  l’eau  bouillante.  On  rapporte  que  la  Con- 
damine  lui  avajt  conseillé  d’adopter  uue  autre  division, 
afin  que  son  .thermomètre  ne  fût  pas  confondu  avec 
celui  de  Réaumur;  mais  Deluc  persista  dans  sa  divi- 
sfon  en  8o  parties,  parce  que  ce  nombre  avait  beau- 
coup de  diviseurs  entiers.  C’est  ainsi  que  les  deux 
échelles  thermoinétriques  de  Réaumur  et  de  Deluc, 
quoique  très  - différentes  f furent  prises  l’une  pour 
l’autre,  et  que  le  thermomètre  de  ce  dernier  s’appelle 
encore  aujourd’hui  thermomètre  de  Réaumur. 

..  Il  paraîtrait  que  lorsque  l’esprit-de-vin  faible  est 
renfermé  ;lans  un  thermomètre  .bouché.,  la  pression 
de  sa  vaprtir  lui  permet  de  supporter  une  tempéra- 
fuÉe  plus  élevée  que  celle  de  son  ébullition;  sa  dila-t 
tation  n’étant  point  identique  avec  celle  du  mercure, 
la  converîiion  des  degrés  d’un  thermomètre  à esprit 
et  d’un  thermomètre  à mercure  ne  peut  point  s’ef- 
fectuer par  la  seule  considération  du  rapport  entre 
les  8o  degrés  de  l’éolielle  de  Réàùmur,  et  les  i8o  de- 
grés qui  séparent  la  fusion  de  la  glace  de  l’ébullition 
de  l’eau  dans  le  thermomètre  de  Fahrenlieit.  Deluc 
a lui-même  donné  le  tableau  suivant  des  coïncidences 
‘entre  lin  thermomètre  à mercure  et  un  thermomètre 
à esprit.  Chacun  d’eux  était  divLsé  en  8o  parties  de- 
puis la  fusion  de  la  glace  jusqu’à  l’eau  bouillante,  et 
ils  avaient  été  échauffés  dans’le  même  vase  d’ea.u. 
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Cette  expérience. montre  que  la  réduction  ordinaire 
ties  températures  observées  avec  le  thermomètre  à es- 
prit de  Réaumur  en  degrés  de  Fahrenheit , ne.  peut 
donner  qu’une  approximation  grôssière,  qu’elle  peut 
même  éloigner  de  la  vérité  d’une  dixaine  de  degrés. 
Soit,  par  exemple,  35. 1 degrés  la  température  ob- 
servée , la  réduction  calculée  donnerait  r i i degrés  de 
Fahrenheit,  tandis  que  les  expériences  de  Deluc  mon- 
trent que  la  température  réelle  n’est  pas  momdre  de 
I aa  degrés  de  Fahrenheit. 

Réaumur  trouva  que  son  thermomètre  marquait 
toute  1 annee  10  degrés  dans  les  caves  profondes. 


ÉCHELLE  TUERMOMÉTRIQUE  UE  DELISLE!. 

La  même  incertitude  existe  ici  quant  aux  conver- 
sions des  de|prés  de  cette  échelle. 

Le  principe  sur  lequel  cette  échelle  est.  fondée , est 
à peu  près  celui  de  Réaumur  : on  prend  l’eau  bouil- 
lante pour  point  fixe,  et  la  contraction  du-  mercure 
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^ôur  mesure  des  degrés.  Le  termg  de  l’^au  bouillante 
etapt  marqué , la  gnaduatidir  est  descendante;  chaque 
degré  est  la  contraction  du  — ^ dflrolume  de  .mèr^ 
•cure  pris  à la  température  de  l’eau  oouillante. 

“■  D’après  ce  mode  d’estimation  de  la  chaleur  ou  plu- 
tôt du  froid,  qui  paraît  avoir  été  suggéré  paf  le  climat 
de  la  Russie,  le  point  de  congélation  se  trouve  avoir 
'été  marqué  1 53  degrés.  C’est  d’après  cette  échelle 
qu’il  faut  convertir  les.  observations  de  Gmelin.  ^ . 

Il  parjdt  cependant  que,  quelques  années  après,  les 

* avantages  d’une  graduation  déterminée  par  deux  points 
fixes  prévalut,  et  pour  avoir  un  nombre  rond  on  ap- 
pela î5o  -et  on  fixa  au-dessous  de  zéro  le  poiht  de 
congélation.  . 

Cette  échelle  n’est  en  usage  qu’en  Russie. 

’ * 

ECU  EL  LE  DE  CELSIUS  Oü  C F,  M’ I G R A D E.  • . , 

• l.  . 

• Celsius  ou  Celse , en  i ^4^  » prenant  le  point  de 
congélation  de  l’eaU  et  soa  ébullition  pour  termes 
fixes,  divisa  l’espace  compris  entre  eux  en  cent  par- 
ties d’égale*  capacité.  Lés  dilatations  du  mercure  me- 
surent, ces  degrés. 

Cette  échelle  est  adoptée  aujourd’hui  en  France 
sous  le  nom  d’échelle  Centigrade;  chaque  degré  est  • 
égal  à 1.8  de  Fahrenheit. 

THERMOMÈTRE  MÉTALLIQUE  DK 'MORTIMER. 

Les  fhérmpmèires  ordinaires  -ne  peuvent  guère  me- 
surer que  les  degrés  inférieurs  dfi  température.  Gon- 
s^'uits  en  verre,  ils  sont  extrêmement  fragiles,  et  il 
arrive  Souvent  qu’ils  craquent  d’eux-mêm^  en  passant 
subitement  d’une  grande' chaleur  à un  certain  froid. 
Le  Cromwell  Mortimer  rechercha  si  les  solides,  et 
particulièreinent  les  métaux  qui  se  contractent  par  le 
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froid  et  se  .dilatent  à la  chaleur,  ne  pourraient  point 
être  employé.s  avec  avantage  .comme  thermomètres 
plus  étendus,  c’est-à-dire  indiquant  les  plus  grands 
degrés  de  froid  comme  la  chaleur  la  plus  intense. 

Quoique  les  altérations  qu’ils  éprouvent  soient  en 
effet  peu  sensibles  comparativement  à celle  des  esprits 
ou  du  mercure,  oh  trouva  cependant  que  le  fer  s’allonge 
d’un  soixantième  en  passant  de  la  température  ordi- 
naire à la  chaleur  rouge;  on  voit  donc  qu’à  partir  de 
4o  degrés  de  Fahrenheit  au-dessous  de  zéro , jusqu’à 
la  plas  grande  chaleur  que  le  fer  puisse  supporter  sans 
se  fondre , une  barre  de  trois  pieds  de  longueur  pren- 
drait un  accroissement  d’environ  ~ de  pouce.  Cet  ac- 
croisseftient , quelque  faible  qu’il  soit,  suffit  cependant 
jK)ur  rendre  sensibles  ||us  les  degrés  de  chaleur  qu’il 
soit  nécessaire  d’observer  sur  un  instrument. 

IjCs  figures  ^7  et  98  montrent  cet  instrument  tel 
qu’il  fut  exécuté  en  .lySô  par.M,  Jackson,  sous  la  dir 
rection  de  Graliam  et  Ellicot. 

• Figure  97  : a è est  une  barre  cylindrique  d’acier  ou 
de  cajivre,  d’un  quart  de  pouce  d’épaisseur,  et  de  trois 
pieds  un  pouce  de  longueur.  Si  la  barre  est  en  cuivre , 
il  faut  tout  au  moins  visser  à son  extrémité  une  pe- 
tite-pointe d’acier  a,  d’un  . pouce  de  long,  pris  sur  U 
longueur  totale  ; c d sont  deux  supports  en  fer,  joints 
à rextrémité  inferieure  par  une  bande  plate  dd^  de 
deux  pouces  de  long;  elle  est  surmontée  en  son  milieu 
d’une  petite  pointe  de  un  huitième  de  pouce  de  hau- 
teur, qui  entre  dans  l’extrémité  de  la  barre  ( voyez  la 
petite  figure  97  bis),  et  sert  à la  maintenir  ferme  de 
concert. avec  la  bande  plate**,  -placée  aux  ^deux  tiers 
de  la  hauteur  des  supports,  et  qui  se  laisse  traverser 
par  la  barre.  Enfin  la  barre  entre  au  point  a,  dans  un 
petit  trou  place  .à  la  face  inférieure  du  levier.  sup- 
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ports  en  fer  sont  plats  et  de  c en  æ , parallèles  au  front 
de  la  machine.;  en  a;  ils  sont  contournés  sur  eux- 
mêmes,  de  sorte  que  les  parties  inférieures  sont  à 
angle  droit  avec  les  parties  supérieures;  e/'est  le  le- 
vier qui  tourne  sur  le  centre  g-;  en  f est  un  cordon 
qui  s’enroule  deux  fois  siu’  la  petite  poulie  h,  et  sou- 
tient un  poids  d’une  démi-livre , suffisant  pour  main- 
tenir le  cordon  toujours  tendu.  A l’autre  extrémité  e 
du  levier  est  suspendu  un  second  poids  /,  assez  lourd 
pour  contrebalancer  le  grand  bras  du  levier et 
exercer  une  pression  suffisante  sur  le  point  a;  fnno 
est  le  derrière  du  plateau  ou  cadran  de  cuivre  dont  on 
voit  la  face,  lig.  c)8.  La  poulie  h de  la  figure  gy 
tourne  sur  son-axe  c,  qui  traverse  le  cadran,  ét  porte 
du  côté  de  la  face  une  aiguill^fircA. 

Les  proportions  de  la  barre  et  du  levier  sont  arbi- 
traires. Les  barres  de  Mortimer,  tant  celles. de  cuivre 
que  celles  d’acier,  avaient  trois  pieds  de  long , et  se 
terminaient  en  a par  une  petite  pointe  d’acier  vissée, 
d’un  pouce  de  lohgueur  ; 'le  levier  avait  quatre  pouces 
de  e en  ££,  un  pouce  un  cinquième  de  a en  et 
douze  pouces  de  f en  g,  la  distance  de  g au-dessus 
de  c était  d’un  pouce  et  demi  ; la  poulie  de  cuivre  h 
avait  un  demi-pouce  de  diamètre.  Toutes  les  autres 
parties  de  la  machine  étaient  en  chêne.  Le  grand  sup- 
port pq  avait  un  pouce  en  carré,  de^ix  pieds  et  demi 
dé  hauteur,  et  entrait  en  q dans  un  bloc  de  bois  bien 
pesant  r s.  La  mortaise  était  disposée  de  telle  sorte, 
qu’on  pouvait  élever  plus  ou  moins  le  support  selon 
la  situation  dans  h'jjjuelle  il  fallait  placer  l’extrémité 
de  la  barr^  ab;  on  se  servait  pour  cela  d’une  vis  de 
pression,  qu’on  voit  en  l.  . • 

lia  figure  g8  représente  le  cadran,  dont  on  voit  la 
partie  postérieure  miib  darts  la  figure  gy.  C’est  un 
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•plateaCi  de  cuivre  couvert  de  papier  fort,  auquel  ou 
peut  donner,  des  din>eMsions  quelconques.  Celui  du 
Mortimer  avait  onze  pouces  de  diamètre  : a ^ est 
l’aiguille  tenant  à frottement ‘a  Taxée,  qui  porte  la 
poulie  h de  la  figiire  L’anneau  extérieur  doit  avoir 
une  surface  suffisante  pour  qu’on  puisse  y tracer  des 
indications.  L’arc  de  contient  les  divisions  du  tlier- 
uiomètre  à mercure  de  Fahrenheit , et  Tarcy’g'  ceux 
du  thermomètre  à esprit-de-vin  de  Réaumur.  Pour 
graduer  Tinstrüment  on  plonge  la  partie  inférieure  de 
^ la  harre  dans  un  vaisseau  ([u’on  puisse  chauffer  à vo- 
lonté, et  qu’on  remplit  d’abord  d’eau  froide  et  pure; 
elle  y entre  jusqu’à  la  marque  -t-  ; ôn  porte  Teau  à 
Téhullition  pendant  un  quart  - d’heure  , et  alors  on 
tourne  l’aiguille  jusqu’à  ce  qu’elle  ait  pris  une  posi- 
tion parfaitement  horizontale  : c’est  Je  ferme  de  Té- 
hullition de  Teau,  ou  le  degré  de  Fahrenheit. 

Alors  on  enlève  la  barre,  et  on  la  fait  sécher  au-<lcssus 
du  feu.  Afin  que  l’index  ne  se  dérange  point  de  sa 
situation-,  on  adapte  une  vis  de  pression  à Taxe  c.  Si 
on  laisse  l’instrument  se  refroidir  dans  l’air,  il  indi- 
quera les  degrés  infiirieurs  à Teau  bouillante;  si,  au 
contraire,  on  le  plonge  dans  Tétein  ou  dans  le  plomb, 
ou  un  métal  quelconque  à l’état  de  fusion , il  marquera 
les'degrés  supérieurs  à Teau  bouillante.  Une  tige  de 
cuivre  mesurera  les  plus  grands  degrés  de  froid,  et 

• tous  les  degrés  de  chaleur  jusqu’à  la  fusion  de  l’argent 
ou  de  Tor;  mais,  pour  mesurer  les  plus  hautes  tempé- 
ratures, il  faudra  employer  une  barre  d’excellent  fer  ou 
d’acier. 

Une  barre  de  fer  réglée  par  Teau  bouillante,  comme 

♦ nous  l’avons  exposé , ne  mesurera  point  seide;ment  les 
' degrés  de  chaleur  de  Tétain  et  du  plomb  tondus,  mais 

encore  de  l’argent,  de  Tor  ef  du  cuivre,  toutes  les 


* 
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températures  enfin  qui  s’étendent  jusqu’à  la  fustun  du 
fer.  Passé  ce  tehne,  on  empiqie  une  tige  d’argile  à 
pipe,  qu’oh  règle  au  moyen  du  mercure,  car  l’eau  ne 
peut  pas  être  employée  dans  ce  dernier  cas;  cette  ar- 
gile peut  servir  jusqu’à  ce  que  les  matières  se  vitrifient. 

Dans  les  grands  fourneaux,  ou  l’on  opère  la  fusion 
des  métaux,  il  n’est  pas  possible  de  placer  un  tel  ip- 
strumént;  mais,  dans  les  fourneaux  pour  le  plomb  et 
l’étain , on  peut  laisser  quelque  issue  par  laquelle  le 
métal  s’échapperait  en  fusion , demenrant  néanmoins 
en  contact  avec  le  métal  à l’intérieur,  et  la  partie  en 
fusion  recevrait  l’instrument. 

PléCES  TIIEnAIOMÉTRtQUES  DE;  .WEDGWOOD. 
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Une  cbaleur  rouge,  rouge  clair,  blanche,  sont  des 
expressions  indétermiqées  ; car,  quoique  ces  différents 
états  soient  parfaitement  distincts , ils  laissent  trop  de 
latitude  entre’  eux.  Le  degré  de  lumière  du  feu  aug- 
mente ?vec  sa  force,  et  passe  par  une  infinité  de  gra- 
dations que  les  uidts  ne  peuvent  point  rendre,  et  que 
l’œil  ne  distingue  pas  clairement. 

M.  Wedgwood  avait  observé  que  des  mélanges 
d’oxides  de  fer  et  d’argile  prenaient  au  feu  uue  va- 
riété de  couleurs  distinctes  qui  promettaient  dé  mesu- 
rer utilement  les  divers  degrés"  de  chaleur.  » 

Il  faut  avoiier,  cependant , que  pour . des  usages 
généraux  un  thermomètre  construit  sur  ce  principe  . 
est  sujet  à bien  des  inconvéniens.  L^s  idées  de  cou- 
leurs se  communiquent  très-idifificilement  par  des  motsv 
de  plus , tous  les  yeux  ne  sont  pas  aptes  t distinguer, 
aisément  ces  couleurs,  quand. surtout  les  nuances  sont 
assez  rapprochées  ; puis  on  se  garantit  difBcijemcot  de  » 
l’effet  des  vajECurs  qui  altèrent  sensiblement  ces  cou-  • 
leurs. 
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Mais,  en  considérant  avec  attention  ce  sujet,  on  dé- 
couvr|t,  dans  les  corps  argileux,  une  autre  propriété, 
propriété  que  partagent,  dans  des  degrés  différens, 
toutes  les  espèces  d’argile  cju’ori  a pu  examiner  jus- 
qu ICI,  et  qui  est  même  un  de  leur  caractère  distinctif 
C’est  la  diminution  de  volume  qu’elles  éprouvent  au 
feu.  On  s’aperçut  bientôt,  dans  le  cours  des  cxp<*- 
nences,  que  cette  propriété  donnerait  une  mesure 
plus  exacte  et  plus  étendue  des  différens  degrés  de 
chaleur  que  les  teintes  qu’on  employait  d’abord. 

Le  retrait  que  prend  l’argile  commence  un  peu  au- 
dessous  du  degré,  de  la  cltaleur  rouge , et  procède  assez 
régulièrement,  à mesure  que  la  chaleur  augmente^  jus- 
qu’à CO  que- l’argile  se  vitrifje,  c’est-à-dire  jusqu’à  la 
plus  haute  températureîque  puissent  supporter  les 
creusets  et  les  aptres  vaisseaux  de  la  même  substance. 
Lff  contraction  totale  qu’éprquvenr  les  mcillefires  ar- 
giles, dans  les  fcux  les  plus  violens , s’élève  à plus  d’un 
quart  dans  toutes  les  dimensions. 

WedgAvood  se  sérvit  d’abord  de  petits  cylindres 
d argile  blanche  de  Cornouailles , .qu’il  délayait  dans 
I eau,  puis  passait  .dans  un  tamis  fin.  Il  la  laissait  en- 
suite sécher,  et  la  renfermait  dans  des  boîtes. 

L’argile,  conservée  ainsi,  garde  toutes  ses.  qualités 
•aussi  bien  que  dans  son  état  naturel;  ce  qui  rt’a  point . 
lieu  pour  les  argiles  exposées  aux  actions  combinées 
de  1 air  et  de  l’humidité  Jes.  interstices  du  tamis  doi- 
vent etre  moindres  dé  de  pouce. 

L argile  sèche  était  ensuite  mêlée  avec  les  deux  cin- 
quièmes de  son  poids  d’eau,  et  formée  en  petits  blocs 
dans  des  moules  de  métal  de  ^ de  pouce  de  largeur, 
avec  des  cotes  à peu  près  parallèles,  d’un  pouce  envi- 
ron de  longueur,  la  profondeur  était  de  de  pouce; 
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afin  que  l’argile  se  détachât  facilement  du  moule,  . on 

en  huilait  l’intérieur. et  on  l’échauffait. 

Cesqiièces , une  fois  desséchées , étaient  placées  dans 
un  autre  moule  de  fer,  composé  seulement  d’un  fond^ 
et  de  deux  côtés  séparés  de  de  pouce  l’un  de  l’antre: 
c’est  la  largeur  donnée  âiix  petits  cylindres. 

Pour  mesurer  le  retrait  qu’ils  éprouvent  par  l’action 
du  feu,  on  les  place  dans  une  autre  jauge  formée.d’une 
plaque  en  cuivre  ou  en  laiton,  sur  laquelle  sont  soudées 
deux  règles  de  même  métal,  parfaitement  droites,  et 
longues  de  vingt-quatre  pouces,  sôus-divisées  en  pouces 
et  en  dixièmes  de  pouCe.  Ces- règle.s.  forment  un  canal 
convergent  de  de  pouce  à une  extrémité , et  de  -7^  à 
l’autre  : supposons  maintenant  que  la  pièce  d’argile  ait 
diminué  au  feu  d’un  cinquième  de  son  volume,  elle 
tpontera  jusqu’à  la  moitié  de  la  longueur  de  la  jauge? 
si  elle  diminuait  des  deux  cinquièmes  de  son  volume , 
elle  monterait  jusqu’à  l’extrémité  supérieure;  les  degrés 
intermédiaires  de  contraction  lui  permettraient  de  glis- 
ser jusqu’à  des  hauteurs  intermédiaires  ; le  degré  au- 
quel elle  s’arrêterait  donnerait  la  mesure  de  sa  con- 
traction et  par  conséquent  le  degréde  chaleur  auquel 
elle  a été  exposée.  ■j,'~ 

Cette  argile  desséchée  à la  chaleur  de  l’été,  ou  dans 
. une  chambre  modérément  chaude , ou  à une  tempé- 
rature un  peu  plus  élevée  devant  un  foyer,  n’a  donné 
aucune  différence  quant -à  son,  degré  de  sécheresse. 
Elle  perd  environ  un  centième  de  Son  poids  à la  cha- 
leur de  l’eau  bouillante  , à peu  près  les  deux  centièmes 
à la  température  du  plomb  fondu,  et  un  dixième  de 
son  poids  environ  à la  chaleur  rouge,  en  tout  lès 
Dans  tous  les  cas,  il  sera  utile  de  les  faire  cuire' 
dans  un  four  jusqu’au,  rouge  naissant  : par  ce  moven 
••  ♦ 
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elles  prendront  assez  de  dureté  pour  quelles  puissent 
être  exposées  tout  à coup  à une  très  - haute  chaleur 
sans  éprouver  de  gerçures;  d’ailleurs  elles  s’empaquet- 
tent et  se  transportent  plus  facilement.  Il  n’est  pas 
besoin,  cependant,  de  donner  une  attention  particu- 
lière au  degré  de  chaleur  nécessaire  cette  cuisson; 
la  seule  attention  à avoir  est  qu’il  u’exeède  point,  la 
plus  basse  température  qu’on  puisse  avoir  à mesurer 
dans' la  pratique;  car  une  pièçe  qui  a été  exposée  à un 
degré  do  chaleur  inférieur,  peut  tout  aussi  bien  servir 
à mesurer  de  plus  hautes  températures  que  celle  qui 
.n’aurait  point  du  tout  été  exposée  au  feu. 

A propos  de  cette  préparation,  tl  n’est  peut-être 
point  inutile  de  prévenir  l’opérateur  dVme  circon- 
stance de  peu  d’importance , il  est  vrai , mais  qui 
pourrait  le  surprendre  d’abord. 

Si  la  chaleur  n’est  point  pour,  toutes  parfaitement 
égales,  il  trouvera  que  quelques-unes  ont  commencé 
à s’e  fendiller,  que  d’autres. ont  augmenté  de  volume; 
car  elles  renflent  toujours  un  peu  en  approchant  de 
la  chaleur  roùge.  C’est  dans  "cet  instant  qu’elles  dé-, 
gagent  le  plus  d’air,  et  il  faut  peut-être  attribuer  leur 
■extension  à la  grande  élasticité  que  ce  gaz  acquiert 
à cette  température,  et  qui  divise  les* molécules  de 
l’argile  avant  de  se  faire  jour.  Chaque  division  de 
l’échelle,  bien  que  d’un  dixième  de  pouce , corres- 
pond à la  600^  partie  de  la  largeur  de  la  pièce  : on 
pourrait  augmenter  la  précision  de  l’instrument,  soit 
en  faisant  les  tlivisions  plus  petites, - soit  en  donnant 
plus  de  longueur  à l’échelle.  Mais  cette  amélioration, 
si  c’en  est  une,  n’est  nullement  nécessaire,  et  j’on  a 
quelque  raison  de  croire  que  les  avantages  qu’elle 
procurerait  seraient  plus  que  compensés  par  les  in- 
convéniens.  ‘ . 
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Si  uiie  échelle  de  deux  pieds  de  longueur  paraissait 
peu  cûinmode,  on  la  diviserait  en  deux* parties  d’un 
pied  chacune,  en  fixant  sur  le  même  plateau  trois 
règles  de  cuivre  : la  première  et  la  seconde  à un  pouce 
de  distance  par  un  bout , et  quatre  dixièmes  de  pouce  . 
h l'autre;  la  seconde  et  la  troisième  à quatre  dixièmes 
de  pouce  de  distance  à un  bout , et  trois  dixièmes  à 
l’autre  bout.  De  sorte  que  ce  premier  système  donne- 
rait les  indications  jusqu’au  lao®,  et  le  second  jus- 
qu’au 2^0*  degré.  . ^ 

Ce  thermomètre,  comme  tous  les  autres,  ne  peut 
exprimer  que  le  dçgré  de  chaleur  qu’il  reçoit;  l’opé-'  • *• 
rateur  doit  donc  avoir  le  soin  d’exposer  les'  pièces  ou 
petits  cylindres  à une  température  égale  à celle  du 
corps.  Dans  les  fours,  dans  les  réverbères,  sous  des. 
moufles  où  la  chaleur  est  passablement  constante  et 
uniforme,  les  moyens  à employer  pour  parvenir  à ce 
résultat  sont  si  évidelis,  qu’il  est  inutile  de  nous  y ar- 
rêter; 'mais  sur  un  feu  nu  où  la  chaleur  est,  pour  ainsi 
dire,  flottante  et  inégale  dans  divers  lieux,  suivant 
l’arrangement  et  l’état ‘du  combustible,  il  y a quelques 
pfécautions  à prendre,  que  nous  allons  indiquer. 

On  peut  d’abord  mettre  la  pièce  thermométrique 
dans  le  creuset  avec  là  matière'  dont  on  recherche  la 
. température;  mais  si  cette  matière  est  de  nature  à * 
fondre  et  à s’attacher,  on  placera  préalablement  le 
petit  cylindre  dans  une  petite  enveloppe  d’argile  à 
creuset.  A moins  qu’on  n’emploie  des  creusets  exces- 
sivement petits,  cet  arrangement  est  toujours  possible, 
et  cela  d’autant  plus  que  rien  n’empêche  qu’on  dimi- 
nue l^s  dimensions  de  la  petite  pièce,  pourvu  qu’on 
lui  conserve  ses  cinq,  dixièmes  de  pouce  de  largeur. 

Pour  les  creusets  de  la  plus  petite  dimension > on 
‘.pourra  .se  contenter  de  placer  la  pièce  avec  son  en- 
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^eloppe  tout ‘juste  à côté  du  ^creuset,  comme  si  elle 
était  une  addition  à son  volume.  Si  l’on  demandait 
pourquoi  ôn  n’en  use  pas  toujours  ainsi,  on  répon- 
flrait  qu’avec  les  grands  creusets  l’enveloppe  s’écliauffe 
à l’ejftérieur  beaucoup  plus  vite  que  la  matière  qu’ils 
•contiennent;  tandis  que  les  petits  creusets  et  l’enve- 
‘loppe  ayant  à peu  près  le  même  volume,  on  n’a  point 
à redouter  des  erreurs  aussi  considérables. 

Ces  pièces  thermométriques  jouissent  de  propriétés 
qu’on  ne  pourrait  s’attendre  ù trouver  réunies  dans 
la  même  substance,  et  qui  la  rendent  très-propre  à 
l’usage  qu’on  en  fait. 

i“  Cuite  à un  degré  de  chaleur  modérée,  bien  que 
comme,  les  autres  argiles  elle  soit  poreuse  et  s’imbibe 
d’eau,  cependant  son  volumè  n’augmente  point,  même 
lorsqu’elle  est  saturée  de  liquide. 

2°  A un  feu  très-violent , elle  se  fond  en  une  substance 
demi-vitreuse  : cependant,  à des  températures  encore 
plus  élevées,  elle  se  contracte  régulièrement  jusqu’aux 
plus  hautes  températures  qu’ort  ait  pu  produire.  • 

3"  Elle  supporte  les  passages  subits  de  la  chaleur 
au  froid.  On  peut  la  jeter  tout  d’un  coup  dans  le  feu , 
et  lorsqu’elle  a absorbé  une  grande  quantité  deicalo- 
riqne,  on  peut  la  plonger  "tout  aussi  subitement  dans 
.l’eau  froide,  sans  avoir  à craindre  de  l’altérer. 

4“  Même  saturée  d’eau  dans  ^n  état  poreux,  on 
' n’a  point  à craindre  qu’ellé  éclate  en  l’exposant  subi- 
tement à une  clialeur  blanche. 

5“  Un  refroidissement  b^usqqe,  qui  altère  le  volume 
et  la  contexture  des  autres  corps,  iie  l’affecte  en  rien, 
du  moins  en  ce  qui 'tient  aux  usages  thermométriques; 
en  trois  minutes,  au  plus,  elle  est  complètement  pénétrée 
par  la  chaleyr  qui  agit  sur  elle , et  arrive  en  un  temps 
aussi  eourt  à la  contraction  que’peut  produire  le  de- 
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gré  de  chaleur,  qiffl  a fallu  plusieurs,  jours  ^oiir  com-~  •* 
inuniquer  aux  substances  qu’on  cxaniinc.  Les  tempé- 
ratures les  plus  élevées  se  communiquent  à cette 
argile  avec  bien  plus  de  vitesse  que  les  températures 
basses , sans  doute  parce  qu’alors  leur  texture  est  plu(j 
‘serrée,  plus  compacte. 

L’échelle  commence  à la  chaleur  rouge,  visible* 
dans  le  jour,  ét  le  plus  grand  degré  de  chaleur  qu’on 
ait  atteint  dans  les  expériences,  est  iGo  degrés.  Cette 
température  fut  produite  dans  un  fourneau  à air  de 
huit  pouces  en  carré.  ' , 

C’est  à M.  Alchorne  qu’on  doit  la  plupart  des  éx-* 
périences  sur  la  fusion  des  métaux.  Il  opéra  sur  les 
échantillons  dç  métaux  purs,  déposés  à la  Tour;  il 
paraît  que  le  cuivrç  de  Spède  fond  à 27 


l’argent  à 28 

l’or  à 32 

le  laiton  à 21 


Cependant,  dans  les  fonderies  de  cuivre,  les  ou- 
vriers portent  le  feu  jusqu’à  \(\o  degrés  et  même  au- 
delà.  On  ri’a  point  encore  pu  expliquer  pourquoi  une 
si  énorme  différence  entre  la  température  du  fourneau 
et  la  fusion  existe:  le  fer  commence  à entrer  en  fusion 
à la  surface  entre  go  et  g5  degrés,  et  la  plus  grande 
chaleur  qu’on  ait  pu  produire  dans  une  forge  ordi-, 
naire  est  de  laS  degrés. 

La  fonte  entre  en  fusion  à i3o  degrés  dans  un** 
creuset  séparé  ou  dans  une  fonderie  ;.  mais  on  ne  put 
parvenir  à ce  résultat  dans  une  forge  ordinaire,  qui  ■» 
n’offre  que  5 degrés  de  différence.  La  chaleur  à la-; 
quelle  le  fpr  commence  à couler*  pour  la  fonte  est 
i5o  degrés. 

On  avait  cru  généralement  que  la  fonte  exigerait 
moins  de  chaleur  que  le  fer  forgé  popr  entrer  en  ^ 
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fusion;  au  contraire,  la  fonte  exige  35  ou  4o  degrés 
de  plus  que  le  commencement  de  fusion  du  fer  for-ré. 

Nous  trouvons  donc  que  la  chaleur  à laquelle  le 
cuivre  entre  en  fusion,  et  qui  est  de  27  degrés,  est 
une  chaleur  blanche;  le  commencement  de  fusion  du 
fer,  qui  a lieu  à 90  degrés,  est  encore  une  chaleur 
blanche;  c’est  encore  à une  chaleur  blanche  que  la 
fonte  entre  en  fusion,  le  pyromètre  marquant  d’ailleurs 
i3o  degrés;  et  de  chaleur  blanche  en  chaleur  blanche, 
on  monte  ainsi  de  27  degrés  jusqu’à  160  degrés! 
Ces  indications  doivent  donc  être  rejetées  du  langage 
de  la  pratique. 

Un  creuset  de  liesse  se  vitrifie  presque,  dans,  une 
fonderie  de  fer,  à i5o  degrés;  et  des  clous  de  fer 
doux  se  fondirent  en  une  masse,  au  fond  d’un  creuset 
de  Hesse,  à i54  degres.  La  partie  du  creuset,  placée 
au-dessus  de  cette  masse,  était  un  peu  endommagée. 

La  chaleur  nécessaire  pour  produire  la  parfaite  vi- 
trification des  matières  dans  la  fabrication  du  verre , 
est  de  ii4  degrés  pour  le  flint-glass;  de  124  degrés 
pour  le  verre  à glace;  on  a trouvé  une  autre  fois 
70  degrés  pour  la  première  espèce  de  verre,  inégalité 
de  chaleur  produisant  le  même  effet  qui,  sans  doute 
est  restée  inconnue  aux  ouvriers  qui  travaillent  cette 
substance.  Après  la  vitrification  complète,  on  laisse 
la  chaleur  diminuer  jusqu’à  28  ou  29  degrés,  et  cette 
température  est  suffisante  pour  maintenir  les  matières 
en  fusion. 

On  augmente  ensuite  la  température  pour  travailler 
le  verre:  c’est  ce  qu’on  appelle  chaleur  du  travail;  elle 
est  pour  le  verre  à glace  de  S’j  degrés.  La  faïence 
cuit  à 4o  ou  4i  degrés;  la  faïence  colorée,  à 86  de^ 
grés;  les  pots  de  grès,  à 102.  A cette  température, 
ils  commencent  à prendre  l’aspect  de  la  porcelaine; 
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ce  qui  arrive  aussi  pour  les  pièces  tliermometriques,  à 

une  chaleur  de  i i o degrés. 

Ces  degrés  de  température  ont  été  déterminés  en 
chauffant  les  pièces  thennométriques  avec  les  sub- 
stances elles-mêmes. 

Ce  thermomètre  peut  encore  servir  à mesurer  la 
chaleur  à laquelle  on  a cuit  diverses  substances  chez 
les  nations  étrangères,  dans  des  temps  fort  éloignés. 
Car  l’argile  et  les  compositions  dans  lesquelles  elle 
entre  en  grande  partie,  ne  diminuent  point  de-  vo- 
lume, lorsqu’elles  repassent  par  les  degrés  de  chaleur 
auxquels  elles  ont  été  soumises,  et  se  contractant  au 
contraire  pour  des  degrés  supérieurs,  si  l’on  en  place 
un  fragment  dans  la  jauge,  et  qu’on  le  chauffe  en- 
suite avec  une  pièce  thennométrique  jusqu’à  ce  qu’il 
perde  de  son  volume,  le  degré  auquel  ce  phénomène 
commence  à se  manifester,  est  à peu  près  celui  auquel 
la  substance  a été  cuite. 

On  a examiné  de  cette  manière  quelques  vases  ro- 
mains et  étrusques.  Aucun  d’eux  ne  paraît  avoir  sup- 
porté plus  de  3a  degrés,  ni  moins  de  ao  degrés; 
car  leurs  fragmens  commencent  a se  contracter  à 
peu  près  dans  ces  limites. 

Un  de  ces  fragmens  d’un  vase  étrusque  entra  com- 
plètement en  fusion  à 33  degrés.  Quelques  autres 
morceaux  de  faïence  romaine  supportèrent  une  cha- 
leur de  36  degrés.  porcelaine  de  Worcester  se  vi- 
trifie à 94;  celle  de  Chelsea,  à io5;  celle  de  Derby, 
à lia  degrés,  et  celle  de  Bow,  à lai;  tandis  que 
celle  de  Bristol  ne  donne  aucune  apparence  de  vitrifi- 
cation, à i35  degrés.  I>a  porcelaine  ordinaire  de  la 
Chine  ne  se  vitrifie  parfaitement  à aucun  feu.  Elle 
s’amollit  à environ  i ao  degrés  ; à 1 56  elle  commence 
à rouler.  I^a  porcelaine  connue  à la  Chine  sous  le 
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nom  de  pierre  de  nankin,  ne  s’amollit  nullement  à 
cette  haute  température;  ses  parties  intérieures  n’ac- 
quièrent même  point  la  contexture  de  la  porcelaine  : 
elles  s’imbibent  encore  d’eau  et  happent  à la  langue. 
La  porcelaine  de  Dresde  est  plus  réfractaire  que  la 
porcelaine  commune  de  la  Chine,  mais  non  autant 
que  la  pierre  de  nankin. 

La  faïence  colorée  supporte  la  même  chaleur  <pje 
la  porcelaine  de  Dresde,  et  le  corps  en  est  aussi  peu 
affecté. 

M.  Pott, regarde  comme  un  chef-d’œuvre  de  l’art, 
de  former  un  mélange  de  craie  et  d’argile.  Il  ne  dit 
point  en  quelle  proportion;  mais,  d’après  ses  tables, 
on  peut  croire  que  c’est  par  parties  égales  de  l’une  et 
de  l’autre  substance.  Ce  mélange  se  vitrifie  parfaite- 
tement  à ia3  degrés  de  ce  thermomètre. 

M.  Foumey  a fait  remarquer,  dans  le  Journal  des 
Mines , que  les  pyromètres  employés  d’abord  par 
Wedgwood,  ne  donnaient  point  les  mêmes  indications 
que  ceux  qu’il  construisit  ensuite,  et  que  ce  qui  prou- 
vait encore  mieux  que  les  mélanges  naturels  d’alu- 
mine ne  possédaient  aucune  qualité  constante,  c’est 
que  ceux  qui  avaient  pu  construire  des  pyroniètres 
après  lui,  non-seulement  ne  s’étaient  point  accordés 
avec  l’inventeur,  mais  même  que  les  divers  instru- 
inens  construits  par  la  même  personne  ne  s’accor- 
daient point  entre  eux.  Cette  observation  ne  nous 
paraît  point  suffisante  pour  exclure  cet  instrument  de 
nos  laboratoires.  Quelque  imparfait  qu’il  soit,  il  faut 
bien,  ce  nous  semble,  s’en  contenter,  tant  que  lâen  de 
plus  parfait  ne  le  remplace.  Du  reste,  signaler  des  im- 
perfections est  une  chose  toujours  utile;  car  on  appelle 
ainsi  l’attention  sur  les  moyens  d’y  remédier. 

(Vest  ainsi  que  dernièrement  nous  avons  vu  M.  Si- 
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vright  reiDpIacer  l’argile  de  Cornouailles  par  l’agalina- 
tolithe,  qui  est  à la  fois  capable  de  supporter  une 
haute  température,  et  de  se  contracter  plus  sensible- 
ment et  plus  également.  Maintenant  que  nous  avons 
décrit  les  instrumens  les  plus  usités  pour  mesurer  la 
température  des  corps,  nous  donnerons,  avant  de 
passer  à la  description  du  pyromètre  de  Mills , les  di- 
verses formules  qui  servent  à convertir  leurs  degrés 
les  uns  dans  les  autres  : nous  rappellerons  toutefois 
qu’il  ne  faut  point  avoir  une  trop  grande  confiance 
dans  les  résultats  donnés  ainsi  par  ce  calcu{. 

CONVERSION  DES  DEGRÉS  DES  DIVERS  THERMOMÈTRES. 

C désigne  le  nombre  de  degrés  centigrades. 

F le  nombre  de  degrés  de  Fahrenheit. 


R de  Réaumur. 

D . de  Delisle. 

fF de  Wedgwood. 


i“  Pour  réduire  les  degrés  centigrades  en  degrés  de 
Fahrenheit,  multipliez  par  g et  divisez  par  5,  et  au 
quotient,  ajoutez  3a,  ce  qui  donne  : c désignant  le 
nombre  de  degrés  centigrades,  et  F le  nombre  cor- 
respondant de  degrés  de  Fahrenheit. 

-f-  3a  = F. 

a“  Pour  réduire  les  degrés  de  Fahrenheit  à ceux 
centigrades , on  se  servira  de 

(F-3a)X5  ^ ^ 

9 

C’est  d’après  cette  formule  qu’on  a calculé  la  table 
qui  se  trouve  dans  le  commencement  de  l’ouvrage. 
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3”  Pour  réduire  les  degrés  de  Réaumur  à ceux  de 
Fahrenheit,  on  a : 


RX  ÿ 
4 


H-  32  = F. 


4"  Pour  convertir  les  degrés  de  Fahrenheit  en  ceux 
de  Réaumur,  on  a : 


( F — 3a  ) X 4 
9 


= R. 


y 


C’est  au  moyen  de  cette  formule  qu’on  a calculé  la 
troisième  colonne  de  la  même  table. 

5“  Pour  réduire  les  degrés  de  Delisie  au-dessous 
du  point  d’ébullition  en  degrés  centigrades , on  a : 

,,  aD 

C = I oo  — “Y"-  ' 

Pour  réduire  ceux  au-dessus  du  point  d’ébullition  : 
C=  loo  -F 

Pour  réduire  les  degrés  de  Wedgwood  en  degrés 
centigrades,  comme  le  zéro  du  pyromètre  correspond 
à 58o®  56'  centigrades,  et  chaque  degré  du  pyromètre 
à 72“  22'  22": 

c = 58o°  56'  + (72”  22'  22")  W. 

Nous  le  répétons,  cette  réduction  surtout  est  plu- 
tôt une  convention  qu’un  fait  réel. 

PYROMÈTRE  DE  MILLS. 


L’expansion  de  l’air  servit  de  base  au  thermomètre 
de  Fludd  ; on  employa  ensuite  l’esprit-de-vin  et  le  mer- 
cure. Mais  M.  Mills  en  revint  ensuite  à l’emploi  de 
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l’air.  Le  llook  avait  trouvé  que  la  chaleur  de  l’été 
dilatait  l’air  d’un  3o'  environ.  M.  Boyle,  dans  son 
Histoire  du  froid,  rapporte,  d’après  ses  propres  expé- 
riences, que  le  plus  grand  froid  d’Angleterre  necontracte 
l’air  que  d’un  20*  environ  : or,  ~ ^=7^,  on 

peut  donc  conclure  que  le  même  volume  d’air,  qui,  à 
une  température  très-froide , occupera  douze  parties , 
occupera  treize  de  ces  parties  pendant  les  plus  grandes 
chaleurs  de  l’été.  C’est  la  dilatation  de  l’esprit-de-viii, 
lorsqu’il  commence  à bouillir.  Ce  rapport,  l’extrême 
sensibilité  de  l’air,  et  l’élasticité  qu’il  conserve,  même 
après  avoir  été  long-temps  renfermé , le  rendent  peut- 
être  le  fluide  le  plus  propre  à la  construction  des 
instrumens  destinés  à mesurer  les  degrés  de  clialeur. 

Le  D*"  Haies  avait  trouvé  qu’une  retorte , remplie 
d’air  et  exposée  au  feu , dilatait  l’air  du  double,  quand 
son  fond  était  rouge,  et  du  triple  à la  chaleur 
blanclie, 

IjC  besoin  d’un  instrument  plus  commode  que  ceux 
de  Wedgwood  et  de  Mortimer,  capable  en  outre  de 
mesurer  les  degrés  de  température  supérieurs  à l’ébul- 
lition du  mercure,  est  surtout  senti  par  les  potiers, 
les  fondeurs  et  quelques  autres  artistes. 

L’instrument  de  Mills,  représenté  figure  99,  est 
fondé  sur  la  dilatation  de  l’air.  11  se  compose  d’un 
tube  et  d’une  boule  de  platine  sans  joints.  La  boule  a 
est  creuse  et  a un  demi-pouce  de  diamètre  environ  ; 
le  tube  ù est  parfaitement  cylindrique , et  il  a envi- 
ron 7^  de  pouce  de  diamètre  intérieur. 

Ce  tube  est  attaché  ou  plutôt  parfaitement  soudé  à 
un  autre  tube  de  verre  c,  d’abord  courbé  à angle,  puis 
en  siphon  renversé  c e d.  Son  extrémité  supérieure 
porte  une  boule  d,  de  même  capacité  que  la  boule  a. 
On  laisse  d’abord  à cette  houle  un  petit  bout  en  forme 


* 
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(l’eutonnoir,  qui  sert  à introduire  une  quantité  suffi- 
sante de  mercure,  et  on  ferme  ensuite  cette  ouverture 
avec  la  lampe.  Une  éclielle  e enfin  se  trouve  placée  le 
long  de  la  longue  branche  du  siphon  la  plus  éloignée 
de  la  tige  de  platine. 

On  comprend  sans  doute  facilement  l’usage  de  cet 
instrument  ; la  boule  a se  place  dans  le  feu,  l’air 
contenu  dans  l’appareil  se  dilate  et  fait  monter  plus 
ou  moins  le  mercure  dans  le  tube,  selon  que  la  cha- 
leur est  plus  ou  moins  grande. 

Comme  la  boule  de  platine  finirait  par  s’altérer  et 
même  se  détruire  par  des  expositions  réitérées  à de 
très-hautes  températures,  on  la  place  dans  une  enve- 
loppe ^ d’argile  très-réfractaire,  qui  la  protège,  et  l’on 
remplit  tout  le  vide  de  l’enveloppe  avec  du  charbon 
en  poudre  ou  du  sable. 

Ce  pyromètre  permet  de  lire  les  indications  pen- 
dant toute  la  durée  d’une  opération  ; il  offre  quelques 
avantages  pour  régler  la  température  des  fourneaux. 


CHALEUR  SPÉCIFIQUE. 

La  doctrine  de  la  chaleur  spécifique  ou  de  la  capa- 
cité des  corps  pour  le  calorique,  comme  on  l’appelle 
aussi,  a beaucoup  été  étudiée  par  les  chimistes  théo- 
riciens; mais,  il  faut  le  dire,  le  résultat  de  leurs  tra- 
vaux est  peu  utile  dans  la  pratique. 

Si  l’on  mêle  ensemble  deux  parties  égales  d’un  même 
corps  à des  températures  différentes,  la  chaleur  du 
mélange  est,  <à  peu  de  chose  près,  la  moyenne  arithmé- 
tique de  celle  des  parties  intégrantes.  Si  les  substances 
sont  différentes,  elle  diffère  souvent  beaucoup  de  ce 
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résultat,  inême  lorsque  les  corps  n’ont  point  d’action 

chimique  sensible  l’un  sur  l’autre. 

Si  l’on  met  en  contact  un  kilogramme  de  mercure, 
par  exemple,  avec  un  kilogramme  d’eau,  que  le  pre- 
mier soit  à O et  l’eau  chauffée  à 34  degrés,  en  agi- 
tant ces  deux  liquides  ensemble  la  température  du 
tout  sera  de  33  degrés  : il  en  résulte  que  l’eau , en 
s’abaissant  d’un  degré,  a élevé  la  température  d’une 
masse  égale  de  mercure  à 33  degrés;  c’est-à-dire  que 
la  capacité  du  mercure  pour  la  chaleur  est  33  fois 
moindre  que  celle  de  l’eau  ; et  si  l’on  représente  la 
chaleur  spécifique  de  celle-ci  par  io,ooo,  celle  du 
mercure  sera  représentée  par  environ  334. 

La  table  suivante  indique  les  quantités  relatives  de 
chaleur  nécessaire  pour  élever  d’un  degré  d’une 
échelle  quelconque  une  livre  de  la  substance;  on  a 
pris  pour  unité  l’élévation  à un  degré  d’une  livre 
d’eau,  et  cette  unité  est  représentée  par  loooo.  Cette 
table  ne  renferme  que  les  substances  les  plus  em- 
ployées dans  les  arts. 

Ces  nombres,  suffisans  dans  la  pratique,  ne  doivent 
cependant  point  être  adoptés  avec  trop  de  confiance. 

Les  deux  derniers  chiffres  sont  sans  doute  fort 
inexacts,  et  je  ne  répondrais  même  point  des  cen- 
taines. Comme  j’ai  donné  les  résultats  de  chaque  ex- 
périmentateur, on  pourra,  si  l’on  le  juge  convenable, 
prendre  des  moyennes. 


Air  atmosphérique 2669 

Azote. * 2754 

Hydrogène 1 32936 

Gaz  oléifiant  ( hydrogène  percarboné  ) 4207 

Gaz  oxide  de  carbone 2884 

Gaz  acide  carbonique 
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329 

Oxygène 2 36i 

Vapeur  d’eau 8470 

Eau 10000 

Glace 8000 

Charbon  de  bois 263 1 

Houille 2800 

Résidu  de  la  combustion iqoo 

Cendres  de  charbon  de  terre 1860 

.Sapin 65oo 

Chêne 5 100 

Hêtre 4800' 

Cendres  de  bois i4oo 

Soufre 1 880 

Acide  sulfurique  (pesanteur  spécifique,  i885).  7680 

Id.  . . . (pesant,  spécif.,  1872) 4^9<) 

Id....  (pesant,  spécif.,  i844) 35oo 

Id....  (4.  Eau  5) 663 1 

Id....  (4.  Eau  3) 6o3i 

Id.  . . , (j8.  Eauio) Suoo 

Acide  nitrique  ( pesant,  spécif. , 1200) 7600 

Id....  (pesant,  spécif.,  iSco) 6600 

Id....  (pesant,  spécif. , i36o) 63oo 

Acide  muriatique  (pesant,  spécif.,  ii53).  . 6000 

Vinaigre 9200 

Acide  acétique 6600 

Solution  de  potasse  ( pesant,  spécif.,  1 346  ) . . 7590 

Ammoniaque  liquide  (pesant,  spécif.,  997  ) . . 7080 

Id.  . . . (pesant,  spécif.,  948) io3oo 

Esprit-de-vin  (Rirwan) 10860 

Id....  (Irving) 93oo 

Id.  . . . (Crawford).  . 6666 

Id . . . . (Leslie ) 6400 

Id....  (Rumford,  pesant,  spéc.,  853).  5897 

Id....  (pesant,  spécif.,  818) ^499 
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Esprit-de-vin  (Daltoii,  pesant,  spécif.,  848). . 

Id.  . . . (pesant,  spécif.,  817) 

Or (Rirwan) 

Id.  . . . (Dulong  et  Petit) 

Argent.  ...  (Wilcke) 

Id.  . . . ( Dulong  ) 

Mercure.  . . (Lavoisier) 

Id.  . . . (Dulong) . . . 

Id.  . . . (Dalton).  

Platine 

Plomb (Dulong) . . 

Id....  (Crawford) 

Id. . . . (Wilcke) 

Id.  . . , (Kirwan) 

Litharge 

Étain (Dulong) 

Id (Wilcke; 

Id.  . . . (Dalton).  

Oxide  detain , 

Fer (Dulong) 

Id (Kirwan) 

Id.  . . . (Dalton  ) 

Id.  . . . (Grawford).  . 

Fonte ( Tredgold  ) 

Oxide  de  fer 

Rouille  de  fer 

Cuivre ( Dulong  j 

Id.  . . . (Wilcke) 


Oxide  de  cuivre 

Métal  des  canons.  

Zinc 

Oxide  de  zinc 

I..aiton 

Régule  d’antimoine  (Wilcke) 


7600 

7000 

5oo 

^98 

820 

557 

aqo 

33o 

496 

i3i4 
293 
. 352 

420 
5oo 
G80 

5i4 

600 

700 

990 

1 100 

1 2 5o 

i3oo 

i43o 

i4oo 

3aoo 

2 5oo 

909 

I i4o 

„ 2272 
1 100 

927 

i369  ■ 
1 160 
63o 
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Régule  d’antimoine  (Kirwan^ 860 

Bismuth...  (Dulongj 288 

Id (Wilcke) 41^0 


Craie 2700 

Chaux  vive.  (Dalton). 3ooo 

Id.  . . . (Crawford) 2209 

Chaux  éteinte ' 4ooo 

Faïence 1 gSo 

Crown-glass 2000 

Cristal ^9^9  *■ 

Verre  de  Suède 1870 

' Flint-glass. . (Kirvvan) *74o 

Id.  . . . (Dalton) *900 

Verre  français ^77® 


Éther  sulfurique 5432 

Huile  d’olive.  (Kirvvan) 7180 

Id....  (Leslie)..., 5ooo 

Huile  de  lin.  (Kirwan). . . 5280  ' 

Id....  (Rumford) 45 19 

Sperinaceti..  (Ure) ^970 

Id....  (Dalton) Saoo 

Huile  de  térébenthine.  (Kirwan) 4720 

Id.  . . . (Rumford) 3385 

W aphte 4i5i 

ÏR  A NSM  ISSIOW  DE  LA  CHALEUR. 

La,  chaleur  a une  propriété  d’une  grande  importance 
dans  la  pratique,  et  sur  laquelle  nous  devons  nous  ar- 
rêter. Nous  voulons  parler  de  la  vitesse  plus  ou  moins 
grande  avec  laquelle  elle  passe  dans  le  même  corps 
d’une  molécule  à l’autre,  et  de  celle  avec  laquelle 
certains  corps  la  transmettent  à d’autres  corps. 


»■ 
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C’est  à travers  les  métaux  que  la  chaleur  passe  le 
plus  vite  : car  si  on  porte  à une  haute  température 
l’extrémité  d’une  tige  métallique,  même  d’une  grande 
longueur,  il  devient  bientôt  impossible  de  placer  les 
mains  sur  l’autre  extrémité. 

li’argent  occupe  le  premier  rang  sous  le  rapport 
de  la  conducibilité,  d’autres  disent  l’or;  le  platine 
au  contraire  est  relativement  un  très-mauvais  conduc- 
teur. En  effet,  on  peut  tenir  assez  long-temps  uq  fil 
de  platine  dans  la  flamme  d’une  chandelle  sans  se 
brûler  les  doigts.  ^ 

Viennent  ensuite  le  charbon  de  bois  et  le  coke  ob- 
tenus par  distillation , surtout  si  la  chaleur  a été  forte. 

Les  pierres  sont  encore  de  plus  mauvais  conduc- 
teurs que  le  charbon  distillé,  et  le  verre  est  un  des 
plus  mauvais  qu’on  connaisse.  Aussi  dans  un  temps 
froid  les  verres  craquent-ils  souvent , lorsqu’on  y verse 
une  liqueur  chaude.  Cela  tient  à ce  que  la  surface 
extérieure  se  dilate  moins  vivement  que  l’intérieure. 

* Cet  accident  est  encore  plus  fréquent,  si  les  verbes 
sont  épais,  et  surtout  s’ils  sont  plus  épais  dans  un  en- 
droit que  dans  un  autre.  C’est  pour  cette  raison  qu’on 
cherche  à rendre  les  cornues  aussi  minces  que  possible. 

Les  cendres  de  bois  conduisent  la  chaleur  moins 
vite  que  le  sable,  et  on  les  employait  autrefois  pour 
les  fourneaux  à bain,  lorsqu’on  avait  besoin  d’une 
douce  chaleur.  Les  briques  sont  encore  plus  mauvais 
conducteurs  que  les  pierres  ou  lé  verre.  Un  mélange 
d'argile  et  de  charbon  étouffé  conduit  la  chaleur  si 
difficilement  qu’on  peut  tenir  à la  main  un  petit  cy- 
lindre de  cette  substance  d’un  pouce  seulement  de 
longueur,  et  dont  l’extrémité  aurait  atteint  la  chaleur 
rouge.  C’est  donc  un  excellent  mélange  pour  fabriquer 
les  portes  des  fourneaux,  pour  doubler  les  fourneaux 
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de  tôle  : un  doublage  de  cette  sorte,  épais  seulement 
d’un  pouce,  dans  un  fourneau  de  fusion,  retient  si 
bien  la  chaleur,  qu’un  morceau  de  papier  appliqué 
à la  surface  extérieure  ne  roussit  même  point. 

Le  bois  est  un  conducteur  tellement  imparfait , que 
dans  une  expérience  où  l’on  cherchait  à comparer  sa 
propriété  conductrice  à celle  du  fer , on  le  brûla  à une 
de  ses  extrémités  sans  pouvoir  l’échauffer  à quelques 
pouces  de  distance.  Mais  il  est  encore  de  plus  mauvais 
conducteurs  cependant , nommément  le  coke  et  le  char- 
bon de  bois  obtenus  par  étouffement.  Ces  deux  corps , 
réduits  en  poudre,  seront  donc  utilement  employés  <à 
remplir  l’espace  laissé  entre  les  murs  doubles  des  four- 
neaux ou  des  cheminées. 

Tous  les  corps,  réduits  en  filamens  très-fins  ou  en 
parcelles  très  - petites , sont  de  mauvais  conducteurs  : 
ainsi  le  poussier  de  charbon , la  brique  pilée , le  sable , 
le  verre  en  poudre  tiennent  très-bien  la  chaleur , de 
même  que  la  laine,  la  soie,  la  plume , l’édredon. 

Nous  présenterons  ici  une  table  des  rapports  de 
conducibilité  de  différens  corps , qui  sera  peut-être  de 
quelque  utilité  dans  la  pratique,  bien  qu’elle  soit  fort 
restreinte  et  peut-être  même  pas  très-exacte. 

• . .V  Nombre»  proporUonneU 

Sobtunee».  & la  propriété  condnctrice. 


Or. 

Argent. 

Cuivre 

Fer 

Zinc 

Étain '. . . . 

Plomb 

Marbre 

Porcelaine 

Terre  des  fourneaux 


lOOO 

973 

898  ‘ ^ 

374 

363 

3o4 

180 

24 
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' Si  l’on  excepte  le  mercure,  les  liquides  sont  de 
très-mauvais  conducteurs  de  la  chaleur,  pourvu  tou- 
tefois qu’elle  ne  soit  point  appliquée  à la  partie  infé- 
rieure des  vases  qui  les  contiennent.  Car  alors  les  mo- 
lécules inférieures,  étant  chauffées  d’abord,  deviennent 
plus  légères  et  montent  par  l’effet  des  molécules  plus 
froides  de  la  surface,  qui  tombent  au  fond  du  vase,  et 
forcent  ainsi  les  premières  à s’élever;  de  sorte  que, 
meme  dans  la  supposition  d’une  conducibilité  nulle, 
les  mouvemens  intérieurs  suffiraient  pour  faire  conce- 
voir la  facile  distribution  de  la  chaleur. 

Si  l’on  communique  de  la  chaleur  au  fond  du  vase 
plus  vivement  que  les  molécules  échauffées  ne  peu- 
vent .s’élever  dans  la  partie  du  liquide  située  au-dessus 
d’elle,  ces  molécules  se  réduisent  en  vapeur  et  ^ con- 
densent ensuite  en  montant,  ou  viennent  en  globules 
crever  à la  surfaee  ; de  sorte  qu’il  en  résulte  une  vio- 
lente agitation,  capable  quelquefois  de  faire  éclater  les 
vases  de  verre.  Afin  de'favoriser  la  transmission  de  la 
chaleur  dans  le  liquide,  quelques  chimistes,  profitant 
d’une  observation  de  M.  Gay-Lussac,  introduisent 
dans  le  vase  de  petits  fils  de  platine  contournés  en 
spirale,  qui  conduisant  le  calorique  avec  plus  de  vi- 
tesse dans  toutes  les  parties  du  liquide , servent  à pré- 
venir les  accidens.  Cette  méthode  est  celle  des  fabri- 
cans  d’acide  sulfurique,  qui  concentrent  ce  produit 
dans  de  grandes  cornues  de  verre. 

Mais,  de  toutes  les  substances,  celle  qui  conduit  la 
chaleur  avec  le  plus  de  difficulté,  est  l’air  atmosphé- 
rique; on  lui  avait  reconnu  cette  propriété  depuis 
bien  long-temps  en  Italie;  aussi  les  écrivains  de  ce 
pays  recommandèrent-ils  souvent  les  murs  doubles  et 
même  triples,  avec  des  vides  laissés  entre  eux,  pour  se 
défendre  des  chaleurs  de  l’été  et  du  froid  des  hivers. 
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atlfirmant  avec  raison  que  ces  espaces  ne  produisaient 
point  seulement  l’effet  d'un  mur  solide  de  la  même 
épaisseur,  mais  que  de  plus  ils  conservaient  l’air  qui 
les  remplissaient  à une  température  à peu  près  con- 
stante. 

C’est  encore  en  vertu  de  cette  propriété  que  M.  Walt 
renfermait  les  cylindres  de  ses  machines  à vapeur  dans 
des  enveloppes,  et  que  le  comte  Rumford  recomman- 
dait des  couvercles  doubles  pour  les  bouilloires  et  les 
casseroles,  et  des  châssis  doubles  aux  fenêtres  des 
appartemens.  M.  Tredgold  a fait  remarquer  à ce  sujet 
qu’on  se  défendrait  à peu  près  aussi  bien  des  change- 
mens  de  température  de  l’atmosphère , et  avec  plus 
d’économie,  en  se  servant  d’un  châssis  unique  auquel 
on  adapterait  des  carreaux  doubles  éloignés  d’un  demi- 
pouce  l’un  de  l’autre. 

La  vitesse  avec  laquelle  les  corps  échauffés  trans- 
mettent leur  chaleur  aux  autres  corps,  n’a  point  été 
étudiée  avec  autant  de  soin  que  celle  avec  laquelle 
chaque  corps  se  laisse  pénétrer.  Ciependant  cette  re- 
cherche est  fort  intéressante. 

L’acide  sulfurique  est  particulièrement  lent  à trans- 
mettre sa  chaleur;  car  les  ouvriers  le  versent  de  la  re- 
torte  dans  d’autres  vases  de  verre  à la  température  de 
200  ou  i()o  degrés  de  Fahrenheit;  l’eau  élevée  à cette 
température  les  ferait  craquer  infailliblement. 

IjC  goudron  bouillant  offre  encore  un  exemple  de 
ce  genre.  M.  Davenport  rapporte,  dans  les  A.nnals  of 
Phylosophj  de  1817,  qu’il  a pu  tenir  sa  main  dans 
du  goudron  bouillant  à 220  degrés,  bien  plus  long- 
temps qu’il  n’avait  pu  le  faire  dans  de  l’eau  à i4o.  Les 
ouvriers  qui  goudronnent  les  cordages  plongent  à 
chaque  instant  leurs  bras  dans  du  goudron  porté  à 
cette  température,  supérieure  à celle  de  l’eau  bouillante. 
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On  a pensé  qu’on  pouvait  attribuer  à la  lenteur 
avec  laquelle  l’air  se  laisse  pénétrer  par  la  chaleur,  , 
la  facilité  d’entrer  dans  des  fours  portés  jusqu’à  la  tem- 
pérature de  i']o  degrés,  d’y  arranger  des  pains,  etc. 


DE  LA  LUMIÈRE. 

' De  la  chaleur  et  du  froid  nous  passons  à la  lumière 
et  à l’ohscurité.  Ici  le  chimiste  praticien  ne  doit  consi- 
dérer cet  agent  que  sous  le  rapport  de  la  valeur  relative 
des  différentes  substances  employées  à l’éclairage  de 
nos  habitations  ou  de  nos  ateliers  ; aux  moyens  à em- 
ployer pour  faire  servir  la  lumière  d’agent  chimique,  à 
ceux  par  lesquels  on  évite  son  action  lorsqu’il  est  né- 
cessaire, finalement  aux  moyens,  de  produire  de  la 
lumière  instantanément. 

t 

DES  LAMPES. 

Il  est  probable  que  le  plus  ancien  mode  d’éclairage 
est  celui  des  lampes  : en  dépit  de  leur  importance  les 
chimistes  ont  long-temps  négligé  de  déterminer  la  va- 
leur relative  des  huiles  qu’on  pouvait  employer. 

Leutmann,  dans  son  Vulcanm  famulans , excel- 
, lent  traité  de  chauffage  et  d’éclairage , qui  a joui  en 
Allemagne  d’un  succès  prodigieux , et  qui  n’est  point 
assez  connu  en  Angleterre  ; Leutmann , disons-nous , 
parait  être  le  premier  qui  ait  tenté  quelques  expé- 
riences, dans  le  but  de  déterminer  la  durée  delà  com- 
bustion des  différentes  huiles. 

Les  huilés  qu’il  essaya  sont  celles  qu’on  brûle  le 
plus  généralement  dans  les  lampes  : c’est  à l’buile 
d’olive  qu’il  donne  la' préférence , et  les  expériences 
d’autres  auteurs  confirment  ce  résultat. 
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■ On  trouve,  clans  le  journal  de  Nicliolson,  le  tableau 
suivant,  qui ‘indique , non-seulement  la  quantité  d’huile 
consomée  par  heure , mais  aussi  le  temps  qu’une  lampe 
a iViis  pour  porter  2000  grains  d’eau  ;i  l’ébullition , 
ou  un  peu  plus  d’un  quart  de  pinte. 

* Temps  pour  IV- 

Huile  consumée  bullilion  en 
en  grains.  minutes. 


Une  lampe  d’Argand . 444  7 

I. a même,  fraîchement  arrangée.  5oo  6 | 

La  même,  sans  verre 


La  même,  avec  un  verre  de  deuK 
pouces  de  diamètre  et  d’un  pouce 
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duit à air 
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M.  J.  Hecker,  directeur  des  salines  et  administrateur 
I.  ■ 22 


* UES  LAMPES. 

,Ies  mines  à IruskaMitz  en  .Galicie , a dernièrement  con-  ^ 
stalè  que  l’huile  de  naphte  brûlait  mieux  que  toute  , 
autre  substance  dans  les  mines  où  l’air  est  malsain  , 
et  quelle  était  moins  nuisible  à la  santé  des 

La  lumière  de  l'imile  de  pétrole  est  à celle  Hiuife  ^ 
de  navette  des  Allemands,  comme  looo  esta  83i.i, 

, t A celle  du  suif  comme  loooà  5oo.3 , en  supjKiMnt 
.lu’elle  brûle  avec  une  petite  flamme.  U quantité  de* 
napbte  nécessaire  à éclairer  également  le  même  es; 
nace,  est  au  suif  comme  lOOO  a 926.4,  ^ 1 bu  île 

de  navette  comme  toôo  à 673.28.  L’buile  dite  de  pieds 
•de  bœuf  est  celle  qui  donne  la  lumière  la  pins  hril- 

*^"on  emploie  pour  l’éclairage  des  mines  l’huile  de 
navettq,  le  suif,  les  huiles  de  napbte,  de  pétrole  et  de 
p„.,L  de  bœuf  ; les  trois  dernières  sont  infinime^ 
préférables  aux  deux  premiers  combustibles;  Ç les  bru. 
leront  encore  là  où  la  flamme  du  suif  et  de  1 huile  de 

navette  s’éteitidroiii:  on  accorde  la  préférence,  soustous^ 

les  rapports,  à l’huile  de  pieds  de  bœuf,  parce  qu un 
mouvement  subit  de  l’air  n’éteint  point  sa  flamme 
comme  celle  du  naphte  ou  du  pétrole. 

M.  Hecker  assure  que,  dans  les  mines  ou  il  ne  res- 
tait pkis  que  18.33  d’oxigène  sur  cent  parties  d’air 
les  ouvriers  n’étaient  point  incommodés.  En  general 
riiuile  de  navette  s’éteint  lorsque  l’air  ne  contient  plus 
que  18:1  d’oiigène,  tandis  que  le  naphte  et  l huile  de 
pieds  de  bœuf  brûlent  encore  avec  j8.o8  parties  doxi- 

eène  sur  100  d’air.  . 

^ i^s  personnes  qui  cultivent  les  plus  hautes  bran- 
ches de  la  sciénce , négligent  souvent  de  faire  con-^ 
naître  les  améliorations  quelles  ont  apportées  dans 
leurs  moyens  de  recherche,  parce,  qu’en  général  elles 
les  regardent  comme  trop  peu  importantes.-Cependant 
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lorsque  ces  observations  sont  nombreuses  et  qu’on  les 
compare  et  les  cliscute , on  en  tire  toujours  quelque 
profit. 

M.  James  Smitbson  regarde  comme  un  grand  in- 
convénient la  longucuu  (|u’on  donne  ordinairement 
aux  mèches  des  lampes,  en  ce  quelles  occupent  une 
grande  place  dans  le  réservoir  à l’huile;  ce  qui  oblige 
à augmenter  ses  dimensions.  Tl  a remarqué  qu’il  n’é- 
tait nullement  nécessaire  que  la  partie  de  la  mèche 
qui  brûle  fût  une  continuation  de  la  partie  destinée  à 
fournir  le  combustible;  il  suffit  donc  que  ce  porte- 
mèche  de  la  lampe  contienne  un  bout  de  coton  d’une 
longueur  suffisante  pour  arriver  à peu  près  au  fond 
de  l’huile;  et,  au  lieu  dé  coton  filé,  on  peut  remplir 
ce  tube  de  cotoii  en  laine  légèniment  pressée , qui  se 
laissera  traverser  par  le  liquide. 

Pour  remplacer  la  partie  de  la  mèche  qui  brûle,  on 
peut  placer  au  sommet  du  tube  un  morceau  de  coton 
en  laine  roulé , qui  recevra  l’huile  du  coton  pjacé  dans, 
le  tube,  et  qu’on  renouvellera  toutes  les  fois  que  la 
saie  formée  par  la  combustion  de  l’huile  l’aura  altéré. 
Il  est  une  classe  de  corps  huileux  dont  la  solidité  n'est 
point  assez  grande  pour  former  des  chandelles , et 
qui  cependant  sont  trop  épais  pour  brûler  dans  les 
lampes  sans  êtrç  fondus  préalablement. 

lia  figure  99  représente  une  de  ces  lampes  destinées 
à brûler  les  huiles  dites  concrètes  ; • 

a est  une  espèce  de  soucoupe  qui  contient  la  lampe; 
est  une  enveloppe  intérieure  ; c un  porte-mèche  de 
métal  solide,  percé  d’un  trou  à son  centre,  qui  laisse 
passer  la  mèche  ; d est  une  tige  courbée  en  métal , 
fondue  avec  le  corps  de  la  lampe  qui  ^ en  recouvrant 
la  flamme  en  partie,  en  réçoit  de  la  chaleur,  qu’elle 
communique  au  corps  même  de  la  lampe,  et  contribue 

22. 
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ainsi  à échauffer  et  liquéfier  l’huile  concrète  qu’il  ren- 
ferme ; e est  un  couvercle  au  moyen  duquel  on  ferme 
la  lampe,  lorsqu’on  ne  s’en  sert  point,  pour  la  ga- 
rantir de  la  poussière. 

1 

LAMPES  A CIRE.  - 

. JA’inploi  de  l’huile  dans  les  lampes  a quelques  in- 
convéniens,  surtout  pour  les  personnes  qui  pourraient 
les  emporter  en  voyage'.  L’huile'se  répand,  ou  quelque 
fermée  qu’elle  puisse  être  elle  finit  par  pénétrer  .son 
enveloppe  et  se  montrer  au  dehors,  de  sorte  qu’elle 
tache  ou  salit  tout  ce  qui  approche  la  lampe. 

On  a donc  essayé  de  substituer  la  cire  à l’huile 
dans  les  lampes  destinées  aux  voyageurs.  T.a  seule  dif- 
fieulté  qu’on  ait  à vaincre  dans  ce  système  de  lampe, 

• est  de  fournir  toujours  à la  mèche  une  quantité  suffi- 
sante de  cire  fondue;  or,  pour  cela,  il  suffît  ■d’empiler 
contre  la  mèche  les  morceaux  de  cire , de  manière  que 
la  flamme  pjiisse  les  ffîhdre  immédiatement. 

. Les  mèches  des  lampes  à cire  de  Smithson  se  com- 
posent d’un  seul  fil  de  coton  passé  d’abord  dans  la 
cire  fondue.  Elles  sont  maintenues  par  un  porte-mèche 
de  fer-blanc;  une  tasse  ordinaire  peut  servir  aussi 
bien  que  toute  autre  chose  pour  faire  unè  lampe  à cire. 
Il  suffit  d’y  empiler  la  matière  et  df  la  presser  un 
peu.  Lorsque  la  mèche  est  usée  on  perce  la  cire  avec 
une  grosse  épingle,  et  l’ôn  introduit  un  autre  fil  de 
coton,  auquel  on  fait  traverser  le  porte-mèche.  Cette 
lampe,  est  très-commode  pour  les  essais  au  chalumeau; 
elle  peut  faire  partie  de  la  boîte  de  voyage  des  minéra- 
^logistes. 

La  meilleure  manière  de  l’éteindre  est  de  surcharger 
la  mèche  de  cire.  Ces  lampes  qu  lampions , si  l’on 
veut,  sont  dans  bien  des  cas  préférables  aux  bougies;. 
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on  a la  facilité ile  placer  au-dessus  d’elles  un  vase  d’eau 
qui  peut  servir  à se  raser  le  *matiu  ; elles  peuvent 
échauffer,  en  peu  de  temps,  une  tasse  de  café,  et  la 
cire  se  congèle  si  facilement  que,  dans  un  moment 
pressé,  le  voyageur  peut  jeter  la  lampe  dans  son  sac  de 
nuit  sans  avoir  à craindre  de  gâter  ce  qu’il  contient. 
Sous  une  infinité  de.  rapports  nousjie  .saurions  trop 
recommander  cette  lampe  au  minéralogiste  voyageur 
qui  devra , lui , donner  à la  mèche  plus  d’épaisseur, 
puisqu’il  l’emploiera  aux  essais  avec  le  chalumeau. 

DES  CHANOELLeS  ET  DES  ÏOIIGIES. 

Ce  que  l’usage  des  chandelles  a de  plus  gênant,  est 
la  nécessité  où  l’on  est  de  les  moucher  à chaque  in- 
stant, et  ce  désagrément  est  principalement  senti  par 
les  personnes  qui  ont  à s’occuper  de  travaux  de  tête. 
On  peut  remédier  en  quelque  sorte  à ce  désagrément 
en  inclinant  la  chandelle  de  manière  à ce  que  le  bout 
de  la  mèche  ne  puisse  point  ramasser  la  suic'et  former 
des  champignons,  mais  qu’au  contraire  il  sorte  de  la 
flamnâe  par  le  côté  et  se  convertissé  graduellement 
en  cendres. 

Les  bougies  de  cire  ou  de  l)lanc  de  baleine  ayant 
une  mèche  très -fine,  cette  mèche  se  courbe  de  haut 
en  bas  et  se  consume  .ainsi  quoique  la  position  du 
chandelier  soit  verticale» 

Pour  empêcher  cependant  la  chandelle  dé  couler, 
on  ne  devra  lui  donner  une  position  inclinée  que  lors- 
que la  mèche  aura  acquis  quelque  longueur  dans  sa 
position  verticale.  .Cette  position  inclinée  a été  depuis 
long-temps  adoptée  pour  les  .chandelles  qui  doivent 
rester  allumées  toute  la  nuit.  Il  n’y  a point  de  règle 
générale  pour  la  pente  ; elle  dépend  de  l’épaisseur  de 
la  mèche  et  de  la  plus  pu  moins  grande  torsion;  d’ail- 
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leurs  lorsque  deux  chandelles  seroi)t.à*la  fois  placées 
sur  mie  même  table,  il  faut  avoir  le  soin  de  les  écarter 
l’une  de  l’autre,  de  peur  qu’elles  ne  se  fassent  mutuél* 
lement  couler  par  la  chaleur  réciproque  qu’elles  dé- 
veloppent, On  à recherché  quel  effet  pouvait  avoir 
sur  la  consomption  de  moucher  les  chandelles;  pour 
cela  on  fit  brûler,  pendant  une  heure,  six  chandelles 
du  meilleur  suif  fondlies  dans  le  même  moule , por- 
tant des  mèches  de  douze  fils.  Voici  les  résultats  qu’ow 
a obtenus.  * ' 

En  mouchant  toutes  les  dix  minutes , 


Poids  en  grains  lorsqu’ 
les  alluma. 

n . / 

Après  uoe  heure. 

l’trie. 

781 

io5 

782 

682  ....... 

100 

784  . 

102 

785 

.......  681  

io4 

786 

109 

•79«-5  . 

102.5 

4 

En  ne  moucliant  pas. 

678 

. ....  878  

100  ^ 

676 

........  578  ....... 

. io8- 

67f)  . 

1 06 

681  •. 

58/ 

100 

' C89  . 

58o  

. ^lO/ 

689  . 

59a  

• 97 

Dans  le  but 

de  comparer  la  combustibilité  du  suif 

Piney,  espèce 

d’huile  concrète  qu’on 

tire  des  Indes 

orientales,  on 

fondit  des  chandelles  de 

cette  substance 

dans  les  moules  mêmes  qui  servitent  à fondre  les  bou- 
gies et  les  autres  luminaires  qu’on  voulait  comparer.. 
On  donna  à chacun  une  mèche  composée  d’uft  même 
nombre  de  fils,  à l’exception  des  fiougies’de  cire  dont 

V ' ' ' 


n. 


I 

I: , 
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lu  inùclie  étuU  plus  üne.  £nGn  ou  prit  tous  les  moyens 
de  les  {)lucer  tliacuii  précisément  dans  les  mêmes  cir- 
coiistapces.  Après  les  avoir  pesés  avec  soin , ou  les 
laissa  brûler  pendant  une  heure  dans  un  appartement 
où  l’air  était  parfaitement  calme  et  à une  température 
de  55  : 


l*oids  en  gruius 
lorsqu’on  les  alluma. 

Au  bout  d’une 
beufe. 

l‘erlv . 

Cire .■ 

84o  . 

719 

I !2.| 

Moitié  cire,  moitié  suif  piney.. 

770 

63 1 

1 3q 

Blanc  debaleine,ditspermaceti . 

7G0 

6o4 

i56 

Moitié  blanc  de  baleine,  moitié 
suif  piney 

777- 

6o5 

I 

Suif  animal.  . . . .' 

8n 

703 

108. 

Moitié  suif  ordinaire  J "moitié 

*• 

suif  piney  

792 

68 1 

1 1 1 

Cire  du  Câp 

763 

640 

1 23 

Suif  piney 

812 

702 

1 fO 

^ Ces  expériences  montrent  la  valeur  comparative  des 
djfférens  matériaux  qu’on  peut  employer.' 

Enfin- l’on  fondit  encore  phisieurs  luminaires  en 
leur  donnant  à tous,  des  mèches  de  même  épaisseur, 
nommément  douze  fils  comme  aux  bougies,  et  l’on 
obtint  Ips  résultats  suivans,  après  une  heure  de  com- 
bustion : 


Poids  en  grains 
lorsqu'on  les  iUluina. 

Au  bout  ü’uiic 
.heure. 

Perte. 

Cire. 

730 

594 

i36 

Moitié  suif,  moitié  cire 

750 

622 

1 28 

Blanc  de  baleine 

736 

Sqo 

i46 

Moitié  cir^,  moitié  blanc  de  ba- 
leine   

762 

•616 

146 

Sliif  piney . .' 

774 

684 

90 

M.' John  White  prit  un  brevet  d’invention  pour  la 
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fabrication  de  chandelles  dont  la  surface  extérieure 
(St  moins  fusible  que  la  partie  intérieure.  Les  moules 
dont  il  se  sert  sont  un  tube  creux  qu’il  remplit  au 
tiers  ou  au  quart  de  cire,  blanc  de  baleine,  ou  toute 
autre  substance,  qu’il  choisit  suivant  ce  qu’il  désire. 
Quand  ce  moule  a reçu  Ja  Matière  à l’état  liquide,  on 
le  place  horizontalement , et  il  reçoit  un  mouvement  ‘ 
de  rotation  sur  son  ^xe,  qu’il  conserve  jusqu’à  ce  que 
le  liquide,  obéissant  à la  force  centrifuge,  se  soit  at- 
taché et  iigé  aux  parois  intérieures,  laissant  ainsi  un 
vide  en  .son  milieu.  Cette  enveloppe  cylindrique  ou  tube 
est  tirée  du  moule,  elle  reçoit  ensuite  à son  intérieur 
quelque  substance  plus  fusible,  à laquelle  on  adapte 
une  mèche.  . . . 

M.  White  a fabriqué,  par  cette  méthode,  des.chan-* 
déliés  qui  ont  l’apparence  de  la  cire,  et  dont  les  prix, 
suivant  la  qualité,  varient  dqjuis  une  valeur  un  peu 
, plus  grande  que  celle  du  suif,  jusqu’aux  deux  tiers  de 
celle  de  la  cire.  Elles  équivalent  aux  bougies  £0us  tous 
les  rapports,  ne  demandent  point  à être  mouchées, 
donnent  une  lumière  égale  et  fort  belle,  sans  avoir  une 
apparence  graisseuse,  acquièrent. un  très-beau  poli  par 
le  frottement.  Enfin  elles  peuvent  servir  dans  tous  les 
temps  et  dans  tous  les  climats  sans  perdi'e  leur  soli- 
dité, leur  poli,  et  n’ont  point  l’odeur  désagréable  du 
suif  ordinaire. 

On  a récémmenl  adopté  en  Bavière  des  mèches  de 
bois,  nous  ne  voyons  point  en  qvoi  elles  peuvent  être 
supérieures  aux  autres. 

COMPARAISON  DES  LAMPES  ET  DES  CHANDELLES. 

On  doit  au  comte  de,  Rumford  les  expériences  sUi- 
vayites , qui  donnent  le  poids  relatif  de  substance  né-:., 
cessaire  pour  produire  une  même  intensité  de  lumière. 
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Une  bonne  bougie  de  dire,  toujours  bien  tnou- 

cbée,  et  brûlant  d’une  flamme  vive _ioo 

Une  chandeUe  -<le  bon  suif,  bien  mouchée,  et 

brûlant  d’une  flamme  ^_ve loi 

I^a  même  chandelle  n’étanl  point  mouchée,  et 
• par  conséquent  donnant  une  flamme  peu  vive.  aar) 
Huile  d’olive,  brûlée  dans  une  lampe  d’Argan'd.*  i lo 
I..a  même,  brûlant  dans  une  lampe  ordinaire, 

avec  flamme  vive  et  sans  fumée.- laç) 

Huile  de  navette,  brûlée  de  la  même  manière:  la.Ç 


Huile  de  lin,  brûlée  de  la  même  manière. . . . .120 

r * 

N’  > 

Le  comte  Rumford  aurait  désiré  d’essayer  l’huile 
de  baleine  ; mais  il  ne  put  parvenir  à s’en  procurer 
en  Bavière,  où  il  était  lorsqu’il,  fit  ces  expériences. 

Le  Ure  renouvela,  il  y a quelques  aimées,  des 
expériences  de  ce  gep*e  sur  les  différentes  quantifés 
de  lumière  produites  par  des.chandelles  de  poids  dif- 
férens,  et  par  une  lampe  d’Argand.  11  trouva  que  les 
chandefles. plongées,  dites  à la  baguette,  dfe  dix  à la 
livre,  brûlaient  pendant  quatre  heures  trente-six  mi- 
nutes. Comme  elles  pesaient  672  grains  chacune,  on 
trouva  qu’elles  laissaient  consumer  i5o  grains  de  suif 
par  heure;  et  la  lumière  qu’elles  répandaient,  mesurée 
par  l’ombre  produite  à une  certaine  distance,  fut  prise 
pour  une  sorte  de  module  et  appelée  treize. 

Les  chandelles  moulées  de  dix  à la  livre  brûlèrent 
cinq  heures  et  neuf  minutes.  Elles  pesaient  682  grains 
chacune;  de  sorte  qu’elles  laissaient  consumer  iSa 
grains  de  suif  par  heure.  La  lumièr.è  donnée  fut  égale 
à douze  et  demi. 

Des  chandelles  moulées,  de  huit  .à  la  livre,  brûlè- 
.rent  six  heures  et  trbnte-une  minutes.  Leur  poids  étant 
de  856  grains  chaque,  i32  grains  de  suif  .se  eonsu- 
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nièrent  [iar  heurej  et  la  lumière  fut  estimée  à dix  et 
demi. 

Des  chandelles  mouléej,  de  six  à la  livre,- brûlèrent 
sept  heures  deux  minutes  ef  demie.  Deur  poids  étant 
dé  1 160  grains,  la  consommation  de  suif  par  heure 
fu|;  de  1 63.  grains."  On' estima  la  lumière  à i4t-  . 

' Enfin  efes  chandelles  moulées,  de  quatre  à la  livr.e, 
brûlèrent  neuf  heures  trente-six  minutes. -Le  poids  de 
chacune  étant  de  1787  grains,  la  consommation  de 
suif  fut  par  heure  de  18G  grains,  et  l’on  estima  la  lu- 
mière à vingt  et  un  quart.  . ’ 

Un  muchkin  écossais,  ou  unD  pinte  anglaise  de 
bonne  huile  de  veau  marin  pesant  6oio  grains,  brûla 
pendant  onze  heures  quarante-quatre  minutes  dans 
ime  lampe  d’Argand.  Il  y eut  donc  une  consomination 
de  5 1 a grains  par  heure , et  la  .lumière  fut  estimée  à 
sûixante-neuf  et  quatre  dixièn^. 

Présentons  le  résultat  de  ees  expériences  : on  ob- 
tient la  même  quantité  de  lumière  par, 

a lampes,  ou  7 chandelles  moulées  de  4 à la  livre. 

I id.  . . . ou  5 id.‘. G id.  . 

5 id...'.  ou  33  id " 8 id. 

4 id . . . . ou  21  id . . . . i . . 10  id. 

3 id,.  ..  ou  16  id.' à la  baguette  de. . 10  id. 

) 

En  combinant*  ces  résultats  avec  le  prix  de  l’huih; 
ou  du  suif,  6n  obtiendra  facilement  la  valeur  relative 
de  chaque  mode  d’éclairagé.  • 

On  mesura,  dans  ces  expériences,  la  quantité  de 
lumière  donnée  par  le  moyen  bien  connu,  que  cepen- 
' dant  nous  nous  ferons  un  devoir  d’exposer.  On  place 
les  deux  lumières  qu’on  Compare  à quelques  pieds 
d’une  feuille  de  papier  blanc  attachée; au  mur;  puis, 
avec 'un  petit  écruti  dè' carte, 'qu’on  maintient  entre^ 
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ta  lumière  et  le  mur,  on  projette  une  ombre  très-dis- 
tincte sur  la  feuille  de  papier,  la  lumière  ,1a  plus  bril- 
lante donnant  «une- ombre  plus  noire.  Alors  on  éloigne 
cette  dernière,  ou  l’on  rapproche"  la  lumière  la  plus 
faible  de  l’écran  jusqu’à  ce  que  l’une  et  l’autre  •don- 
nent la  mêuie  teinte  sut  la  feuille  de  papier.  Ce  ré- 
sultat obtenu  ,‘on  mesure  les  distances  respectives  des 
lumières  à l’écran;  on  élève  ces  distances  au  carré,  et 
le  rapport  de  ces  carrés _donne  le  rapport  d’intensité 
des  lumières.  Ainsi,  qu’une  lampe  d’Argand,  placée  à 
dix  pieds  de  l’écran,  donne  une  ombre  d’une  teinte 
égale  à celle  causée  par  une  chandelle  placée  à quatre 
pieds  seulement  de  ce  même  écran.  Le  carré  de'dix 
étant  cent,  et  celui  de  quatre  étant  Seize,  comme  seize 
sont  contenus  environ  six  fois  et  deux  dixièmes  dani> 
cent , on  .en  couclut  que  la  lumière  de  la  lampe  est  six 
fois  et  deux  dixièmes  aussi  intense  que  celle  de  la  chan- 
delle. 

nu  GAZ  DE  HOUILLE  GOJNSIUÉRÉ  SOUS  LE  11  APPORT 

■ DE  l’éclairage,.  • ♦ 

La  houille  soumise  eh  vaisseaux  clps  à la  chaleur 
rOuge , dégage  une  très-grande  quantité  de  gaz  qui , 
par  une  combustion  lente  à travers  de  petits  orifices, 
donné  une  lumfère  constante  et  extrêmement  agréa- 
ble. Le  premier  qui  ait  tenté  d’employer  ce  gaz  à l’é- 
clairage est  le  Claylon.  Il  a .consigné  ses  essais 
dans  les  Transactions  phifpsophiques'ào  i^Jg;  ce- 
pendant il  fallut  soixante  ans  pour  que  ces  essais  troa- 
vassent  leur  application;  £i)fin  M.  Murdoch , de  la  fon- 
derie .de  Soho  fit  une  série  d’expériences  judicieuses 
sur  l’extraction  du  gaz  de  la  houille , et  réussit  à tour- 
ner au'  prôfit  général  et  à appliquer  en  grand  .une 
recherche  scientifique." 
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M.. Murdoch,  après  quelques  essais  sur  une  petite 
échelle,  construisit  eu  1798,  à fonderie  de  MM.  Boul- 
ton  et  Watt,  un  appareil  qui  éclaira,  peudant  plusieurs 
ttuitii,  la  partie  principale  de  leur  bâtiment;  cette  ten- 
:ivê,  faite  en  grand,  lui  suggéra  diverses  méthodes 
})our  purifier  lé  gaz.  En  i8o5  la'filaturc  de  coton  de 
^MM.  Philip  et  Lee,  la  plus  considérab^e  du  royaurne, 
fut  aussi  éclairée  partiellement  par  le  gaz , sous  la  di- 
rection de  M.  Murdoch;  bientôt  on  adopta  ce  mode 
d’éclairage  pour  l’établissement  tput  entier.  Enfin, 
.dans  la'même'  année.,  la  salle  dos  cours  de  l’institut 
d’Apderson  fut  éclairée  par  du  gaz  de  la  houille  pré- 
paré dans  le  laboratoire  de  l’établissement.  ^ 
•L’éclairage,  aü  moyeu  du  gaz,  est  plus  économique 
que  tout  autre.  Nous  présenterons , à l’appui  de  cette 
assertion,  les  résultats  donnés  par  M.  Payen  dans  le 
.Dictionnaire  technologique,  tome  VII,  page  44 1- 
Un  bec  de  quinquet  consomme  par  heure  au  moins 
. 3o  grammes  d’huile  épurée  qui  valent  à Paris  3 cen- 
iimes  et  demi  ; en  y ajoutant  les  frais  de  mèche , d’usé 
cle  la  lampe,  de  main-d’œuvre  pour  nettoyer  et  gar- 
t nir,  etc.,  e^c.,  on  peut  porter  à 4 centimes  la  dépense 
par  heure  d’un  hec  d’Argand  ; or,  suivant  les  expé- 
riences de  M.‘  Bérard , la  lumière  d’un  bec  de  gaz,  la 
flailnne  en  étant  élevée  jusqu’au  haut  du  verre,  doinme 
on  la  maintient  habituellement  dans  les  boutiques, 
est  à celle  d’un  quinquet  dans  le  rapport  de  k68  à 1 ; 
Je  ..quinquet  ‘brûlant  ^ alors.  4^^  . grammes,  d’huile  par 
•heure,  le  bec  de  gaz  en  consommant  quatre  pieds 
cube  dans  le  même  temps.  D-’eprès  ces  données,  si  la 
lumière  d’un  bec  d’Argand- usant  3o  grammes  d’huile 
par  Jiêure,  vaut  4 centimes,  celle  du  gaz  dans  un  bec 
ordinaire  -doit  valoir;:i  lo  centimes;  les  compagnies  d’é- 
clairàge  le  ft>nt  payer  6 centimes.  Les  consommateur! 
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(lu  gaz  .obtiennent  donc  réellement  jiour  G centimes 
une  (juantité  de  lumière  égale  à celle  (ju’ils  paieraient 
I O. centimes  en  s’éclairant  avec  de  l’huile.  La  lumière 
fournie  par  le  gaz,  comparée  avec  celle  des  chan- 
delles, est  bien  plus  économique  encore.  En  elfet,  un 
bec  vendu  6 centimes  procure  une  lumière  égale  à celle 
de  1 5 chandelles  mouchées , ou  de  12  chandelles  dont 
la  mèche  est  écàrtée  ; mais  7 minutes  après  ces  dc;r- 
nières  n*e  donnertt  plus  qu’un  vingtième  de  la  lumière 
du  gaz.  Enfin,  la  mèche/étant  un  peu  longue,  sans 
fumerons,  sa  lumière  ne. vaut  qu’un  vingt-huUième  de 
celh;  du  bec.  Si  nous  supposons  pour  terme  moyen  que 
le  bec  du  gaz  égale  seulement  vingt  chandelles,  celles- 
ci  durant  six  heures,  et  leur  prix  étant  de  a.*55  le 
paquet  de  cinq  livres  qui  contient  trente  chandelles,  les 
vingt  C(fûteront  1.70;  tandis  ([ue  le  bec  de  gaz,  pour 
la  même  quantité  de  lumière,  ne  coûtera,  à. G centimes 
par  heure , que  3o  centimes.  Les  chaiiclelles , dites  écu- 
nomiques , offrent  un  résgltat  bien  plus  désavantageux; 
elles  coûtent  le  double,  durent  deux  fois  plus, .mais 
éclairent  moitié  moins. 

Voici  maintenant  la  comparaison  des  dçgx  modes 
d’éclairage  faite  par  M.  Murdoch  : il  estime* qu’un  bec 
de  gaz  qui  consume  un  demi-pied  cube  par  heure*, 
donne  une  lumière  égale  à celle  d’une  cbandelle  inoulée 
de  six  <à  la  livre. 


Dépense  de  1 10  tons  de  houille  (cannel),  en 

livres  sterling.  laS  1. 

Dépense  de  4o  tons  de  houille  commune.  ...  20 

Dépense  totale  de  la  houihe.  . i4o 

Déduction  pour  70  tons  de  coke.  . 

Dépense  annuelle  de  houille,  sans  rien  déduire 
pour  le  goudron 5a 
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Tntérêt  du  captlai,  et  usé  de  l’appareil.  .....  S.'ïo  I. 
Faisant,  en  tout,  üiie  dépense  totale  d’environ . /|Oo 
dl  faudrait,  pour  produire  la  même  lumière 

avec  des  chandelles,  une  dépense  de a,ooo 

Si  l’on  avait  fait  la  comparaison,  en  supposant 
trois  heures  d’éclairage  par  jour  au  lieu  de 
deux,  et  tout  le  long  de  l’année,  on  aurait 
. eu  exl  gaz ...» 65o  ' 

'Eu  chandelles.  S,ooo  ' 

* 

En-regard  de  ce  tableau  il  ne  sera  sans  doute-pas 
inutile’ de  présenter  le  compte  des  dépenses  d’éclaii;age 
d’un  établissement  français , coinptç  que  nous  emprun- 
tons à l’ouvrage  cité  plus  haut. 


i 
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COMPTE  DE  L’KeLAIllAGE' AU  GAZ 

P F.  1.*  H 6 P 1 T A L »S  A I K T - I.  O ü 1 S. 

I,a  consnmmation  dn  cbarbon.  a été  dt  .'îlîiO  hectolitres  60  litres  i an 
* prix  de  4 f.  07  c,  et  de  4 f.  20  c.  J savoir  : 

Charbon  employé  à la  dîslUlatîon  ; i,  • • 

Saim-KlieDne ;•  1999. 75  à 4 f.  07  c.  9,538  f.  83  c.  ^ 

lil.,  pour  chauffage;  Creuzot.-. . 1130. 75ù4  30  4,707  15  ^ 


)• 


3120.50 

J.CS  3999  licct.  75 , distilles  dans  les  cor-  . '•  z-«..  . 

nues,  ont  prodoit  : . . \ ; 

1“  Gai  hydrogène,.  7 ICC70  pieds  cubes.  ^ 

2“  Coke,  2900  hect.  , à 3 f.  43  c.  l*hect.  10,019  25 
|En  nature,  8128  kîl. , dont  7204.1^9  * . * • 

I 25  cent.  . . s , 


I4,0'i6  98 


Huile  essentielle,  74  k.  ont  prodoit  18  k.  ^ 

^ I 60,  vendus  6 1 f.  20  c. . . . 22  20  j 

§ \ 860  k. , avec  lesquels  \ I 

^ 1 on  a fabriqué  8400  i 

? I k.  de  mastic  à 25 c.  2,1 1 5 \ ( 

I ) l#329  • , L 

^ ' I Siirquoidedoire achat  1 f 

\ de  sable  et  main-  1 . i 


11,820  40 


1,.361  20 


)l3,17lr  liO  w 


cFceuvre. 


786  t 


Reste  pour  les  dépenses ‘ré.sultant  de  la  consommation 

du  charbon. . v . ; T . . . ' » 874  ^8 

A.  quoi  ajouter  les  frais  de.  main-d’œuvre  : ‘ \ 

Deux  hommes,  calculés  à 2 f-  par  jour.  % . . . . 1,400'\  ' • 

l.rne  corijue^  400  f.  ; d*oii  il  faut  déduire  60  f.  i 

pour  la  vieille  fonte;  « 350^  2 210  ' 

Réparation  des  fourneaux . ' 1 50 

Entretien  et  réparation  de4  conduits 200 

Chaux ; 5Û 


/ Total  de  là  dépense " 3,084  38’,  ( 

, ' L’éclairage  à l'huile  coAtait. ...........  8,000  « 

• ~ ■'  'V'  ■ 

, Différence.  . j . . , 4,9Î6  62 

Il  paraît,  d’après  las  observatîoiis  de  M.  d’Arcet, 
que  Iqs,  dépenses  de  ce  cOTnpte  sont  plutôt  .exagérées 
qu’au-dessous  de  leur  valeur  réelle.  . . / ^ 
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La  douceur  et  la  clarté  de  la  lumière  du  gaz,  son 
intensité  presque  invariable*  la  fit  bientôt  recherclier 
|)ar  les  ouvriers.  Préférable  aux  chandelles  sous  tant 
de  rapports,  elle  dispense , de  plus,  du  soin  continuel 
de.  lei  moucher , et  éloigne  le  danger  des  étincelles 
et  flammèches , circonstance  très-importante , et  qui  a 
fait  diminuer  les  primes  d’assurances  contre  l’incendie 
pour  plusieurs  établissemens , notamment  les  filatures 
de -coton.  ^ . 

L’éclairage  des  rues  et  places  publiques  par  le  gaz. 
Si  supérieur  à celui  qu’otl  obtiendrait  de  l’huile,  offre 
encore  plus  de  sécurité  pour  les  personnes  et  les  pro- 
priétés. Les  crimes  ne  peuvent  plus  se  commettre  dans 
l’ombre  ; et  coinme  les  risques  d’être  pris  augmentent 
pour  les  itialfaitèurs,  la  tentation  diminue;  ce  qui  a 
fait  dire,  avec  raison,  que  je  gaz  avait  opéré  et  opérait 
tous  les  jours  une,  réforme  dans  les  mœurs.  Les  voleurs 
craignent  la  lumière  encore  plus  que  la  garde,  et  il  était 
impossible  d’introduire  une  mesure  de  police, plus  effi- 
cace que  l’éclairage  au  gaz  ; mais  ce  n’est  point  tout , 
c’est  encore  un  art  nouveau,  qui  a donné  naissauce  à* 
plusieurs  autres  branches  d’industrie  et  de  cbinmerce, 
et  ces  nouvelles. branches , qui  ’se  sont  élevées  dans  un 
temps  où  les  progrès  de  la  raison  ^v^ient  *fajt  recon- 
naître la  sottise  des  restrictions  en  matière  d’industrie, 
n’ont  point  rencontré  d’obstaclès;  elles  s’exercent  libre- 
ment, et  quiconque  veiit  s’ÿ  livrer  en  est  le  maître. 
-.Beaucoup-  d’arts  nouveaux  se  trouvent  placés  dans  les, 
mêmes  circonstances , et  lé  nombre  des  professions  qui 
se!  trôuvent  ainsi  libérées  de  la  loi  d’apprentissage  de 
la  5*  année  du  rèj,ue*d’Élisabeth , .est  déjà  fort  consi- 
dérable chez  nous.  Bientôt  on'peut  entrevoir  qu’ils  for- 
meront la  majorité.-  Voilà  Ûonc  une  des  conséquences 
des  découvertes  scientifiques  : non-seulement  elles  four- 
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nisseiit,  par  leurs  applications,  des  moyens  d’existence 
à une  population  nombreuse  ; mais  elles  tendent  à dé- 
livrer l’humanité,  sans  convulsions  politiques,  des  en- 
traves imposées  par  la  barbarie  des  vieux  gouverne- 
ments. 

Aujourd’hui , la  plupart  de  nos  grandes  villes  sont 
éclairées  par  le  gaz;  les  autres  imitent  peu  à peu  leur 
exemple;  quelques  villes  du  continent  même  ont  adopté 
ce  mode  d’éclairage. 

Une  si  grande  quantité  de  gaz  explosif  rassemblée 
en  un  seul  lieu  fit  d’abord  concevoir  des  craintes  ter- 
ribles, et  ce  ne  fut  point  un  des  moindres  obstacles 
que  rencontra  ce  mode  d’éclairage  ; cependant , depuis 
son  introduction,  un  seul  gazomètre  a sauté  : c’était 
encore  dans  l’enfance  de  l’art;  et  cet  accident  n’eut 
lieu  que  par  l’ignorance  d’un  ouvrier,  qui  présenta  une 
chandelle  allumée  là  où  le  gaz  sortait  et  venait  se  mêler 

l’air  atmosphérique.  Sans  doute  d’autres  accidents  de 
détail  ont  eu  lieu  : le  gaz  s’échappe  quelquefois  des 
tuyaux  et  produit  des  explosions  partielles  : en  général 
c’est  à la  négligence  qu’il  faut  attribuer  les  malheurs 
de  cette  sorte  : ni  les  boutiques , ni  les  appartements 
ne  ferment  assez  bien  pour  contenir  le  gaz  qui  s’échap- 
perait; mais,  quand  bien  même  il  en  serait  ainsi,  la 
quantité  qui  s’échappe  est  toujours  trop  faible , com- 
parativement à la  quantité  d’air,  pour  produire  un  mal 
réel.  Le  gaz  du  charbon  n’est  explosif  au  plus  haut  degré 
que  lorsqu’il  se  trouve  mélangé  à cinq  parties  d’air.  Il 
faudrait  donc  pour  une  chambre  de  la  capacité  de 
1708  pieds  cubes,  éclairée  par  un  seul  jet  de  g^z,  con- 
sumant 5 pieds  cubes  par  heure,  que  le  bec  restât  ou- 
vert pendant  cinquante  heures,  avant  que  le  mélange 
ait  atteint  sa  plus  grande  disposition  à l’explosion; 
mais  le  gaz  du  charbon  répand  une  odeur  assez  désa- 
1.  . a3 


354  01'  G'Z  UE  HOUILLE. 

gréable,  pour  qu’on  s’aperçoive  iininédiateinent  de  sa 
présence;  de  sorte  que  ce  défaut  devient  une  véritable 
sauve-garde. 

Voici  quelques  résultats  donnés  par  M.  Accum  : 
un  bec  d’Argand  d’un  derni-pouce  de  diamètre  à son" 
bord  supérieur,  percé  de  5 ouvertures  d’un  aS®  de  pouce 
de  diamètre,  consume  deux  pieds  cubes  de  gaz  par 
heure,  lorsque  la  flamme  s’élève  d’un  pouce  et  demi  : 
l’intensité  de  sa  lumière  est  égale  à celle  de  trois  chan- 
delles de  8 à la  livre. 

Un  bec  d’Argand,  de  trois-quarts  de  pouce  de 
diamètre  et  percé  de  i5  trous  d’un  3o«  de  pouce,  con- 
sume trois  pieds  cubes  de  gaz  par  heure,  lorsque  sa 
flamme  a deux  pouces  et  demi  de  hauteur,  et  sa  lu- 
mière équivaut  à celle  de  quatre  chandelles  de  8 à la 
livre. 

Un  bec  d’Argand  de  sept  huitièmes  de  pouce  de  ‘ 
diamètre,  percé  de  i8  trous  d’un  trente-deuxième  de  , 
pouce,  consume,  lorsque  la  flamme  a trois  pouces  de 
hauteur,  quatre  pieds  cubes  de  gaz  par  heure , et  donne, 
une  lumière  égale  à six  chandelles  de  huit  à la  livre. 

En  donnant  plus  de  hauteur  à la  flamme,  la  combustion 
est  moins  parfaite,  et  l’intensité  de  la  lumière  diminue. 

En  donnant  aux  trous  plus  d’un  a5',  le  gaz  n’est  point 
entièrement  consumé.  La  hauteur  de  la  cheminée  ne 
doit  jamais  être  moindre  de  cinq  pouces. 

D’après  le  même  M.  Accum , un  bec  de  gaz  qui 
consume  quatre  pieds  cubes  par  heure,  et  situé 
vingt  pieds  du  tuyau  principal  qui  lui  fournit  le  gaz, 
exige  un  tube  d’un  quart  de  pouce  au  moins  de  diamètre. 

Deux  becs  à trois  pieds  exigent  un  tube  de  trois  hui- 
tièmes de  pouce  ; 

Trois  becs  à trente  pieds,  de  même,  un  tube  de  trois 
huitièmes;* 
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Quatre  becs  à quarante  pieds  , un  pouce  et  demi  de 
diamètre  ; 

Dix  becs  à loo  pieds,  trois  quarts  de  pouce; 

Et  vingt  becs  à 1 5o  pieds , un  pouce  et  demi  de 
diamètre. 

DU  GAZ  DE  u’nUIUH. 

On  a encore  extrait  du  gaz,  pour  l’éclairage,  de  diverses 
espèces  d'huiles , et  les  avajitages  de  l’emploi  de  l’iiuile 
ou  du  charbon  ont  été  ainsi  spécifiés  par  M.  Ricardo. 
Le  gaz  de  l’huile  est  beaucoup  plus  pur,  et  son  pou- 
voir éclairant  bien  supérieur  à celui  de  la  liouille;  car 
l’intensité  de  la  lumière  qu’il  produit  a été  évaluée,  par 
un  chimiste  distingué,  égale  à trois  fois  celle  du  char- 
bon, pour  des  quantités  égales  ; d’après  M.  Ricardo, 
les  pouvoirs  éclairans  des  deux  substances  sont  comme 
4 à I.  Il  a trouvé  qu’un  bec  d’Argand,  donnant  une 
lumière  égale  à six  chandelles  de  six  à la  livre,  ne  con- 
sume qu’un  pied  cube  de  gaz  d’huile  par  heure. 

M.  Accum  affirme  qu’un  liée  d’.^rgand  de  gaz  de 
houille,  donnant  une  lumière  égale  <à  celle  de  trois 
chandelles  de  huit  à la  livre , consume  deux  pieds  cubes 
par  heure.  Dès  lors,  puisqu’un  pied  de  gaz  d’huile  est 
égal  à six  chandelles,  et  qu’il  faut  deux  pieds  cubes  de 
gaz  de  houille  pour  équivaloir  à trois  chandelles,  il  est 
clair  que,  si  les  chandelles  étaient  de  la  même  dimen- 
sion , un  volume  de  gaz  d’huile  équivaudrait  <à  quatre 
volumes  de  gaz  de  houille.  On  peut  prendre  la  moyenne 
de  ces  résultats;  c’est-à-dire  regarder  un  volume  de 
gaz  de  l’huile  comme  donnant  la  même  lumière  que 
trois  volumes  et  demi  de  gaz  de  houille,  ou  vingt  pieds 
cubes  du  premier  pour  soixante-dix  pieds  cubes  du 
second. 

I.e  gaz  de  l’huile , à la  rigueur,  n’exige  point  d’être 

a3. 
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épure;  il  ne  contient  point  l’hydrogène  sulfuré , qui 
entre  dans  le  gaz  de  la  houille,  et  dont  les  épurations 
ne  le  débarrassent  jamais  entièrement.  Le  gaz  de  la 
houille , en  vertu  de  ce  corps , agit  sur  toutes  les 
substances  métalliques,  et  il  corrode  et  détruit,  à la 
longue,  les  tuyaux  qu’il  traverse  : s’il  s’échappe  dans 
les  boutiques  et  les  appartemens,  il  altère  les  dorures, 
les  peintures,  et  toutes  les  préparations  métalliques. 
Ces  inconvéniens  n’ont  point  lieu  avec  le  gaz  de  l’huile, 
qui  ne  contient  point  d’hy^ogène  sulfuré  et  qui  n’a 
presque  point  d’action  sur  les  métaux. 

On  dit  souvent  que  le  mode  adopté  pour  purifier  le 
gaz  de  la  houille,  le  débarrasse  effectivement  de  ce  gaz 
pernicieux  : l’expérience  prouve  tous  les  jours  le  con- 
traire ; les  petits  tuyaux  de  cuivre  fournissent  des 
preuves  de  son  act,ion  sur  le  métal,  et  leur  intérieur 
se  remplit  graduellement  de  sulfure  de  cuivre. 

Cette  diminution  de  volume,  jointe  à la  plus  grande 
pureté  du  gaz  de  l’huile,  l’a  fait  rechercher  pour 
l’éclairage  des  appartemens , où  son  emploi  est  tout- 
à-fait  sans  inconvénient  ; si  les  tuyaux  ont  été  bien 
ajustés  et  surtout  bien  éprouvés,  avant  de  les  charger 
du  transport  du  gaz,  on  n’a  point  à redouter  le  plus 
léger  désagrément.  Quand  même  un  des  robinets  reste- 
rait ouvert , et  que  le  gaz  se  répandrait  dans  l’appar- 
tement , on  serait  beaucoup  moins  affecté  de  son  odeur 
que  de  celui  de  la  houille , et  les  substances  métalliques 
auraient  moins  à redouter  son  action.  Mais,  il  faut 
en  convenir,  cette  propriété  du  gaz  de  l’huile  de  ba- 
leine peut  parfois  causer  quelques  accidents,  qu’on 
aurait  évités  en  employant  le  gaz  de  la  houille.  Son 
odeur  n’avertissant  point  de  sa  présence,  il  peut  se 
mêler  à l’air  de  la  chambre  en  proportion  telle  que  le 
tout  devienne  explosif, et  cela  sans  qu’on  s’en  aperçoive; 
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c’est  ce  qui  n’aurait  point  lieu  avec  le  gaz  de  la  houille. 

Il  parait  que  quelques  espèces  d’huile  contiennent 
du  soufre  : on  en  a reconnu  la  présence  dans  l’huüe 
de  colza  {Brassica  arvensis  de  Decandolle),  employée 
par  l’une  des  compagnies  de  la  ville  de  Paris,  et  qui 
avait  un  effet  pernicieux  sur  le  voisinage.  Ce  gaz  atta- 
quait les  substances  métalliques  et  affectait  les  pou- 
mons. Les  becs  se  corrodaient  et  se  détruisaient  prompte- 
ment ; ils  s’encrassaient  d’efflorescences  que  l’analyse  a 
reconnu  être  composées  de  sulfate  de  zinc  et  de  cuivre , 
de  sous-sulfate  de  cuivre,  de  phosphate  de  cuivre , 
d’oxide  de  fer  et  de  quelques  traces  de  silice.  Cette 
expérience  montre  la  nécessité  de  purifier  complètement 
ce  gaz,  ou  de  renoncer  à l’usage  de  cette  graine  si  Tonne 
peut  y parvenir. 

Le  pouvoir  éclairant  du  gaz  de  Thuile,  comparé  à 
celui  de  la  houille,  a suggéré  l’idée  de  réduire  encore 
sou  volume,  en  le  comprimant  dans  des  vases  de  fer, 
pour  le  rendre  portatif.  Déjà  nos  salons  peuvent  être 
éclairés  par  des  lampes  qui  n’exigent  aucun  soin,  ne 
tachent  et  ne  salissent  rien.  Comparé  à tout  autre 
mode  d’éclairage,  c’est,  sans  aucun  doute,  le  plus  sûr, 
le  plus  propre  et  le  plus  beau.  Point  de  flammèches  à 
craindre,  point  de  taches  d’huile,  et  sans  compter  le 
danger  des  incendies,  qui  se  trouve  de  beaucoup  di- 
minué ; mais  ce  système  d’éclairâge  n’est  point  encore 
généralement  adopté,  parce  que  les  masses  tiennent 
long-temps  aux  vieux  usages,  et  qu’il  faut  un  temps 
énorme  pour  qu’elles  adoptent  des  choses  commodes 
et  nouvelles.  Dans  les  lampes  servies  par  les  compa- 
gnies du  gaz  portatif  de  Londres,  le  gaz  est  réduit  au 
trente-deuxième  de  son  volume  primitif. 

On  avait  commencé  par  employer  les  becs  de  gaz 
de  la  houille  pour  le  gaz  de  Thuile;  il  en  résultait  une 
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perte  considérable  et  une  notion  fausse  du  pouvoir 
relatif  de  ce  dernier.  Le  bec  d’Argand,  qui-laisse  passer 
le  gaz  à travers  un  certain  nombre  de  petits  trous,  est, 
sans  contredit,  ce  qui  favorise  le  plus  la  combustion: 
mais  ce  qu’il  était  difficile  de  prévoir,  c’est  que  ces 
trous  devaient  être  plus  petits  et  plus  rapprochés  pour 
le  gaz  de  l’huile  que  pour  le  gaz  de  la  houille.  Daqs 
tous  les  cas , la  distance  entre  deux  trous  doit  être  telle 
que  la  flamme  qui  sort  de  chacun  puisse  tout  juste 
toucher  la  flamme  de  celui  qui  est  contigu.  Le  gaz  de 
l'huile  contient  plus  de  carbone  que  celui  de  la  houille, 
et  l’intensité  de  la  lumière  croît  en  raison  de  la  quan- 
tité de  carbone;  de  sorte  que  les  trous  qui  permettent 
la  consomption  complète  du  carbone  de  la  houille, 
sont  un  peu  trop  grands , relativement  à la  quantité 
de  carbone  du  gaz  de  l’huile.  On  doit  donc  à la  fois 
diminuer  et  rapprocher  les  trous  pour  ce  dernier.  Il 
en  résulte  que  le  gaz  de  l’huile  est  moins  propre  à 
l’éclairage  des  rues  que  celui  de  la  houille,  parce  que 
les  coups  de  vent  l’éteignent  plus  facilement. 

On  n’est  point  tout-à-fait  d’accord  sur  les  popvoirs 
éclairans  de  l’un  et  de  l’autre  gaz.  Selon  les  uns,  le 
même  volume  de  gaz  de  l’huile  équivaut  à trois  fois 
et  demie  le  même  volume  de  gaz  de  houille,  tandis 
que,  selon  d’autres,  c’est  seidcment  deux,  et  même 
moins.  De  cette  question,  cependant,  en  dépend  une 
antre,  qui  ne  manque  point  d’importancercelle de  savoir, 
par  exemple,  lequel  est  le  plus  avantageux  d’un  éta- 
blissement à gaz  d’huile,  ou  à gaz  de  houille?  Le 
Dr  Fyfe,  dans  un  mémoire  publié  par  le  journal  d’Edim- 
bourg, jette  quelques  doutes  sur  l’exactitude  des  expé- 
riences de  Ricardo  et  autres  chimistes,  tandis  qu’il 
semble  disposé  à admettre  les  résultats  de  MM.  Hera- 
path  et  Rootsey,  qui  tendent  à diminuer  le  pouvoir 


Digitized  by  Google 


relatif  du  gaz  de  l’huile.  Les  expériences  tle  M.  Dewey , 
publiées  dans  les  Annales  de  Philosophie,  et  d’où  résulte 
un  grand  degré  de  pouvoir  éclairant  dans  le  gaz  de 
l’huile,  furent  faites,  à ce^ qu’il  parait,  ainsi  que  d’autres 
sur  des  gaz  de  houille  d’ui^oids  spécifique  très-mi- 
nime, 4o6  seulement;  et  le  Fyfe  prétend,  de  son 

S'é,  que  le  pouvoir  éclairant  des  gaz,  après  avoir  été 
n purifiés , est  proportionnel  à leur  poids  spécifique. 
Le  gaz  de  l’huile  de  M.  Dewey  avait  989  pour  poids 
spécifique;  ce  qui  est  considérable.  Ce  mode  de  com- 
paraison n’est  donc  point  tout-à-fait  juste  ; car,  si  l’on 
U trouvé  que  d’excellent  gaz  d’huile  vaut  trois  fois  et 
demie  du  gaz  de  houille  très-inférieur , cette  supériorité 
se  trouvera  beaucoup  réduite , en  comparant  les  deux 
gaz  à qualités  égales.  « ’ 

Le  Henry  a proposé  de  déterminer  les  pouvoirs 
éclairants  de  l’un  et  de  l’autre,  par  la  quantité  relative 
d’uxygène  qu’exige  leur  combustion.  Voici  les  résultats 
auxquels  il  est  parvenu  : 

Cent  volumes  de  gaz  de  bouille, 
d’on  poids  spécifique  de 
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Il  résulte,  de  ces  expériences,  qne  le  meilleur  gaz 
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de  l’huile  éqwvaut , à volume  égal , à trois  fois  et  demie 
le  gaz  de  houille  iuférieur,  tandis. que  les  meilleures 
qualités  de  l’un  et  de  l’autre  produisent  des  effets,  dans 
le  rapport  de  a6  à ai  seulement.  Partant  de  ce  prin- 
cipe, que  le  gaz  oléifiant  ( hydrogène  percarboné  ) est 
la  source  principale  de  la  lumière,  comme  ce  gaz  se 
combine  avec  le  chlore,  le  Fyfè  a proposé  de^ 
servir  de  cette  propriété  pour  déterminer  les  pouv«^re 
éclairans  de  chacun.  Il  faut  avoir  soin  d’empécher 
l’action  de  la  lumière  sur  ce  mélange. 

Voici  le  mode' d’essai  proposé  par  ce  chimiste. 

On  renverse  d’abord  un  vase  gradué  sur  une  cuve 
d’eau,  on  y introduit  5o  mesures  de  gaz,  puis  5o  me- 
sures de  chlore  ; le  vase,  et  le  tube  sont  recouverts 
d’un  papier,  pour  empêcher  les  explosions  qui  pour- 
raient résulter;  lo  ou  i5  minutes  après,  la  conden- 
sation est  complète,  et  comme  le  chlore  et  l’hydrogène 
se  combinent  en  parties  égales,  la  diminution  du  mé- 
lange donne  immédiatement  la  quantité  d’hydrogène 
percarboné  contenue  dans  le  gaz  soumis  à l’expérience. 

L’opinion  du  Fyfe  est  que  cette  expérience  permet 
de  déterminer  exactement  les  pouvoirs  éclairans  re- 
latifs. Il  ën  a conclu  que  le  gaz  de  l’huile,  préparé  à 
Edimbourg,  est,  au  gaz  de  la  bouille,  comme  3i  à 17, 
ou,  à peu  près,  comme  18  à 10.  Le  Fyfe  pense, 
d’ailleurs,  que  les  autres  parties  constituantes  de  ces 
deux  gaz  possèdent  aussi  un  certain  pouvoir  éclairant, 
et  qu’à  moins  qu’on  ne  détermine  la  proportion  des 
autres  principes  de  chacun,  on  n’aura  toujours  que 
des  approximations  plus  ou  moins  exactes.  Il  admet, 
en  général,  que,  vu  ces  circonstances,  le  gaz  de  la 
houille  possède  ou,  du  moins,  peut  posséder  la  moitié 
du  pouvoir  éclairant  du  gaz  de  l’huile.  Tel  est  du  moins 
le  rapport  trouvé  pour  Édimbourg,  en  produisant  la 
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même  intensité  de  lumière , et  mesurant  la  quantité  de 
gaz  consumé.  . . 

La  compagnie  d’Edimbourg , pour  l’éclairage  au  gaz 
de  la  houille,  a récemment  chargé  le  professeur  Leslie, 
de  faire  des  expériences  sur  les  pouvoirs  éclairans  re- 
latifs des  deux  gaz , dont  elle  a publié  les  résultats.  Ils 
s’accordent  assez  bien  avec  ceux  du  Fyfe. 

Ces  expériences  en  ont  provoqué  d’autres , de  la 
compagnie  pour  le  gaz  de  l’huile.  MM.  Turner  et  le 
professeur  Christison  ont  été  chargés  d’examiner  les 
expériences  du  professeur  Leslie,  qui,  suivant  eux, 
manquent  d’exactitude,  en  ce  qu’il  a employé  son  photo-  , 
mètre  à la  mesure  de  la  lumière  : ils  s’appuient  d’ailleurs 
de  l’opinion  du  D'Brewster;  et  la  compagnie  persiste, 
en  attendant  de  nouveaux  résultats,  à regarder  la  lu- 
mière produite  par  le  gaz  de  l’huile,  comme  égale  à 
trois  fois  et  demie  celle  d’une  même  quantité  de  gaz  de 
houille.  Le  Fyfe,  qui  n’était  payé  par  aucune  com- 
pagnie, a refait  de  nouvelles  expériences  avec  grand 
soin , et  il  est  toujours  arrivé  à ce  résultat , que  le 
pouvoir  du  gaz  de  l’huile  est  à celui  du  gaz  de  la  houille 
comme  i8  à lo. 

DES  MOYENS  DE  PRODUIRE  PROMPTEMENT  DE  LA 
LUMIÈRE. 

Le  procédé  le  plus  simple,  le  plus  usité,  et  peut-être 
le  plus  commode  pour  se  procurer  du  feu , est  l’emploi 
du  briquet  ordinaire  : nous  appelons  ainsi  un  morceau 
d’acier  quelconque,  qu’on  tient  d’une  main,  et  avec 
lequel  on  frappe  vivement  sur  un  morceau  de  silex 
maintenu  bien  ferme  dans  l’autre  main,  et  dont  les 
bords  sont  tranchans.  Le  silex  est  très-dur,  et  comme 
on  le  maintient  immobile,  il  enlève  de  petits  copeaux 
d’acier,  que  le  frottement  échauffe  jusqu’à  l’incandes-- 
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uence,  et  qui  brûlent  dans  l’air;  ces  petits  fragmens 
d’acier  conservent  assez  long-temps  leur  température 
pour  la  communiquer  aux  points  sur  lesquels  ils  se 
portent.  Il  suffît  donc  de  placer  un  petit  morceau 
d’amadou  sur  la  pierre  à fusil  : il  reçoit  les  étincelles 
du  briquet,  et  prend  feu  immédiatement;  on  enlève 
ensuite,  avec  le  bout  d’une  allumette  soufrée,  une  partie 
de  l’amadou  brûlant,  qui  communique  le  feu  à l’al- 
lumette. 

On  fait  l’amadou  avec  le  champignon  qui  croît  sur 
le  tronc  des  vieux  chênes,  des  aunes,  du  bouleau:  on 
en  coupe  les  parties  fongueuses  eu  tranches  minces , 
que  l’on  bat  avec  un  marteau  pour  les  amollir;  puis 
on  fait  bouillir  ces  tranches  dans  une  forte  lessive  de 
salpêtre  (nitrate  de  potasse);  on  le  fait  sécher,  on  le 
bat  de  nouveau , et  on  le  remet  une  seconde  fois  dans 
la  lessive:  pour  lui  donner  au  plus  haut  degré  la  pro- 
priété de  s’allumer  rapidement,  on  peut  employer  une 
dissolution  de  chlorate  de  potasse,  au  lieu  de  lessive 
nitrée. 

On  se  sert  encore  d’un  amadou  économique,  qui  n’est 
autre  chose  que  des  chiffons  charbonnés,  renfermés 
dans  une  boîte  de  fer-blanc  et  recouverts  d’une  plaque 
qui  sert  à les  étouffer  : les  étincelles  qu’on  fait  tomber 
sur  cette  substance,  en  frappant,  non  point  la  pierre 
avec  l’acier,  mais,  ce  qui  est  plus  commode,  l’acier 
(.  qu’on  tient  appuyé  contre  le  fond  de  la  boîte  ) avec 
ja  pierre  ; ces  étincelles , disons-nous , mettent  le  feu 
aux  chiffons , qui  tiennent  ainsi  lieu  d’amadou. 

Les  personnes  qui,  pendant  la  nuit,  veulent  con- 
server du  feu,  dans  la  saison  où  l’on  n’en  fait  plus,  les 
fumeurs,  par  exemple,  peuvent  préparer  des  cordes, 
en  les  faisant  bouillir  dans  une  dissolution  de  nitrate 
de  potasse.  Ces  cordes,  bien  séchées,  brûlent  bien. 
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Pour  éviter  la  fumée  qu’elles  donnent,  on  les  suspend 
dans  la  cheminée,  la  partie  allumée  dirigée  vers  le  sol. 

Si  l’on  ne  veut  avoir  de  lumière  que  pour  voir  l’heure, 
au  besoin,  on  emploiera  le  phosphore  <le  Beriiouilli,  • 
qui  n’est  autre  cliose  (|ue  du  mercure  renfermé  dans 
un  tube  privé  d’air;  en  secouant  un  peu  ce  petit  appa- 
reil, il  produit  des  étincelles  électriques,  dont  la  lumière 
suffît  pour  voir  l’heure  à une  montre  placée  à côté 
de  soi. 

PYROPHORE  DE  BOMBER  G. 

I.£s  cilimistes  ont  découvert  plusieurs  substances 
qui  prennent  feu  par  leur^  exposition  .à  l’air  ; parmi 
ces  substances,  on  peut  citer  le  pyrophore  de  Hom- 
berg,  comme  un  des  premiers  dont  on  se  servit  pour 
obtenir  de  la  lumière.  On  le  prépare  de  la  manière 
suivante  : on  prend  trois  parties  d’alun  du  commerce 
à base  de  potasse,  et  une,  deux  ou  trois  parties  de 
sucre,  ou  de  mélasse,  ou  d’amidon,  ou  de  farine.  On 
met  le  sel  et  la  matière  végétale  dans  une  cuiller  de 
fer;  oii^es  expose  à l’action  d’une  chaleur  douce,  eu 
les  agitant  continuellement , pour  les  mêler  le  mieux 
possible,  jusqu’à  ce  qu’après  s’être  épaissis,  ils  se 
boursoufïlcnt , et  tombent  en  gouttelettes  bien  sèches. 
Alors  on  les  pulvérise;  on  en  remplit,  à moitié  ou 
aux  trois  quarts,  une  fiole  recouverte  de  lut;  ou  place 
cette  fiole  dans  un  fourneau , sur  une  tourte  ; on  l’en- 
toure peu  à peu  de  feu  ; on  la  chauffe  de  manière  à 
la  faire  rougir  légèrement,  et  on  la  maintient  à cette 
température  jusqu’à  ce  qu’une  flamme  qui  apparaît  au 
col  de  la  fiole  commence  à disparaître , ou  ne  se  montre 
plus  que  par  intervalle.  Lorsque  ce  signe  se  manifeste, 
on  enlève  la  fiole  de  dessus  le  feu  ; on  la  bouche  avec 
un  bouchon  de  liège  préparé,  et  on  la  laisse  refroidir. 
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On  peut  conserver  ce  pyrophore  dans  cette  fiole , ou 
dans  un  autre  vase,  mais  en  ayant  soin,  lorsqu’on  l’y 
verse,  de  le  préserver  du  contact  de  l’air.  On  l’éprouve 
en  le  mettant , par  petite  portion , en  contact  avec  l’air, 
sur  du  papier;  il  sera  bien  fait  s’il  prend  feu  tout  de 
suite,  ou  dans  l’espace  de  quelques  secondes;  mais  on 
devra  regarder  l’opération  comme  manquée , s’il  ne  fait 
que  s’échauffer,  ou  s’il  prend  feu  difficilement. 

En  projetant  quelques  parcelles  de  ce  composé  sur 
une  substance  inflammable  bien  sèche,  telle  que  du 
coton , de  l’amadou , on  aura  du  feu  immédiatement. 

Il  paraît,  d’après  une  expérience  de  M.  Descostiis, 
qu’en  calcinant  le  sulfate  de  potasse  avec  le  noir  de 
fumée,  il  est  possible  d’obtenir  une  matière  qui  s’en- 
flamme rapidement  par  le  contact  de  l’air  et  de 
l'eau. 

La  théorie  du  pyrophore  de  Homberg  a beaucoup 
occupé  les  chimistes  ; on  n’explique  même  pas  encore 
parfaitement  son  action. 

BRIQUET  PNEUMATIQUE.  ^ 

Le  briquet  pneumatique  consiste  en  un  < cylindre  de 
laiton  ouvert  à un  bout  et  fermé  à l’autre , dans  lequel 
on  fait  glisser  un  piston  qui  en  joint  exactement  les 
parois.  L’extrémité  du  piston  est  creusée  d’une  petite 
cellule  où  l’on  met  un  peu  d’amadou.  On  pousse  ra- 
pidement ce  piston  vers  le  fond  bouché  du  tube,  et 
on  le  retire  aussitôt  ; on  trouve  alors  que  l’amadou  a 
pris  feu  par  l’efièt  de  la  compression  de  l’air;  mais  ceci 
est, plutôt  un  joujou  scientifique,  qu’un  instrument 
véritablement  uûle.  t-i.  v 

BRIQUETS  PHOSPHORIQUES.  % 

J .’ù 

La  propriété  qu’a  le  phosphore  de  prendre  feu^à 
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l’air,  l’a  fait  rechercher  pour  l’objet  dont  nous  nous 
occupons. 

I^a  préparation  la  plus  simple  des  briquets  phos- 
phoriques , est  la  suivante  : prenez  dix-huit  à vingt  ' 
grains  de  phosphore,  introduisez-les  dans  un  tube 
d’eau  d’un  demi-pouce  de  diamètre , et  d’une  longueur 
suflisaute  pour  pouvoir  être  tenu  commodément  dans 
la  main.  On  remplit  l’extrémité  inférieure  de  ce  tube 
avec  une  substance  quelconque  qu’on  comprime  sous 
un  morceau  de  liège.  On  laisse  un  espace  d’un  demi- 
pouce  environ  pour  le  phosphore  et  le  bouchon.  Le  «t 
phosphore  doit  être  coupé  en  petits  morceaux  avant 
d’être  placé  dans  le  tube,  qu’on  ferme  immédiatement 
avec  un  bouchon  de  liège.  On  échauffe  ensuite  avec 
précaution  et  à la  lampe  la  partie  du  tube  qui  ren- 
ferme le  phosphore  ; bientôt  celui-ci  fond  ; on  le  laisse 
se  refroidir  en  prenant  la  forme  du  tube , et  le  briquet 
est  terminé. 

La  manière  de  s’en  servir  n’est  pas  moins  simple.  On 
introduit  dans  le  tube  une  allumette  soufrée  en  appuyant 
légèrement  avec  un  mouvement  de  torsion  sur  le  phos- 
phore , dont  on  détache  ainsi  quelques  parcelles  ; si 
l’allumette  ne  prend  point  feu,  on  en  frottera  l’extré- 
mité sur  le  bouchon  de  liège  ; le  faible  dégagement  de 
chaleur  qui  se  produit  suffit  pour  faire  prendre  feu 
au  phosphore  et  le  communiquer  au  soufre.  Cent  al- 
lumettes consument  environ  un  grain  et  un  quart  de 
phosphore. 

Ces  briquets  sont  moins  dangereux  que  ceux  qui 
prennent  feu  par  le  simple  contact  de  l’air,  et  avec  une 
rapidité  qui  a quelque  chose  d’effrayant. 

Quelques  personnes  mêlent  le  phosphore  avec  la 
moitié  de  son  poids  de  chaux  avant  de  l’introduire 
dans  la  bouteille , puis  l’échauffent  à une  chaleur 


Digilized  by  Google 


1 


36()  BRIQCETS  DITS  OXIGÉNÉS. 

douce.  Nous  ne  pouvons  recommander  cette  méthode. 

Il  vaut  mieux  ajouter  au  phosphore  le  quart  de  son 
poids  de  cire  blanche , placer  le  tout  avec  un  peu  d’eau 
dans  une  bouteille  bien  bouchée,  qu’on  chauffe  ensuite 
au  bain-marie.  On  laisse  la  bouteille  dans  ce  bain  jus- 
qu’à ce  qu’il  soit  parfaitement  refroidi  et  que  le  phos- 
phore délayé  commence  à reprendre  l’état  solide,  alors 
ôn  imprime  à la  bouteille , toujours  sous  l’eau , un 
mouvement  de  rotation  qui  fait  adhérer  le  mélange 
aux  parois.  Enfin  on  la  retire  de  l’eau  et  on  la  laisse 
sécher  dans  un  endroit  frais  et  bien  aéré  pendant 
quelques  jours. 

Ni  l’une  ni  l’autre  de  ces  méthodes  ne  valent  la 
première  que  nous  avons  décrite. 

BRIQUETS  DITS  OXIGÉNEIS. 

La  propriété  que  possède  le  chlorate  de  potasse, 
mêlé  au  soufre , de  prendre  feu  par  une  addition  d’a- 
cide sulfurique  concentré,  a donné  naissance  aux  bri- 
quets dits  oxygénés. 

Les  allumettes  dont  on  se  sert  se  préparent  de  la 
manière  suivante  : on  fait  un  mélange  d’une  partie 'de 
soufre  et  de  trois  parties  de  chlorate  de  potasse  légè- 
rement gommé.  Ces  deux  substances  doivent  être 
broyées  à part,  précaution  nécessaire  pour  éviter  le 
danger  d’une  explosion  qui  pourrait  résulter  de  la 
chaleur  produite  par  le  frottement.  On  lave  la  fleur 
de  soufre , puis  on  mélange  ensuite  les  deux  poudres 
sur  le  papier  avec  une  carte , et  sans  produire  aucun 
frottement  ni  percussion.  On  incorpore  dans  le  mé- 
lange un  peu  de  mucilage  de  gomme  adragante  pour 
lui  donner  de  la  consistance , et  on  en  met  en  aussi 
petite  quantité  que  possible.  On  y ajoute  un  peu  de 
lycopode  ou  d’e.ssence  de  térébenthine  ou  d’esprit-de^- 


Digitizcci  GoogK 


^ LASrPE  DE  DOBKBEINER.  . H'i'-j 

vin  nainphrÉ , et  l’on  colore  en  rouge  avec  du  cinabre , 
ou  en  bleu  avec  de  l’indigo.  Cette  addition  ne  devant 
point  dépasser  le  huitième  du  poids  total , les  allu- 
mettes doivent  être  minces  ; on  emploie  de  préférence 
le  sapin  ; on  les  fait  sécher  au  four;  elles  sont  plus 
soufrées  que  les  allumettes  ordinaires,  mais  par  un 
bout  seulement.  C’est  ce  bout  que  l’on  imprègne  avec 
le  mélange  dont  nous  venons  de  décrire  la  préparation. 
Pour  les  laisser  sécher  on  les  pique  par  le  bout  non 
imprégné  dans  du  petit  sablon , ou  du  grès  en  poudre 
dont  on  remplit  un  plat.  Un  flacon  qui  contient  l’acide 
sulfurique,  dans  lequel  on  trempe  l'allumette,  com- 
plète ce  briquet,  dont  l’usage  est  fort  répandu.  Le  fla- 
con , avant  d’être  rempli  d’acide , doit  être  garni 
d’amianthe,  parce  que  cette  substance  se  laisse  imbiber 
sans  toutefois  se  laisser  attaquer  par  l’acide,  et  elle 
empêche  ainsi  la  liqueur  de  se  répandre , ce  qui  pour- 
rait avoir  les  plus  graves  inconvéniens. 

LAMPE  DE  DOBEREINER. 

Cet  appareil  est  fondé  sur  la  propriété  découverte 
par  le  profes.seur  Dobereiner,  et  dont  jouit  le  platine 
spongieux  d’acquérir  la  température  rouge  lorsqu’on 
dirige  contre  lui  un  courant  de  gaz  hydrogène. 

Ija  figure  loo  représente  cet  appareil,  a b sont  deux 
vases  sphériques  en  verre.  Le  vase  supérieur  a est 
muni  d’un  col  qui  entre  dans  le  vase  inférieur  b,  et 
dont  l’orifice  inférieur  en  touche  presque  le  fond.  Cette 
partie  est  entourée  d’une  feuille  de  zinc,  c est  le  col 
du  vase  inférieur  ; il  reçoit  un  tube  de  laiton  d por- 
tant un  robinet  et  un  petit  tuyau  conique,  qui  dirige 
le  courant  de  gaz  hydrogène  sur  le  platine  divisé 
contenu  dans  la  boîte  de  cuivre  e,  maintenue  elle- 
même  par  un  fil  de  fer  glissant  à frottement  dans  un 
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collet  placé  à l’extrémité  du  tube  d.  Voilà  comment 
^ on  se  sert  de  cet  appareil  ; on  enlève  le  vase  a,  on 
fixe  la  feuille  de  zinc  autour  du  tube,  et  l’on  verse  * 
dans  le  vase  b assez  d’acide  sulfurique  étendu  pour 
le  remplir  jusqu’à  la  moitié. 

La  proportion  est  de  six  parties  d’eau  et  une  d’acide 
à peu  près.  On  replace  alors  le  vase  a sur  le  ballon  b; 
aussitôt  que  le  zinc  plonge  dans  l’acide,  il  est  atta- 
qué, l’eau  se  décompose,  et  l’hydrogène  qu’elle  con- 
tient se  dégage  en  une  multitude  de  petites  bulles  qui 
s’élèvent  dans  la  liqueur,  et  crèvent  à sa  surface.  Ne 
pouvant  s’échapper  par  le  haut  du  ballon  b,  qui  est 
hermétiquement  fermé,  il  presse  sur  le  liquide 
force  à s’élever  dans  le  vase  supérieur  a.  que  îâ 
surface  du  liquide  inférieur  est  arrivée  au-d«ssous  du 
morceau  de  zinc,  le  métal  ne  plongeant  plus,  l’action 
casse,  c’est-à-dire  qu’il  ne  se  produit  plus  d’hydrogène. 
Lorsqu’on  veut  avoir  de  la  lurnièi^,  on  n’a  rien  autre 
chose  à faire  que  de  tourner  le  robinet  d : le  gaz  va 
frapper  la  masse  spongieu.se  de  platine  contenue  dans 
la  boîte  e,  qui  s’échauffe  jusqu’à  l’incandescence; 
il  suffit  alors  d’en  approcher  une  allumette.  ^ est  un 
bouchon  de  verre  qui  clôt  mal  et  laisse  échapper  l’air 
contenu  dans  a,  à mesure  que  le  niveau  du  liquide 
s’élève  dans  cette  partie. 

Cet  appareil , comme  le  briquet  pneumatique , peut 
être  rangé  parmi  les  joujous  scientifiques.  C’est  l’or- 
nement indispensable  de  la  bibliothèque  de  l’amateur. 

Il  figure  encore  assez  bien  sur  le  bureau  des  pro- 
fesseurs. 

On  doit  au  D*"  Fyfe  un  appareil  à peu  près  sem- 
blable, mais  un  peu  plus  simple. 

La  lampe  hydropneumatique,  représentée  fig.  loi , 
est  un  tube  de  verre  recourbé  abc-,  dont  le  diamètre 
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intérieur  a près  d’un  pouce.  Il  est  ouvert  des  deux 
côtés  et  repose  sur  un  pied  en  bois  b.  I^a  longue 
branche  a a huit  pouces  de  long,  et  la  branche 
courte  c cinq  pouces  seulement;  à l’orifice  o est  un 
autre  tube  de  verre,  portant  un  robinet  de  laiton  d; 
en  e est  une  virole  de  cuivre  glissant  sur  le  tube,  et 
d’où  pari  la  branche  qui  supporte  le  platine  spon- 
gieux f. 

Comme  le  platine  perd  son  action  par  une  longue 
exposition  à l’air,  ou  qu’il  exige  une  plus  grande  quan- 
tité d’hydrogène  pour  produire  le  même  effet,  on  le 
recouvre  par  le  petit  cylindre  k ouvert  par  un  bout  et 
qui  s’adapte  bien  juste  en  e. 

Lorsqu’on  veut  se  servir  de  cette  lampe,  on  intro- 
duit un  morceau  de  zinc  dans  la  branche  courte,  où 
il  reste  maintenu  en  g'  à un  pouce  environ  du  coude 
par  un  petit  fragment  de  tube  de  verre  h jeté  dans  la 
même  branche.  On  verse  alors  l’eau  et  l’acide  sulfu- 
rique dans  les  mêmes  proportions  que  pour  la  lampe 
de  Dobereiner , de  manière  à remplir  le  tube  jus- 
qu’en i,  puis  on  introduit  le  bouchon  et  le  robinet. 
L’action  de  l’acide  sur  le  métal  dégage  bientôt  de  l’hy- 
drogène qui  remplit  la  courte  branche  et  pressant  sur 
le  liquide,  l’élève  dans  la  branche  longue  en  l’éloi- 
gnant du  zinc;  le  gaz  cesse  alors  de  se  produire;  et  il 
en  existe  toujours  dans  l’instrument  une  petite  quan- 
tité soumise  à la  pression  de  six  à sept  pouces  du 
liquide.  Lorsqu’on  ouvre  le  robinet,  le  gaz  va  frapper 
le  platine,  le  liquide  s’élève  dans  la  branche  courte, 
et  le  zinc  se  trouve  de  nouveau  soumis  à l’action  de 
l’acide  et  reproduit  les  mêmes  effets.  La  distance  du 
platine  dépend  de  l’ouverture  du  robinet  d;  mais  comme 
la  virole  e est  mobile,  on  peut  l’ajuster  à la  hauteur 
convenable. 
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L’appareil  que  nous  venons  de  décrire  ne  contient 
guère  qu’un  pouce  cube  de  gaz,  ce  qui  est  suffisant 
pour  se  procurer  de  la  lumière.  Une  aussi  petite  quan- 
tité de  gaz  ne  porte  point,  il  est  vrai,  le  platine  à une 
température  assez  élevée  pour  enflammer  l’hydrogène. 
Mais  cette  température  est  suffisante  cependant  pour 
enflammer  une  allumette  soufrée  ou  chloratée  ; la  seule 
attention  qu’exige  l’usage  de  ce  petit  instrument,  est 
de  laisser  brûler  pendant  quelques  secondes  l’allumette 
soufrée,  afin  que  les  parcelles  de  soufre  qui  pour- 
raient s’attacher  au  platine  se  consument  en  entier  et 
ne  gênent  point  l’action  de  l’hydrogène  pour  une 
autre  fois. 

On  pourrait  très-certainement  améliorer  ce  petit 
appareil  ; mais  on  le  priverait  peut-être  d’une  de  ses 
grandes  qualités,  le  bas  prix  auquel  on  le  vend. 

DES  EFFETS  CHIMIQUES  DE  UA  LUMIERE. 

C’est  un  fait  généralement  connu  que  la  lumière 
diffuse,  et  que  celle  plus  puissante  produite  par  les 
rayons  du  soleil , produit  des  effets  chimiques  qu’on 
croit  indépendans  de  la  chaleùr  qu’ils  produisent. 

On  sait  assez  que  le  chlorure  d’argent  expose  à la 
lumière  du  soleil  ou  d’un  charbon  fortement  électrisé, 
surtout  quand  il  est  dans  un  état  de  grande  division, 
se  colore  presque  sur-le-champ,  et  devient  violet  et 
même  noir.  Cet  effet  n’a  point  lieu  avec  la  lumière  du 
gaz  de  la  houille,  ni  à la  lumière  plus  brillante  du  gaz 
de  l'huile,  même  assez  concentrée  pour  produire  une 
chaleur  sensible,  ni  à la  lumière  des  rayons  de  la  lune 
rassemblés  par  un  miroir  ardent. 

Le  chlore  et  l’hydrogène,  mêlés  dans  un  vase  opa- 
que, se  combinent  lentement;  à la  lumière  diffuse. 
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la  combinaison  est  rapide;  et  à la  lumière  solaire,  le 
mélangé  donne  lieu  à une  explosion. 

Il  est  une  infinité  d’autres  substances  dont  la  cou- 
leur s’altère  à la  lumière;  on  peut  citer  parmi  elles  le 
protocblorure  de  mercure,  l’oxide  de  plomb  (brun), 
le  deutoxide  de  mercure,  la  poudre  de  gomme  du 
Gayac  et  la  plupart  des  couleurs  vertes  végétales.  Si 
donc  l’on  désire  éviter  ces  effets  de  la  lumière,  on  de- 
vra renfermer  ces  substances  dans  des  vases  opaques, 
ou  tout  au  moins  recouvrir  de  papier  les  vases  de  verre 
<(ui  les  contiennent. 

•Le  John  Elliot,  homme  dont  le  génie  spéculatif 
avait  devancé  son  siècle  à un  tel  point  qu’il  s’était 
acquis  la  réputation  d’un  insensé,  avait  observé  les 
effets  de  la  lumière  sur  la  condensation  des  vapeurs.  11 
avait  remarqué  que  la  vapeur  du  camphre,  renfermé 
dans  des  bouteilles,  se  fixait  toujours  du  côté  de  la 
lumière,  et  qu’en  tournant  la  bouteille  on  pouvait  ainsi 
condenser  les  vapeurs  sur  tous  les  points  des  parois 
circulaires.  De  même,  les  vapeurs  des  liquides  se  con- 
densent du  côté  de  la  lumière,  et  cet  effet  est  très- 
frappaut  dans  l’appareil  inventé  par  Nooth  pour 
imprégner  l’eau  d’acide  carbonique.  Le  Elliot 
e.vpliquait  ces  faits  en  supposant  que  la  lumière  per- 
dait une  jiartie  de  sa  chaleur  en  passant  d’un  milieu 
rare  dans  un  milieu  plus  dense,  et  qu’elle  en  absor- 
bait au  contraire  en  passant  d’un  milieu  dense  dans 
un  milieu  plus  rare. 

En  faisant  cristalliser  des  sels  sur  une  trèà-graïule 
échelle,  les  manufacturiers  ont  remarqué  que  les  plus 
beaux  cristaux  se  trouvent  toujours  du  côté  de  la  plus 
grande  lumière,  et  que  pour  quelques  sels  on  peut, 
en  ombrageant  le  vaisseau  eu  partie,  retrouver  par 
les  cristaux  formés,  les  limites  de  la  lumière. 

a/|. 
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Enfin,  qui  n’a  point  eu  l’occasion  de  remarquer 
qu’après  avoir  passé  la  nuit,  le  point  du  jour,  soit  en 
plein  air , soit  dans  une  chambre  éclairée,  causait  une 
sensation  de  froid  extrêmement  sensible. 

INFLUENCE  DE  LA  LUMIÈRE  SUR  LES  PLANTES 
RENFERMÉES  DANS  LES  SERRES. 

Les  effets  de  la  lumière  sur  les  plantes  sont  extrême- 
ment remarquables.  Privées  de  son  influence,  elle» 
perdent  leur  couleur  verte,  leur  texture  ferme,  blan- 
chissent et  se  remplissent  d’eau;  on  dit  alors  quelles 
s’étiolent,  depuis  qu’une  faute  d’impression  dans  un 
ouvrage  de  réputation  a remplacé  le  mot  s’étoiler  par 
celui  s’étioler.  Par  s’étoiler,  on  entendait  que  les 
plantes  ne  recevaient  que  la  lumière  des  étoiles,  et 
non  celle  du  soleil;  mais  de  même  que  le  Inplysia 
pour  aplysia  de  Linnée,  l’usage  a consacré  cette  ex- 
pression. Partant  de  ce  principe,  que  les  plantes  ren- 
fermées dans  les  serres  ne  réussissent  qu’autant  qu’elles 
sont  exposées  à l’influence  directe  de  la  lumière,  les 
jardiniers  ont  fait  tous  leurs  efforts  pour  faire  passer 
une  aussi  grande  quantité  que  possible  de  rayons 
solaires  à travers  le  vitrage  de  leurs  serres.  Or,  la 
théorie  de  la  transmission  de  la  lumière  dérive  de  la 
loi  bien  connue  que  l’influence  des  rayons  solaires  sur 
une  surface  donnée , tant  sous  le  rapport  de  la  lumière 
que  sous  cèlui  de  la  chaleur,  est  comme  le  sinus  de  la 
hauteur  du  soleil,  ou,  en  d’autres  termes,  d’autant  plus 
grande  qu’il  s’approche  plus  de  la  perpendiculaire  à 
la  surface.  Si  la  surface  est  transparente,  le  nombre 
de  rayons  qui  la  traverse  dépend  de  la  même  loi.  On 
peut  donc  ici  employer  la  table  donnée  par  Bouguer. 

Ce  savant  avait  trouvé  que  de  looo  rayons  incidens, 
t)6o  étaient  réfléchis,  si  la  surface  était  perpendicu- 


SUR  LES  PLANTES  DANS  LES  SERRES. 
laire , ou  la  traversaient , si  elle  était  transparente.  On 
a donc  : 

Le  nombre  de  rayons  qu 

L'incidence  étant  ' trarersent  est 

O 


90  

87  3o' 

584 

85  

543 

82  3o' 

474 

82  

77  

356 

70  

65  

>^7 

60  

5o  

57 

4o  

34 

3o  

^7 

20  

25 

10  

I 

Ainsi , de  i ooo  rayons  tombant  perpendiculairement 
sur  une  surface  de  très-bon  crown-glass , le  tout  moins 
un  quarantième  environ  la  traversera.  Cette  perte  est 
due  aux  défauts  inévitables  du  plus  beau  cristal  ; si  ces 
rayons  ne  tombent  que  sous  un  angle  de  7$  degrés, 
le  verre  n’en  laissera  passer  qu’environ  29g. 

Les  avantages  dus  à l’influence  du  soleil  sur  les 
toits  des  serres  dépend  entièrement  de  ce  principe. 
Roerbaave  avait  recommandé  que  le  vitrage  fût  établi 
perpendiculairement  aux  rayons  solaires  pour  le  jour 
le  plus  court  de  l’année,  cette  époque  étant  celle  où 
les  plantes  ont  le  plus  besoin  de  chaleur  et  de  lumière. 
Au  surplus , voici  comment  on  pourra  déterminer  l’in- 
clinaison  d’un  vitrage,  qui  doit  recevoir  perpeiidicu- 
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lairement  à midi  les  rayons  du  soleil  dans  un  lieu 
donn(^,  et  pour  une  époque  donnée.  Prenez  dans  un 
almanach  (l’Annuaire  du  bureau  des  longitudes,  par 
exemple),  la  déclinaison  du  soleil  pourle'temps  donné; 
retranchez-la  de  la  latitude  du  lieu,  si  la  déclinaison 
est  boréale;  ajoutez-la  à cette  latitude,  si  elle  est  au- 
strale; la  diflerence  dans  le  premier  cas,  et  la  somme 
dans  le  second,  donneront  l’angle  que  le  vitrage  doit 
faire  avec  l’horizon.  Ainsi , la  latitude  du  lieu  étant  T.,, 
la  déclinaison  boréale  b et  la  déclinaison  australe  a, 
l’angle  que  le  vitrage  doit  faire  avec  l’horizon  1,  on  a : 

I=L^A, 

ou 

I L 

Miller  recommande  la  combinaison  d’un  vitrage 
vertical  et  d’un  vitrage  incliné.  Le  premier,  placé  de 
manière  à rencontrer  les  rayons  solaires  h angle  droit 
pendant  l’hiver,  et  le  second  à 4^  degrés  pendant 
l’été,  afin  de  les  laisser  passer  plus  facilement  au 
printemps  et  en  automne. 

Williamson  a adopté  l’angle  de  45  degrés  dans 
toutes  les  serres,  et  les  jardiniers  ne  suivent  guère 
d’autres  règles. 

M.  Knight  a adopté  une  nouvelle  méthode,  qui  con- 
siste à donner  au  toit  une  pente  telle,  qu’il  soit  per- 
pendiculaire aux  rayons  solaires  dans  la  saison  où  le 
fruit  contenu  dans  la  serre  doit  mûrir.  Dans  un  des 
exemples  qu’il  cite,  il  s’était  proposé  plutôt  d’obtenir 
une  récolte  abondante  de  raisin  de  très-bonne  qualité, 
que  des  primeurs.  Il  avait  trouvé  que  pour  le  raisin,  au 
mois  de  juillet,  et  en  prenant  la  latitude  .moyenne  de 
l’Angleterre  , les  rayons  du  soleil  tombaient  convena- 
blement sur  la  surface  du  vitrage,  en  donnant  à celui-ci 
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une  inclinaison  de  34  degrés  avec  l’horizon.  Pour  les 
pêches,  le  toit  devait  former  vers  la  mi-juin  un  angle 
de  a8  degrés  avec  l’horizon.  Cette  méthode  lui  réussit 
parfaitement , et  il  obtint  une  grande  quantité  de  fruits 
excellens,  de  l’une  et  de  l’autre  sorte. 

VITRAGE  DES  ÉCOLES  ET  DES  ATELIERS. 

Le  corps  humain  n’est  pas  moins  affecté  par  la  lu- 
mière que  les  plantes;  privé  des  rayons  du  soleil,  il 
devient  faible  et  flasque.  On  doit  donc  avoir  l’atten- 
tion de  donner,  aux  fenêtres  des  chambres  habitées, 
des  dimensions  suffisantes  pour  admettre  une  grande 
([uanlité  de  lumière.  Il  y aurait,  ce  nous  semble,  un 
grand  avantage  à imiter  les  Chinois  dans  la  construc- 
tion ou  la  réparation  de  nos  villes,  et  à donner  aux 
rues  une  direction  de  l’est  à l’ouest , les  maisons  étant 
placées  au  nord,  la  façade  tournée  vers  le  sud.  Les 
Chinois  ont  adopté  ce  mode  de  construction  partout 
où  les  localités  l’ont  permis;  leurs  maisons  basses  ont 
un  avantage  de  plus  en  ce  qu’elles  ne  privent  point  de 
la  lumière  et  de  la  chaleur  du  soleil  celles  qui  sont 
situées  plus  au  nord. 

Dans  tous  les  cas,  il  est  extrêmement  important  de 
procurer  la  plus  grande  quantité  de  lumière  possible 
aux  ateliers  ou  autres  lieux  destinés  à réunir  un  grand 
nombre  de  personnes,  et  surtout  d’enfans,  afin  de  ne 
point  arrêter  la  croissance  de  ces  derniers. 

On  peut  considérablement  diminuer  la  gêne  que  cau- 
sent les  rayons  du  soleil , sans  toutefois  intercepter  par 
trop  la  lumière,  en  frottant  les  carreaux  avec  du  suif 
qu’on  peut  ensuite  enlever  à volonté,  en  les  nettoyant 
avec  du  blanc  d’Espagne;  nous  croyons  que,  dans  beau- 
coup de  cas,  le  suif  est  préférable  à l’empois  bouilli 
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qu’on  emploie  ordinairement  en  l’appliquant  sur  le 

verre,  ou  l’émeri  qui  sert  à le  dépolir. 


DE  L’ÉLECTRICITÉ. 

/ 

La  théorie  de  l’électricité  n’appartient  point  à la 
chimie,  elle  rentre  dans  le  domaine  de  la  physique; 
on  ne  doit  donc  la  considérer,  dans  un  ouvrage  de 
chimie,  que  sous  le  rapport  de  son  influence  sur  la 
composition  et  la  décomposition  des  corps;  mais  elle 
est  de  si  peu  d’importance  aujourd’hui  dans  la  chimie 
pratique,  que  notre  tâche  se  réduit  presque  à la  simple 
description  des  instrumens  qui  peuvent  être  de  quelque 
utilité  aux  chimistes  praticiens. 


MACHINE  ÉLECTRIQUE  COMMUNE. 

On  développe  le  plus  souvent  l’électricité  dans  les 
corps  par  le  frottement;  une  multitude  de  machines 
sont  fondées  sur  cette  propriété.  Nous  nous  bornerons 
à en  décrire  deux  bien  suffisantes  pour  les  usages  aux- 
quels nous  pouvons  les  employer,  qu’on  peut  d’ailleurs 
construire  ou  faire  construire  à peu  de  frais,  dont  la 
puissance  est  assez  grande,  et  qui  sont  moins  sujettes 
aux  accidens. 

La  figure  102  représente  une  machine  électrique  de 
ce  genre.  Elle  est  formée  d’un  cylindre  de  verre  qui 
tourne  sur  son  axe  au  moyen  d’une  manivelle  a : b est 
ce  cylindre  de  verre  soutenu  sur  deux  pieds  e / Ae 
verre  aussi,  ou  de  bois  bien  sec.  Ces  piliers  sont  mainte- 
nus sur  le  plateau  g h,  qu’on  fixe  lui-même  sur  une 
table,  au  moyen  de  deux  pattes  à vis  et  semblables  à æ; 
m est  un  frottoir  maintenu  par  un  pilier  n , attenant 
lui-méime  au  plateau  g h;  au  moyen  de  la  vis  j,  on 
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peut  rapprocher  le  frottoir  de  manière  à le  faire  s’ap- 
pliquer parfaitement  contre  le  cylindre,  c d est  uii 
conducteur  placé  sur  un  pied  isolant , qui  s’électrise  par 
l’effet  des  pointes  métalliques  p. 

On  attache  au  conducteur  c d\m  petit  appareil  ap- 
pelé, en  Angleterre,  électromètre  déchargeant  de  Lane. 
i est  une  pièce  de  cuivre  fixée  dans  an  trou  fait  dans  le 
conducteur.  Cette  pièce  de  cuivre  supporte  une  tige 
courbée  de  verre  if  /,  terminée  elle-même  par  une  petite 
sphère  de  cuivre;  cette  petite  sphère  est , comme  on  le 
voit,  traversée  par  une  tige  q q,  portant  à chaque  ex- 
trémité un  bouton  q de  même  métal.  La  distance  de 
. la  balle  la  plus  proche  q du  conducteur  c règle  la 
force  de  l’étincelle.  S’il  devient  nécessaire  d’accroître 
la  force  de  l’électricité , on  suspend  une  bouteille  élec- 
trique t à l’extrémité  du  conducteur,  et  on  la  fait  com- 
muniquer avec  le  sol  au  moyen  de  la  chaîne^. 

Le  frottoir  de  cette  machine,  qui  n’est  autre  choses 
que  du  cuir  rembourré  de  crin,  reçoit  en  outre  un 
amalgame  de  zinc  qui  n’adhère  que  mieux  lorsqu’on  y 
ajoute  un  peu  de  suif.  Cet  amalgame  peut  encore  se 
composer  de  mercure , d’étain  et  de  zinc , triturés  en- 
semble à chaud;  l’étain  et  le  zinc  à l’état  de  fusion 
sont  alliés  au  mercure  amené  à une  température  un 
peu  au-dessous  de  212  degrés:  deux  parties  d’étain, 
quatre  de  zinc  et  sept  de  mercure,  paraissent  être  les 
proportions  les  plus  favorables.  On  agite  vivement  le 
tout  dans  une  boîte  de  bois,  et  quand  l’alliage  est  re- 
froidi, on  le  pile  dans  un  mortier  pour  le  réduire  en 
poudre;  on  étend  ensuite  cette  poudre  sur  le  cuir. 


MACHINE  ELECTRIQUE  DE  HAMELL. 

Frappé  de  la  fragilité  du  verre , le  Hamell  inventa 
la  machine  que  nous  allons  décrire , où , d’après  Lichten- 
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berg,  il  a remplacé  celte  substance  par  le  taffetas 

gommé. 

La  figure  io3  est  une  section  du  cylindre  dont  a 
est  l’axe  ; ce  cylindre  est  recouvert  d’un  taffetas  gommé, 
au  lieu  du  drap  qu’employait  Lichtenberg.  Un  des, 
bords  de  la  pièce  de  taffetas  est  fixé  par  des  cordons 
de  soie  dans  deux  échancrures  faites  à la  circonférence 
du  plateau  b.  L’autre  bord,  doublé  de  cuir,  est  percé 
d’un  grand  nombre  de  petits  trous,  traversés  par  des 
cordons  de  soie,  qui  viennent  s’attacher  à des  chevilles 
placées  sur  la  face  extérieure  du  plateau,  tels  qu’on 
les  voit  dans  la  figure  io4;  le  cylindre  est  supporté 
par  deux  montans , et  frotte  dans  le  sens  du  poil  contre 
une  peau  de  chat,  tendue  par  trois  cordons  de  s,o\ehhh, 
et  dont  l’autre  extrémité  est  en  g;  cette  peau  de  chat 
ne  fait  que  reposer  sur  le  cylindre;  mais  l’attraction, 
produite  par  l’électricité  que  «léveloppe  la  rotation 
du  cylindre,  suffit  pour  la  faire  adhérer  au  taffetas 
goniinc.  Il  est  à peine  besoin  de  dire  que  c’est  le  côté 
fourré  de  la  peau  qui  s’applicjue  contre  le  taffetas  j ou 
en  recouvre  l’autre  partie  avec  de  la  soie.  Le  conduc- 
teur m ne  se  charge  que.  par  l’effet  d’une  seule  pointe. 
Comme  la  peau  de  chat  doit  toujours  être  parfaite- 
ment sèche , on  fera  bien  d’en  avoir  une  de  rechange , 
qu’on  fera  sécher  au  feu  pendant  qu’on  fera  usage  de 
la  première.  Le  Ilamell  a remarqué  que  ces  ma- 
chines agissaient  bien  plus  puissamment  pendant  un 
temps  bien  sec  d’hiver , lorsque  la  température  exté- 
rieure était  de  3o  degrés  au-dessous  du  point  de  con- 
gélation de  Fahrenheit,  que  pendant  tout  autre  temps, 
quelle  que  fût  d’ailleurs  la  température  de  la  chambre 
où  la  machine  était  placée. 

Telles  sont  les  machines  électriques  proprement 
dites,  (|ue  nous  nous  honierons  h décriie,  par  les  mo- 
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tifs  exposés  ci-clessus,  et  parce  quelles  suffisent  en 
effet  pour  opérer  la  combinaison  de  deux  fluides  aéri- 
fornies  : celle  de  l’azote  et  de  l’oxigène,  par  exemple, 
pour  former  l’acide  nitrique. 

ÉLECTROPHORE  DE  VOLTA. 

L’usage  le  plus  général  de  l’électricité  en  chimie  est 
de  faire  détonner  les  mélanges  d’hydrogène,  ou  de  ses 
composés  gazeux  avec  l’oxigène  ou  l’air  atmosphérique, 
pour  déterminer,  par  exemple,  la  valeur  relative  des  gaz 
pour  l’éclairage.  Rien  de  plus  commode  alors  que  l’é- 
lectrophore  de  Volta.  Cet  instrument  bien  construit 
peut  même  remplacer  souvent  une  machine  électrique. 

La  figure  io5  représente  cet  appareil  bien  simple. 
a est  un  plateau  circulaire  de  cuivre  ou  de  bois,  re- 
vêtu d’étain;  il  porte  un  manche  isolant  d de  verre 
ou  de  résine.  Le  bord  de  ce  plateau  doit  avoir  une 
certaine  épaisseur  et  être  bien  arrondi.  La  partie  in- 
férieure de  l’électropliore  est  un  autre  plateau  métal- 
lique c,  supportant  un  gâteau  résineux  b.  Ce  gâteau 
résineux  est  formé  de  parties  égales  de  gomme  laque, 
de  résine  et  de  térébenthine,  dite  de  Venise,  qu’on 
mêle  ensemble  à une  douce  chaleur,  et  qu’on  laisse 
refroidir  ensuite , après  lui  avoir  donné  la  forme  con- 
venable. Il  ejit  important  que  la  surface  de  ce  gâteau 
soit  parfaitement  unie  et  plane.  Voilà  donc  trois  par- 
ties distinctes  à l’électrophore , que  nous  distinguotis 
par  a b c.  a est  le  conducteur  supérieur , b le  gâteau 
de  résine',  et  c le  conducteur  inférieur. 

Le  gâteau  de  résine  étant  placé  sur  le  conducteur 
inférieur,  frottez -le  avec  un  morceau  de  flanelle  ou 
de  fourrure;  ou,  ce  qui  vaut  mieux  encore,  fouettez-le 
avec  une  queue  de  renard,  ou  un  morceau  de  peau  de 
chat;  placez  ensuite  le  eondueteur  supérieur  a sur  le 
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gâteau  de  résine  b ^ par  son  manche  isolant , et  en  tirez 
une  étincelle  : c’est  son  électricité  résineuse  ou  néga- 
tive qui  s’écoule  dans  le  sol;  relevez  le  plateau,  vous 
le  trouverez  fortement  chargé  d’électricité  vitrée, 
ou  positive.  On  peut  répéter  l’expérience  plusieurs 
centaines  de  fois  de  suite,  sans  qu’il  soit  nécessaire  de 
donner  au  gâteau  une  nouvelle  charge  avec  la  peau  de 
chat.  Voici  comment  on  explique  ce  fait  : l’électricité 
de  la  résine  agissant  par  influence  sur  les  électricités 
naturelles  dii  plateau , à travers  la  mince  couche  d’air 
qui  l’en  sépare,  y produit  une  grande  décomposition, 
et  l’électricité  vitrée  qu’elle  attire,  ne  peut  venir  la 
neutraliser,  parce  qu’elle  ne  peut  s’accumuler  sur  un 
point  pour  vaincre  la  résistance  de  l’air. 

L’on  fixe  souvent  sur  le  bord  du  plateau  supérieur 
un  fil  métallique  de  deux  pouces  de  longueur,  recourbé 
en  dehors,  et  portant  à sou  extrémité  supérieure  une 
boule  de  métal  bien  polie.  Cette  disposition  e.st  très- 
commode  pour  enflammer  les  mélanges  explosifs,  dans 
l’eudiomètre,  comme  nous  le  verrons  bientôt. 

Toutes  les  étincelles  qui  partent  du  disque,  lorsqu’il 
est  posé  sur  ce  plateau  de  résine , sont  négatives  ; celles 
qui  se  produisent , lorsqu’il  est  hors  de  l’influence  du 
gâteau,  sont  positives. 

D’après  M.  Singer , vingt  étincelles  tirées  du  con- 
ducteur supérieur  suffisent  pour  charger  une  bouteille 
de  Leyde  d’une  grandeur  modérée. 

EÜDIOMÈTRE  DE  VOLTA. 

On  se  sert  d’un  tube  détonnant  pour  enflammer  les 
gaz. 

La  figure  io6  représente  ce  tube,  qui  est  gradué, 
fermé  à sa  partie  supérieure,  et  dont  l’épaisseur  doit 
être  assez  forte  pour  résister  à l’explosion  ; il  est  j>ercé 
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de  deux  trous  opposés  l’un  à l’autre,  qui  reçoivent  deux 
fds  de  platine,  dont  les  extrémités  doivent  se  trouver, 
dans  le  tube,  à peu  de  distance  l’une  de  l’autre.  En 
général,  on  commence  par  remplir  l’eudiomètre  de 
liquide,  au  milieu  duquel  on  opère;  puis  on  le  ren- 
verse dans  ce  liquide  ; on  y fait  passer,  à l’aide  d’une 
petite  mesure  et  d’un  entonnoir,  le  gaz  que  l’on  sou- 
met à l’expérience  ; puis  on  approche  de  la  boule  ex- 
térieure, soit  le  crochet  d’une  houteilledeljcyde  chargée 
d’électricité,  soit  le  plateau  supérieur  d’un  électrophore 
électrisé,  à la  distance  exigée  pour  l’explosion;  l’étincelle 
passe  dans  l’intérieur  du  tube  et  enflamme  le  mélange. 

Quand  l’électrophore  est  en  bon  état,  les  étincelles  que 
l’on  tire , après  avoir  levé  le  disque,  sont  suffisantes 
pour  enflammer  la  plupart  des  mélanges  détonnants  sur 
lesquels  on  opère.  La  détonation  a lieu,  dans  les  eudio- 
mètres,  en  substituant  le  bouton  du  disque  de  l’élec- 
trophore  au  conducteur  de  la  machine  électrique.  Si 
l’on  a besoin  d’une  plus  forte  étincelle,  on  charge  avec 
cet  instrument  une  bouteille  de  Leyde,  soit  d’électricité 
positive, soit  d’électricité  négative.  Dans  le  premier  cas, 
• il  suffit  de  mettre  le  bouton  du  disque  en  contact  avec 
celui  de  la  bouteille , immédiatement  après  que  le  pre- 
mier a été  séparé  du  gâteau  de  résine , lorsqu’on  aura 
fait  passer  trente  ou  quarante  étincelles,  la  bouteille 
sera  chargée  positivement,  et  chaque  fois  qu’on  re- 
posera le  disque  sur  le  gâteau,  il  reprendra  l’électricité 
négative.  Il  est  bien  entendu  que , pour  obtenir  de 
fortes  étincelles  positives,  il  est  nécessaire  de  toucher 
le  disque,  lorsqu’il  eSt  sur  le  gâteau  de  résine , avec  le 
doigt,  ou  avec  tout  autre  corps  conducteur,  que  l’on 
retire  avant  d’enlever  l’instrument;  et  que,  pour  obtenir 
les  plus  fortes  étincelles  négatives,  il  faut  que  le  disque, 
lorsqu’il  est  levé,  soit  toujours  déchargé  de  toute  son 
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l'icctricité  contre  la  main,  ou  tout  autre  conducteur 
convenable,  avant  d’être  placé  sur  le  gâteau.  Il  doit 
toujours  être  parfaitement  isolé;  et,  comme  l’humidité 
adhère  facilement  à la  surface  du  verre  et  le  rend 
conducteur  de  l’électricité , il  est  bon  de  vernir  le  tube 
qui  sert  de  poignée  avec  de  la  cire  à cacheter  dissoute 
dans  l’esprit-de-vin,  ou  même  de  prendre  pour  poignée 
un  bâton  de  cire  à cacheter,  ou  toute  autre  matière 
résineuse. 

11  arrive  souvent  qu’en  dépit  de  l’ouverture  inférieure 
de  l’eudiomètre,  de  son  poids  et  de  sa  force,  il  se  brise 
par  le  choc,  ou  que  même  maintenu  dans  le  liquide, 
il  le  refoule,  et  que  le  gaz  s’échappe. 

TUBE  DÉTONNANT,  OU  EUDtOMF.TRE  DE  ÜRE. 

Le  D''Ure  a donné,  dans  les  Transactions  (V Édim- 
bourg,  de  i8i8,  la  description  d’un  eudiomètre  per- 
fectionné, aussi  simple  que  celui  que  nous  venons  de 
décrire , mais  qui  exige  une  certaine  dextérité  dans 
l’opérateur. 

Cet  instrument  est  un  tube  de  verre  recourbé , qui 
a à peu  près  la  fonne  d’un  U , dont  le  diamètre  in-  * 
térieur  est  de  deux  dixièmes  à quatre  dixièmes  de 
pouce;  ses  deux  branches  sont  à peu  près  de  même 
longueur , c’est-à-dire  de  six  à neuf  pouces  : l’une  des 
extrémités  est  ouverte  en  forme  d’entonnoir;  l’autre, 
qui  est  fermée,  est  traversée  par  deux  fils  de  platine. 
Les  deux  branches  de  cette  espèce  de  siphon  sont  à 
un  quart  de  pouce  ou  un  demi-pouce  l’une  de  l’autre  ; 
la  branche  fermée  est  graduée,  et  l’autre  l’est  quelque- 
fois aussi. 

Pour  .se  servir  de  cet  appareil,  on  l’emplit  d’abord 
de  mercure,  opération  <ju’un  peu  de  pratique  rend  très- 
facile.  Alors  on  introduit  dans  la  branche  ouverte, 
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plongée  dans  une  cuve  à mercure,  la  quantité  conve- 
nable de  gaz , au  moyen  d’une  mesure  de  verre , où  ils 
ont  été  préalablement  mêlés  en  proportions  déterminées. 
On  applique  alors  le  doigt  à l’orifice  de  la  branche 
ouverte,  puis  on  retire  l’instrument  de  la  cuve,  et 
avec  un  pi'u  d’adresse  on  parvient  à faire  passer  le  gaz 
dans  la  branche  fermée.  Cela  fait,  on  ôte  le  doigt,  et 
l’on  établit  le  niveau  du  mercure  dans  les  deux  branches , 
soit  en  ajoutant  un  peu , soit  en  déplaçant  une  portion, 
au  moyen  d’une  petite  tige  de  bois  qu’on  y plonge. 

On  replace  alors  le  premier  doigt  sur  l’orifice,  et  de 
manière  à ce  qn’il  touche  en  même  temps  l’extrémité  du 
fil  de  platine,  et  l’on  approche  l’autre  fil  d’un  appareil 
électrique,  et  l’étincelle  part.  Même  lorsque  les  gaz 
renfermés  sont  en  quantité  assez  forte , ou  d’une  puis- 
sance explosive  très-grande,  l’opérateur  ne  sent  qu’une 
légère  pression  au  bout  du  doigt.  Après  l’explosion, 
(juand  la  condensation  a eu  lieu,  le  doigt  se  trouve 
pressé  en  sens  contraire  par  l’atmosphère.  On  ne 
l’éloigne  alors  que  doucement;  c’est-<à-dire  cpie  l’air 
ne  doit  venir  que  graduellement  presser  la  surface  du 
mercure;  la  colonne  mercurielle,  après  quelques  oscil- 
lations, se  pose,  et  le  mercure  se  trouve  plus  ou  moins 
élevé  dans  une  des  branches  que  dans  l’autre  ; on  en 
enlève  un  peu , jusqu’à  ce  que  les  surfaces  supérieures 
se  trouvent  de  niveau  dans  les  deux  branches,  et  l’on 
voit  immédiatement  le  volume  du  résultat. 

Comme  on  laisse  toujours  deux  ou  trois  pouces 
d'air  entre  le  doigt  et  le  mercure,  cette  colonne  fait 
ressort,  et  permet  ainsi  à l’opérateur  de  faire  éclater 
sans  danger,  dans  cet  appareil,  des  quantités  assez 
considérables  de  gaz. 

Au  moyen  de  cet  instrument , le  D'  Ure  a fait 
détonner  sans  inconvénient  un  demi-pouce  cube  d’hy- 
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drogène  avec  un  quart  de  pouce  cube  d’oxigène , et  à 
peu  de  chose  près,  un  même  volume  de  mélange  ex- 
plosif contenant  de  l’hydrogène  carboné. 

DES  PARATONNERRES. 

Les  épouvantables  effets  de  la  foudre  ont  .de  bonne 
heure  appelé  l’attention  des  hommes  sur  les  moyens  de 
s’en  préserver. 

On  avait  reconnu,  dans  les  temps  les  plus  anciens, 
quelques  rapports  entre  les  métaux, les  pointes  et  l’élec- 
tricité atmosphérique. 

Hérodote,  le  père  de  l’histoire,  nous  apprend  que 
les  peuples  de  la  Thrace  désarmaient  les  deux  de  leur 
tonnerre,  en  projetant  dans  l’air  une  grande  quantité 
de  flèches , et  que  les  peuples  du  nord  de  la  Germanie 
lançaient  dans  les  nuées  des  dards  armés  de  pointes 
de  fer. 

Les  prêtres  étrusques  tirèrent  parti  de  la  conducti- 
bilité des  métaux  pour  l’électricité  ; en  plaçant  de 
grandes  piques  pointues  sur  des  lieux  très-élevés,  ils 
parvinrent  à rendre  sensibles  quelques  phénomènes 
électriques,  qui  appuyaient  leurs  prédictions;  il  paraît 
même  qu’un  des  premiers  rois  de  Rome  devint  victime 
de  ces  expériences  pour  ne  s’être  pas  reculé  à temps. 
Quelques  historiens  ont  pensé  que  la  disparition  subite 
de  Romulus  ne  fut  due  qu’à  un  accident  de  ce  genre, 
et  que  son  corps  avait  été  dispersé  par  la  force  du 
choc.  Enfin , c’est  h des  pratiques  semblables  qu’on  a 
attribué  les  apparences  du  mont  Sinaï,  ainsi  que  la 
disparition  subite  de  Moïse. 

Ces  connaissances,  fort  imparfaites,  ne  furent  ce- 
pendant point  perdues  pendant  les  convulsions  qui 
agitèrent  et  détruisirent  l’empire  romain. 

Tmperati,  dans  une  lettre  datée  de  1G02,  rapporte 
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qu’une  barre  de  fer  qu’on  voyait  s’élever  verticalement 
sur  un  des  bastions  du  cliâteau  de  Duino,  sur  les  bords 
de  la  mer  Adriatique,  avait  été  placée  là  de  temps 
immémorial , et^que  la  sentinelle  de  service  était  char- 
gée, dans  les  temps  d’orage,  de  présenter  sa  pique  à 
cette  barre  : si  elle  donnait  des  étincelles,  ou  lorsqu’une 
aigrette  de  feu  paraissait  à sa  pointe,  la  sentinelle  * 
sonnait  une  cloche  qui  donnait  l’alarme  aux  pêcheurs. 

Le  Franklin,  cependant,  est,  dans  les  temps 
modernes,  le  premier  qui  ait  cherché  à garantir  les 
hâtimens  de  la  foudre,  au  moyen  de  barres  métalliques. 

J II  proposa  d’élever  et  d’attacher  isolément  sur  un 

, bâtiment,  une  verge  de  fer  ronde,  d’environ  un  pouce 

' de  diamètre,  et  terminée  par  une  pointe  très-déliée, 

^ qu’on  aurait  soin  de  dorer  pour  la  garantir  de  la  rouille. 

I 11  faut  que  cette  verge  soit  assez  longue  pour  s’élever 

plus  haut  que  toutes  les  parties  du  bâtiment.  On  lui 
, donne  quinze  à dix-huit  pieds.  11  est  bon  de  la  faire 
ronde , afin  qu’il  ne  se  trouve  d’autre  partie  anguleuse 
I que  la  pointe  qui  la  termine.  Puis,  afin  d’établir  une 
communication  avec  le  sol,  on  adapte  à cette  verge, 
par  le  moyen  d’un  anneau,  une  autre  verge,  pareille- 
ment ronde,  qu’on  étend  sur  le  toit  du  bâtiment,  en 
la  faisant  déborder  ce  toit  de  deux  à trois  pieds , et 
qu’on  fait  ensuite  descendre  verticalement  jusqu’à  la 
terre , de  manière  qu’elle  s’y  enfonce  à une  profondeur 
' sulfisante  pour  joindre  la  terre  humide. 

Afin  de  préserver  le  pied  du  paratonnerre  de  la 
rouille,  on  le  fait  passer  dans  un  auget  rempli  de 
charbon  de  bois.  Cet  auget  est  formé  par  des  briques.  • 
L’expérience  a prouvé  que  du  fer,  ainsi  entouré  de 
• braise,  n’éprouve  aucune  altération  dans  l’espace  de 
• trente  années.  Le  charbon  de  bois,  fortement  calciné, 
a encore  un  autre  avantage,  c’est  qu’il  est  bon  con- 
I.  a5 
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ducteur  de  l’électricité.  Le  conducteur , à sa  sortie  de 
l’auget,  perce  le  mur  du  puits  dans  lequel  il  doit 
descendre.  Son  extrémité  est  terminée  par  deux  ou  trois 
racines  , pour  faciliter  l’écoulement  de  l’électricité. 

Si  l’édifice  renferme  des  pièces  métalliques  un  peu 
considérables,  comme  des  lames  de  plomb  qui  recouvrent 
le  faîtage  et  les  arrêtes  des  toits , des  gouttières , il  est  bon 
de  les  faire  communiquer  au  paratonnerre.  L’expérience 
semble  indiquer  qu’une  tige  de  paratonnerre  protège 
efficacement  contre  la  foudre  un  espace  circulaire*  d’un 
rayon  double  de  sa  longueur.  D’après  cela,  un  édifice 
de  quarante  pieds  n’exigerait  qu’une  tige  de  dix  pieds. 


GALVANISME. 

L’année  1789  donna  naissance  à une  nouvelle 
branche  de  l’électricité,  qui  reçut  le  nom  de  galva- 
nisme. Galvani , professeur  d’anatomie  à Bologne , 
faisait  des  recherches  sur  l’irritation  nerveuse;  il  vit 
un  jour  une  grenouille  suspendue,  par  la  moelle  épi- 
nière, à un  crochet  en  cuivre,  éprouver  des  convul- 
sions quand  les  muscles  touchaient  un  autre  métal 
posé  sur  le  cuivre.  Cette  expérience  fut  variée  d’une 
* infinité  de  manière,  et  produisit  une  foule  de  recher- 
ches curieuses , et  surtout  d’instrumens  d’un  pouvoir 
extraordinaire.  Bien  que  cette  partie  de  la  science 
appartienne  plutôt  à la  physique  qu’à  la  chimie , bien 
que  ses  applications  aux  arts  pratiques  soient  aujour- 
d’hui à peu  près  nulles,  nous  ne  pouvons  nous  dis- 
penser de  faire  connaître,  au  moins,  les  appareils 
puissans  qui  lui  doivent  leur  origine. 

PILE  DE  VOLTA. 

L’abbé  Volta  adoptant  cette  idée,  que  les  convul- 
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sions  de  la  grenouille  n’étaient  dues  qu’à  l’électricité 
développée  par  le  contact  de  deux  corps  hétérogènes , 
construisit  l’instrument  que  nous  allons  décrire,  et 
dont  la  puissance  est , pour  ainsi  dire , indéfinie.  Ce 
qui  rend  cet  instrument  précieux  pour  le  chimiste 
expérimentateur , c’est  que  l’électricité  dont  il  est 
pourvu , vitrée  ou  positive  d’un  côté , résineuse  ou 
négative  de  l’autre,  se  reproduisant  perpétuellement 
aussitôt  qu’on  a laissé  écouler  les  fluides  l’un  vers 
l’autre,  forme  une  sorte  de  courant  électrique,  qui 
donne  lieu  à des  phénomènes  d’une  nature  particu- 
lière , tels  que  des  étincelles , des  fusions  de  métaux 
et  des  décompositions  de  corps  qui  résistent  aux  au- 
tres agens  chimiques. 

La  figure  107  représente  la  pile  galvanique  de 
Volta , telle  qu’elle  fut  originairement  construite.  C’est 
celle  qui  porte  le  nom  de  pile  à colonne.  La  pile  se 
construit  avec  trois  corps  différens  : deux  sont  métal- 
liques et  bons  électromoteurs , et  le  troisième  est  mé- 
tallique, bon  conducteur,  et  très-faiblement  électro- 
moteur. Les  métaux  qu’on  emploie  aVec  le  plus 
d’avantage  sont  le  zinc  et  le  cuivre  ; le  premier  forme 
les  élémens  positifs  de  la  pile , le  deuxième  les  élé- 
mens  négatifs.  Deux  élémens  réunis  ou  soudés  ensem- 
ble , l’un  positif,  l’autre  négatif,  composent  ce  qu’on 
appelle  une  paire  ou  un  couple.  Le  corps  non  métal- 
lique est  le  conducteur  : c’est  une  rondelle  humide  de 
drap  ou  de  carton  imbibée  d’eau  pure  ou  de  quelque 
dissolution  saline. 

Les  lettres  c,  zcxf  désignent  les  élémens  de  cuivre, 
de  zinc,  et  les  rondelles  de  drap  ou  de  carton  humide. 
I.a  pile  est  maintenue  verticalement  par  quatre  tiges 
de  bois.  L’extrémité  de  la  pile  qui  se  termine  par  une 
plaque  de  cuivre,  s’appelle  l’extrémité  cuivre;  l’autre, 
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terminée  par  une  plaque  de  zinc , s’appelle  l’extrémité 
zinc  ; elles  sont  désignées  dans  la  figure  par  les  lettres 

c,  Z. 

Tx>rsque  le  nombre  des  paires  est  considérable , on  les 
divise  en  plusieurs  colonnes,  comme  dans  la  figure  i o8, 
et  l’on  établit  une  communication  entre  elles  par  des 
bandes  métalliques,  placées  alternativement,  l’une  en 
haut,  et  l’autre  en  bas. 

Volta  avait  construit  une  pile  de  quarante,  paires, 
qui,  lorsqu’on  en  saisissait  les  pôles  avec  la  main,  pro- 
duisait un  choc  assez  violent  dans  les  bras. 

L’eau  étant  un  mauvais  conducteur,  on  emploie, 
pour  les  piles  humides,  des  dissolutions  salines.  L’eau, 
contenant  7^  d’acide  sulfurique  et  ~ d’acide  nitrique, 
est  le  conducteur  humide  que  l’on  préfère. 

PILE  A AUGES  DE  CRU  I KSH  A1VK.S. 

M.  Cruikshanks,  de  Woolwich,  a trouvé  une  dis- 
position pour  cet  appareil  qui  n’a  pas  peu  contribué 
aux  progrès  de  la  science.  11  a placé  les  métaux  hori- 
zontalement, laissant  entre  eux  un  espace  suffisant  pour 
contenir  le  liquide  qui  doit  les  attaquer.  La  figure  1 09 
représente  cet  appareil  perfectionné.  Les  plaques  de 
zinc  et  de  cuivre  sont  soudées  ensemble,  et  sont  atta- 
chées par  paires  dans  une  cuve , de  manière  à laisser 
entre  elles  de  la  place  pour  le  liquide  conducteur.  La 
cuve  se  termine  par  deux  fils  métalliques,  ordinaire- 
ment de  platine,  qui  donnent  chacun  une  espèce  d’é- 
lectricité, et  qu’on  met  en  contact  avec  la  substance 
qu’on  veut  soumettre  à sou  influence. 

Cette  petite  pile  est  à peu  près  suffisante  pour  dé- 
montrer dans  un  cours  les  principaux  effets  du  galva- 
nisme. 
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BATTERIE  GALVANIQUE  DE  CHILDREN. 

M.  Children  construisit,  en  1809,  une  batterie  gal- 
vanique d’après  les  idées  de  Volta  : les  couples  étaient 
mis  en  communication  au  sommet  par  des  conducteurs 
métalliques,  et  plongés  dans  les  compartimens  d’une 
cuve.  11  employa  d’abord  douze  paires  de  plaques  de 
quatre  pieds  sur  deux , formant  en  tout  une  surface  de 
92160  pouces  carrés.  Le  liquide  conducteur  était  un 
mélange  d’eau,  d’acide  nitrique  et  d’acide  sulfurique. 
La  quantité  de  ce  liquide  employée  s’élevait  à lao 
gallons. 

Il  parvint,  au  moyen  de  cet  appareil,  à fondre  en 
vingt  minutes  dix^huit  pouces  de  61  de  platine  d’un 
trentième  de  pouce  de  diamètre,  et  il  porta  au  rouge 
une  longueur  de  trois  pieds  du  même  61.  Le  charbon 
brûlait  d’une  flamme  très-vive.  11  est  assez  singulier 
que  l’action  de  cette  batterie  ait  été  à peu  près  nulle 
sur  des  fils  de  fer,  cette  action  étant  aussi  grande  sur 
des  fils  de  platine.  Il  ne  put  fondre  que  dix  pouces  de 
fil  de  fer,  dont  le  diamètre  avait  yj  de  pouce,  et  il  n’en 
porta  au  rouge  qu’une  longueur  moindre  de  trois  pieds. 
Il  ne  décomposa  point  les  barytes  ni  les  autres  sub- 
stances du  même  genre,  n’affecta  point  l’électromètre 
de  Bennet,  et  put  à peine  produire  un  choc  sensible 
sur  le  corps  humain. 

M.  Children  établit  ensuite  une  batterie  de  deux 
cents  paires , de  deux  pouces  en  carré  chacune , don- 
nant une  surface  de  3aoo  pouces  carrés.  Les  alkalis 
et  les  oxides  terreux  furent  immédiatement  décom- 
posés, et  il  produisit  une  divergence  considérable  dans 
l’électromètre.  De  la  comparaison  des  effets  des  deux 
batteries,  M.  Children  conclut  que  l’intensité  de  l’é- 
lectricité croissait  avec  le  nombre  des  surfaces  métal- 
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liques , et  que  la  quantité  produite  était  en  raison  de 
la  grandeur  des  surfaces.  En  admettant  ce  principe, 
on  peut  expliquer  l’action  plus  grande  de  la  batterie 
sur  le  fil  de  platine  que  sur  le  fil  de  fer;  en  effet  le 
premier  de  ces  métaux  est  bien  meilleur  conducteur 
que  le  second , dont  la  tendance  à l’oxidation  oppose 
un  obstacle  à la  transmission  du  fluide. 

En6n , M.  Children  construisit  en  1 8 1 3 une  batterie 
encore  plus  considérable  et  plus  puissante.  Elle  était 
formée  de  vingt  paires  de  plaques  de  cuivre  et  de  zinc, 
chaque  plaque  ayant  six  pieds  sur  deux  pieds  huit 
pouces.  Elle  portait  au  rouge  six  pieds  de  fil  de  pla- 
tine épais,  et  fondait  ce  métal  avec  une  grande  faci- 
lité; elle  fondait  aussi  l’iridium  et  l’osmium.  D’après 
les  instances  du  D'  Wollaston , on  s’assura , au  moyen 
dfe  cet  instrument,  d’un  fait  assez  singulier:  c’est  qu’un 
fil  de  platine  épais  était  plus  facilement  porté  au  rouge, 
qu’un  fil  de  même  métal  beaucoup  plus  fin. 

CALORIMOTEUR  DE  HARE. 

Le  Wollaston  construisit  en  i8i5  un  appareil 
qu’il  appela  batterie  galvanique  élémentaire,  dans  le 
but  de  déterminer  quelle  était  la  plus  petite  combi- 
naison possible,  capable  de  déterminer  l’ignition.  Le 
plus  petit  instrument,  qui  sortit  de  ses  mains,  se  com- 
posait d’un  dé  ouvert  par  le  haut,  qu’il  aplatit  de  ma- 
nière que  les  côtés  n’étaient  plus  qu’à  un  cinquième 
de  pouce  de  distance;  il  introduisit  dans  ce  dé  une 
petite  plaque  de  zinc,  qu’il  y fixa  sans  la  faire  toucher 
au  dé , et  l’on  ajouta  les  fils  de  platine  nécessaires.  La 
petite  plaque  de  zinc  avait  moins  de  trois  quarts  do 
pouce  en  carré , et  cependant  ce  petit  appareil  fondit 
immédiatement  un  fil  de  platine  de  de  pouce  de 
diamètre.  4 
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Le  Hare , professeur  de  chimie  en  Pensylvanie , 
pense  que  le  principe , développé  par  la  pile  voltaïque , 
est  un  composé  de  calorique  et  d’électricité,  c’est-à- 
dire  que  ces  deux  fluides  sont  des  produits  distincts, 
mais  simultanés , de  l’action  galvanique. 

11  remarqua  qu’en  augmentant  le  nombre  des  paires  ■ 
d’une  pile  voltaïque,  et  en  diminuant  leur  grandeur 
et  l’énergie  des  conducteurs,  le  rapport  des  effets  élec- 
triques aux  effets  calorifiques  augmentait  jusqu’à  ce 
que,  comme  dans  la  colonne  de  Deluc,  où  l’on  n’em- 
ploie point  de  liquide,  les  effets  électriques  prédomi- 
nassent ; que,  d’un  autre  côté , lorsque  les  plaques  étaient 
plus  grandes  et  en  plus  petit  nombre,  comme  dans 
l’appareil  de  Children , l’influence  du  calorique  l’em- 
portait sur  l’influence  électrique.  11  fut  aussi  porté  à 
examiner  de  plus  près  cette  théorie,  et  à rechercher 
si  une  paire  de  plaques  d’une  très-grande  dimension , 
ou  un  système  équivalent  ne  dégagerait  point  plus  de 
chaleur  séparément,  et  s’il  ne  parviendrait  point  à dé- 
montrer ainsi  que  le  calorique  était , comme  l’électri- 
cité, un  produit  originaire  des  actions  galvaniques.  La 
batterie  élémentaire  de  Wollaston,  bien  que  produi- 
sant une  certaine  ignition , ne  lui  paraissant  point  suf- 
fisante pour  les  observations  qu’il  avait  en  vue,  il 
construisit  un  appareil,  composé  de  vingt  plaques  de 
cuivre,  et  vingt  plaques  de  zinc  de  neuf  pouces  en 
carré,  placées  verticalement  dans  un  châssis,  dans 
l’ordre  alternatif,  de  cuivre,  zinc,  et  à un  demi-pouce 
de  distance  l’une  de  l’autre.  Toutes  les  plaques,  d’un 
même  métal,  étaient  soudées  à une  bande  métallique 
commune , de  manière  à former  un  système  complet 
homogène.  Les  surfaces  de  cuivre  et  de  zinc,  ainsi 
formées,  sont  unies  par  un  fil  métallique,  et  le  tout 
est  plongé  dans  une  cuve  sans  compartimens , remplie 
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d’acide  ou  d’une  dissolution  saline.  Le  fil  qui  joint  les’’* 
deux  métaux,  devient  bientôt  incandescent,  et  si  l’on 
dégage  de  l’hydrogène,  il  brûle  d’une  belle  flamme  on- 
dulée. 

Volta,  considérant  les  effets  de  son  appareil  et  le 
mouvement  qu’il  imprimait  au  fluide  électrique , avait 
créé  les  mots  électromoteurs,  qu’il  donnait  aux  pla- 
ques, et  électromotion.  Le  Hare,  par  analogie,  et 
vu  les  phénomènes  que  son  appareil  produit , a nommée 
ses  plateaux  calorimoteurs , d’où  il  a fait  le  mot  calo- 
rimotion. 

On  a trouvé  que  lorsque,  dans  l’appareil  de  Hare, 
on  dispose  dix  plaques  de  cuivre  d’un  côté  et  dix  pla- 
ques de  zinc  de  l’autre , et  qu’on  établit  une  communi- 
cation entre  les  vingt  autres  plaques,  au  moyen  d’un 
fil  de  fer  d’un  huitième  de  pouce  de  diamètre,  ce  fil  de- 
vient immédiatement  incandescent  en  immergeant  les 
plaques  dans  le  liquide.  — Le  Hare  essaya  de  rem- 
placer le  fer  par  un  fil  de  platine,  n°  i8,  qu’il  avait 
sous  la  main , ce  fil  entra  en  fusion  très-rapidement. 

a a , figure  1 1 1 , sont  deux  vases  cubiques  de  vingt 
pouces  en  carré  d’un  côté,  b est  un  châssis  en  bois 
contenant  vingt  plaques  de  cuivre  et  vingt  plaques  de 
zinc,  disposées  dans  l’ordre  alterne,  à un  demi-pouce 
de  distance  l’une  de  l’autre,  t sont  des  masses  d’étain 
fondu  qui  lient  les  bords  des  plaques  qui  doivent  com- 
muniquer les  unes  aux  autres. 

La  figure  i la  montre  comment  se  fait  la  jonction 
entre  les  masses  d’étain,  les  plaques  de  cuivre  et  celles 
de  zinc;  entre  les  lettres  z,  le  zinc  n’est  en  contact 
qu’avec  les  masses  d’étain  ; entre  les  lettres  c , au  con- 
traire, ce  sont  les  plaques  de  cuivre  qui  sont  en  contact 
avec  CCS  masses.  On  voit  qu’à  la  partie  postérieure  de  la 
caisse,  dix  plaques  de  cuivre  entre  c et  dix  plaques  de 
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zinc  entre  z communiquent  par  une  masse  d etain  com- 
mune, qui  s’étend  dans  toute  la  longueur  entre  ttf 
qu’à  la  partie  antérieure,  au  contraire,  comme  dans 
la  figure  1 1 1 , il  y a un  intervalle  entre  la  masse  d’é- 
tain qui  joint  les  dix  plaques  de  cuivre  et  celle  qui  joint 
les  dix  plaques  de  zinc.  Les  pinces  à vis,  qui  appartien- 
nent à chacune  des  masses  d’étain , se  voient  de  chaque 
côté  de  l’intervalle,  ainsi  que  le  fil  qu’on  porte  à 
l’incandescence.  La  figure  montre  suffisamment  la 
disposition  de  la  corde,  de  la  poulie  et  des  poids; 
l’axe  peut  tourner  sur  lui-méme,  de  macère  à faire 
passer  le  châssis  de  la  droite  à la  gauche  et  récipro- 
quement, afin  de  le  plonger  alternativement  dansH’une 
ou  dans  l’autre  "des  cuves  <»a,  l’une  y remplie 

d’eau  sert  à lui  enlever  l’acide  qui  cotatînuerait  à agir 
sur  les  plaques  et  les  oxiderait.  On  voit  en  p une«é- 
paration  en  bois,  qui  n’est  pas  absolument  nécessaire,  * 
bien  qu’elle  puisse  être  utile.  # 

Cette  disposition  rend  l’appareil  équivalent  à une 
batterie  de  deux  grandes  paires  galvaniques  : la  seule 
différence  est  qu’il  n’y  a point  d’isolement , toutes  les  * 
plaques  plongeant  dans  un  même  vase.  Le  Dr  Hare  sé- 
paré ordinairement  les  deux  séries  de  paires  par  une 
planche  qui  ne  s’étend  que  sur  le  cadre. 

Le  fil  de  communication  doit  être  placé  entre  les^ 
surfaces  hétérogènes,  avant  leur  immersion;  car  l’igni- 
tion  commence  immédiatement.  Si  cette  connexion  n’est 
étaHie  qu’après  l’immersion , l’effet  est  beaucoup  moins 
sensible,  et  quelquefois,  après  deux  ou  trois  immer- 
sions , l’appareil  perd  sa  puissance , quoique  l’action  du 
dissolvant  s’accroisse,  pendant  l’intervalle,  à un  très- 
haut  degré.  Il  reprend  toute  sa  force  dans  l’air  atmo- 
sphérique, dans  le.  chlore  ou  dans  l’oxigène.  Un  fil  de 
platine,  n”  1 8 , se  fondit  en  un  globule , pendant  que 
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du  potassium  se  décelait  par  une  flamme  rose,  s’éle- 
vant d’un  peu  de  potasse  placée  entre  les  poles.‘^  La 
chaleur,  cependant,  diminua  en  quelques  secondes, 
quoiqu’un  plus  grand  développement  d’hydrogène , 
causé  par  les  plaques,  indiquât  une  action  chimique 
plus  intense. 

'Il  résulte  d’une  observation  du  Paterson,  qu’on 
peut  reconnaître  l’électricité  développée  par  l’appareil 
au  moyen  de  l’électroscope  condensateur  : mais  ceci 
n’est  rien  autre  chose  que  ce  que  Volta  avait  remarqué 
être  la  suite  nécessaire  du  contact  de  métaux  hété- 
rogènes. 

T.eS  morceaux  de  charbon  d’un  très-petit  diamètre, 
quoique  cette  substance  conduise  par&itement  l’électri- 
cité , interceptent  l’agent  calorifique,  quel  qu’il  soit  ; et, 
lorsque  cet  appareil  se  trouve  combiné  avec  un  appareil 
galvanique  ordinaire,  l’effet  ne  s’en  trouve  ni  augmenté 
ni  diminué. 

Le  Dr  Hare  emploie  ordinairement,  comme  liquide 
excitant,  une  partie  d’acide  sulfurique,  deux  parties 
d’hydro-chlorate  de  soude , et  soixanté-dix  parties  d’eau  ; 
à sa  grande  surprise,  il  produisit  une  chalenr  blanche, 
au  moyen  d’une  solution  alkaline , à peine  sensible  au 
goût. 

Pour  le  développement  de  la  chaleur,  une  addition 
demanganèse,  d’oxide 'de  plomb,  ou  de  nitrate,  est 
avantageuse.  TjR  puissance  du  calorinioteur  s’augmente 
considérablement  en  établissant  une  communication 
entre  les  differentes  plaques,  au  moyen  de  larges 
bandes  ou  masses  de  métal.  Cette  observation  con- 
duisit le  Dr  Hare  à adopter  les  dispositions  suivantes  : 
il  raccourcit  d’un  demi-pouce  les  plaques  de  cuivre,  sur 
une  longueur  de  quatre  pouces  à partir  de  leur  bord , 
où  la  communication  devait  se  faire  avec  les  plaques 
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de  zinc;  et,  au  contraire,  il  raccourcit  les  plaques  de 
zinc  de  la  même  manière,  mais  là  où  l’on  doit  établir 
la  cortimunication  entre  elles.  Les  bords  des  plaques 
raccourcies  étant  défendus  par  des  bandes  de  bols , il 
fondit  de  l’étain  sur  les  bords  saillants  intermédiaires 
des  plus  longues,  de  manière  à embrasser  une  portion 
de  chacune,  égale  à quatre  pouces  sur  un  quart  de 
pouce.  D’un  côté , on  coula  l’étain  tout  en  travers,  pour 
lier  en  même  temps  dix  plaques  de  cuivre  et  dix  plaques 
de  zinc;  de  l’autre  côté,  on  avait  laissé  un  intervalle 
d’un  quart  de  pouce  entre  la  couche  d’étain  embras- 
sant le  cuivre , et  celle  qui  embrassait  le  zinc.  A jdia- 
cun  des  bords  des  couches  d’étain  est  soudée  une  espèce 
de  pince,  formée  par  une  bande  decuivre  recourbée, 
munie  d’une  vis  qui  en  presse  les  mâchoires  l’une 
contre  l’autre  ; la  distance  entre  les  différentes  vis  est 
d’environ  deux  pouces.  L’action  de  ces  vis  est  évidente; 
car  la  plus  ou  moins  grande  pression  du  fil  de  com- 
munication affecte  d’une  manière  correspondante  l’in- 
tensité de  la  combustion. 

DÉFLAGRATEUBS  GALVANIQUES  DE  HARE. 

Le  Dr  Hare , ayant  remarqué  que  l’ignition  produite 
par  une  ou  deux  > paires  galvaniques  était  portée  au 
plus  haut  degré  d’intensité  aussitôt  qu’elles  étaient  re- 
couvertes par  le  liquide  excitateur,  et  cessait  bientôt 
après,  quoique  l’action  de  l’acide  s’accrût  dans  l’inter- 
valle, fut  conduit  à penser  que  l’effet  maximum  d’un 
appareil  voltaïque  de  grande  dimension  n’avait  jamais 
été  atteint.  l>es  plaques  sont  ordinairement  disposées 
dans  des  cuves  séparées,  contenant  rarement  plus- de 
* vingt  paires.  Celles  du  grand  appareil  de  l’Institut 
royal,  employées  par  Humpbry  Davy,  sont  disposées 
par  dizaines;  cent  doivent  être  ainsi  successivement 
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placées  dans  l’acide,  et  la  communication  est  établie 
avant  que  les  pôles  puissent  agir.  Il  en  résulte  que 
l’effet  produit  immédiatement  par  l’immersion  est  perdu 
' dans  les  premières  cuves  avant  d’agir  sur  les  dernières; 
et  l’on  ne  paraît  point  avoir  jusqu’ici  cherché  à tirer 
parti  de  cette  accumulation  de  puissance  en  se  servant 
de  ce  magnifique  appareil. 

Dans  le  but  d’observer  l’effet  produit  par  l’immersion 
simultanée  d’une  série  entière , le  Dr  Hare  fit  construire 
un  appareil  galvanique,  représenté  figure  ii3.  Il  se 
compose  de  quatre-vingts  couples  cn<  hélice  de  cuivre 
de  zinc,  supendus  par  des  leviers,  et  tellement  disposés, 
qu’on  peut  les  plonger  d’un  seul  coup  dans  l’acide,  ou 
les  en  retirer  immédiatement.  Les  feuilles  de  zinc  a ont 
environ  neuf  pouces  sur  six;  celles  de  cuivre  b ont  qua- 
torze pouces  sur  six;  une  plus  grande  quantité  de  ce  der- 
nier métal  est  nécessaire , en  ce  qu’il  part,  dans  chaque 
hélice,  de  l’intérieur  des  feuilles  de  zinc  et  l’entoure  com- 
plètement au  dehors.  Ces  feuilles  sont  contournées  de 
manière  à ne  laisser  entre  elles  qu’un  intervalle  d’un 
qnart  de  pouce.  Chaque  hélice  a un  diamètre  d’environ 
deux  pouces  et  demi  ; fie  sorte  qu’elles  peuvent  toutes 
descendre  librement  dans  quatre-vingts  bocaux  de 
verre  de  deux  pouces  trois  quarts  de  diamètre  intérieur 
et  de  huit  pouces  de  hauteur,  placés  dans  des  gout- 
tières de  bois,  de  manière  à recevoir  les  hélices. 

I/appareil  ainsi  disposé,  il  souda  séparément,  à 
chacun  des  deux  pôles,  un  petit  tuyau  de  plomb,  puis, 
taillant  en  cône  les  deux  extrémités  d’un  charbon  d’un 
quart  de  pouce  d’épaisseur,  et  d’un  pouce  et  demi  de 
longueur , il  les  introduisit  dans  chacune  des  extrémités 
creuses  du  tuyau.  Il  remplit  alors  les  bocaux  d’acide  ' 
étendu , fit  descendre  d’un  seul  coup , et  rapidement , 
les  hélices  dans  leur  intérieur,  et  ne  retrouva  plus  un 
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vestige  du  petit  cj'lindre  de  cliarbon.  L’ignition  fut  si 
rapide,  que  les  portions  du  tuyau  qui  touchaient  le 
charbon  furent  complètement  détruites. 

IjC  Hare  a nommé  cet  appareil  déflagrateur  gal- 
vanique, à cause  de  la  puissanci;  comburante  extraor- 
dinaire qu’il  possède,  comparativement  à ses  dimen- 
sions. Sous  la  dernière  forme,  il  diffère  de  la  pile  vol- 
taïque, par  l’omission  d’un  des  élémens  regardé  jus- 
qu’ici comme  nécessaire  à sa  construction. 

Diverses  considérations  ont  porté  le  D*"  Hare  à éta- 
blir un  appareil  du  même  genre,  consistant  en  pla- 
ques de  zinc  entourées  par  des  enveloppes  de  cuivre. 
Ces  plaques  ont  sept  pouces  sur  trois,  et  les  enve- 
loppes sont  d’une  grandeur  suffisante  pour  les  recevoir 
à peu  près  comme  dans  l’appareil  de  Wollaston.  Il  y 
a cependant  cette  différence,  légère  en  apparence,  mais 
réellement  fort  importante,  que  les  enveloppes  sont 
ouvertes  en  haut  et  en  bas , au  lieu  de  présenter  leurs 
parois  latérales  aux  bords  des  plaques  de  zinc,  comme 
dans  ce  dernier  instrument.’ I.ies  enveloppes,  ainsi  dis- 
posées, il  en  suspendit  cinquante  à chacun  des  leviers; 
entre  les  enveloppes  il  interposa  un  morceau  de  carton 
trempé  dans  un  vernis  de  gomme  laque , de  manière 
que  le  tout  formait  une  masse  compacte,  que  le  liquide 
ne  pouvait  pénétrer,  si  l’on  excepte  les  interstices  lais- 
sées pour  le  recevoir  entre  le  cuivre  et  le  zinc.  La 
puissance  de  cet  appareil  égala  celle  du  déflagrateur; 
sa  surface  oxidable  n’était  que  la  moitié  de  celui  du 
dernier,  et  il  occupait  huit  fois  moins  de  place  que  lui.  ' 

Lorsque  deux  du  plus  de  deux  rangs  sont  employés, 
on  les  suspend  côte  à côte,  en  les  unissant  comme  dans 
l’appareil  ordinaire  deVolta;  après  quoi  l’on  dispose 
sur  un  plateau  autant  de  cuves  sans  compartimens 
qu’on  a de  rangs  ; on  remplit  ces  cuves  d’eau  ou  d’a- 
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eide , et  on  les  élève  au  môyen  de  leviers  ét  autres  ma- 
chines jusqu’à  cè  que  les  plaques  soient  immergées. 

Au  moyen  d’une  série  de  a3o  paires,  il  volatilisa 
les  barytes,  et  le  platine  qui  supportait  la  pièce  d’essai, 
fut  détruit  aussi  facilement '“qu’un  morceau  de  carte 
pourrait  l’être  par  un  fer  rbuge. 

Un  fil  de  platine  de  ~ de  pouce  d’épaisseur  se 
liquéfia  complètement.  Un  fil  de  fer,  de  même  dimen- 
sion, brûla  en  produisant  une  explosion.  On  vaporisa 
le  mercure,  en  mettant  en  communication  deux  vases 
qui  contenaient  le  métal  avec  le  pôle  de  l’instrument, 
et  perçant  alors  un  petit  orifice  qui  permettait  au  mer- 
cure de  se  déverser  d’un  vase  dans  l’autre  en  un  petit 
filet. 

Il  est  probable  que  le  meilleur  moyen  d’appliquer 
ces  instrumens  à l’analyse,  serait  d’exposer  les  sub- 
stances à la  décharge  dans  le  vide.  Le  Hare  observa 
qu’après  que  le  charboh  et  le  fer  étaient  restés  enfiain- 
tnés  pendant  quelques  secondes , sous  un  récipient 
épuisé,  et  qu’on  admettait  l’air,  il  se  produisait  un 
éclair,  accompagné  d’une  fumée  rouge-jauniître,  qui 
se  condensait  sUr  le  verre.  Il  paraîtrait  que  le  fer  se 
vaporise  et  que  l’admission  de  l’air  en  oxide  la  va- 
peur. 

Un  instrument  de  cette  espèce  produit  une  véritable 
torture  en  y exposant  le  dos  de  la  main,  même  pen- 
dant un  temps  très-court,  c’est  à l’endroit  où  les  veinés 
sont  enflées  et  où  la  péRu  est  plus  tendre,  qu’on  res- 
sent la  douleur  la  plus  vive.  On  observe  peu  de  dif- 
férence dans  la  sensation  , soit  qu’on  emploie  de  l’eau 
pure  ou  de  l’acide;  mais  le  pôle  positif  est  celui  qui 
cause  le  plus  de  mat.  Le  choc  n’est  pas  beaucoup  plus 
sensible  au  moment  de  l’immersion  que  plus  tard.  Cet 
appareil  affecte  un  électromètre  très-sensible  et  dé- 
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range  très- violemment  une  aiguille  aimantée,  sous 
quelque  forme  qu’il  soit  construit. 

professeur  Silliman  est  parvenu,  au  moyen  de 
ce  puissant  appareil,  .à  fondre  le  charbon;  et  ces  va- 
riétés transatlantiques  de  la  construction  ordinaire 
de  nos  combinaisons  galvaniques  ont  beaucoup  accru 
nos  connaissances  sur  ces  principes  impondérables; 
ils  ont  montré  qu’ils  étaient  capables  de  former  entre 
eux  des  combinaisons  chimiques. 

APPAREILS  POUR  LES  OPÉRATIONS  SUR  LES  CORPS 
POH  DÉRABLES. 

Nous  n’avons  considéré  jusqu’ici  que  les  moyens  de 
produire  et  d’appliquer  ces  substances  tellement  sub- 
tiles, ou  qui  se  combinent  en  de  si'  faibles  proportions 
avec  les  autres  corps , qu’il  n’est  jamais  possible  d’en 
reconnaître  Ja  présence  par  le  moyen  de  nos  balances. 
Nous  allons  maintenant  passer  à celles  plus  maté- 
rielles, si  l’on  peut  employer  ce  mot,  qui  affectent  cet 
instrument  ; mais  avant  de  procéder  à leur  étude,  jetons 
un  coup  d’œil  préliminaire  sur  les  appareils  au  moyen 
desquels  on  fait  réagir  ces  substances  l’une  sur  l’autre. 

Les  instrumens  de  chimie,  dans  leurs  rapports  avec 
ces  derniers  corps  qui  affectent  la  balance  et  qu’on 
nomme  pondérables , sont  de  plusieurs  espèces  : 

i”  Appareils  pour  peser  et  mesurer  les  substances 
soumises  aux  expériences,  et  les  produitsqu’on  en  obtient; 

0°  Appareils  servant  à observer  la  densité  ou  le 
poids  spécifique  des  corps,  à déterminer  leur  degré 
de  pureté  ou  de  force;-  , , . 

3“  Appareils  propres  à réduire  les  solides  en  pou- 
dres plus  ou  moins  ténues,  afin  .d’accélérer  l’action  des 
liquides  qui  doivent  les  dissoudre , ou  favoriser  leur 
combinaison  entre  eux;  v 
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4“  Appareils  pour  séparer  les  solides  des  liquides 

5°  Appareils  destinés  à «xposér  les  substances  à 
l’action  du  feu,  sans  conserver  leurs  parties  volatiles; 

(i°  Appareils  propres  à rassembler  les  parties  so- 
lides des  corps  volatilises  par  le  calorique  ; 

7°  Appareils  servant  à rassembler,  non -seulement 
les  parties  solides,  mais  aussi  les  parties  liquides  des 
corps  volatilisés  par  l’action  du  calorique; 

8“  Appareils  servant, à réunir,  non-seulement  1« 
parties  solides  et  liquides , mais  les  parties  aériformes, 
résultant  de  l’action  du  calorique  sur  les  corps  ; 

9®  Appareils  propres  à conserver  les  solides  et  les“ 
liquides  denses,  et  à les  transférer  d’un  vase  dans  un 
autre  ; 

io“  Appareils  destinés  à mesurer,  peser,  conserver 
et  transvaser  les  substances  aériformes; 

1 1"  Instrumens  servant  à perforer  les  vases  de  verre 
ou  de  terre,  et  à les  approprier  aux  usages  chimiques; 

lu"  Des  instrumens  et  des  substances  propres  à 
luter  les  vases,  à les  joindre  et  à les  préserver  de 
l’action  subite  du  froid  et  de  la  chaleur  ; 

1 3°  Appareils  divers.  ' , . - 


DES  APPAREILS  QUI  SERVENT  A PESER. 

Le  chimiste  doit  se  munir  de  suite  de  balances  de 
differentes  espèces  et  de  sensibilité  progressive;  car, 
peser  est  l’alpha  et  l’oméga  de  toute  opération  chi- 
mique. Avec  des  instrumens  imparfaits,  cette  opéra- 
tion est  ennuyeuse  et  inexacte;  une  bonne  balance, 
au  contraire,  donne  des  résultats  prompts  et  satisfai- 
sans,  et  l’on  épargne  ainsi  un  temps  bien  précieux 
dans  les  recherches  expérimentales. 

Il  est  indispensable  d’avoir  des  balances  pour  l’usage 
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ordinaire,  et  d’autres,  d’une  sensibilité  plus  grande, 
pour  les  opérations  délicates.  Ces  dernières  doivent 
être  placées  dans  un  endroit  séparé,  enfermées  même 
dans  une  cage  de  verre  ; enfin  ^ l’on  doit  avoir  la  plus 
grande  attention,  à les  préserver  des  vapeurs  acides  et 
de  l’humidité.  - ' 

Elles  doivent  toujours  être  placées  sur  un  support, 
dans  un  endroit  sec  et  bien  éclairé.  Le  fléau  d’une 
bonne  balance  doit  rester  en  équilibre  sans  les  pla- 
- teaua;  cet  équilibré  doit  se  conserver  lorsqu’on  les 
moute  ou  qu’on  les  change  de  côté , et  le  plus  léger 
^ids  ajouté  dans  l’un  ou  dans  l’autre  des  plateaux, 
lorsqu’ils  sont  chargés , doit  faire  trébucher  l’appareil. 
Cepen^t,  si,  sous  d’autres  rapports,  la  balance  est 
bien  construite,  on  peut  négliger  cette  facilité  de  chan- 
ger les  plateaux , pourvu  que  l’instrument  ne  ! serve 
qu’au  laboratoire.  En  effet , les  poids  qui  pourront  être 
commercialement  faux  conserveront  cependant  entre 
eux  leur  rapport,  si  la  pesée  se  fait  toujours  de  la  même 
manière,  c’est-à-dire  si  l’on  place  toujours  la  substance 
dans  le  . même  bassin.  On  connaît  d’ailleurs  une  mé- 
thodeftôur  prendre  le  poids  d’un  corps,  qui  rend  les 
résulflls  lout-à-fait  indépendans  de  l'inégalité  de  lon- 
gueur des  bras  de  la  balance;  et  cette  méthode  doit 
toujours  être  employée  dans  les  recherches  qui  exigent 
de  la  précision  r elle  consiste  à placer  la  substance  dans 
l’un  des  bassins,  et  à faire  exactement  la  tare,  au  moyen 
d’un  contre-poids  quelconque  placé  dans  l’autre.  Lorsque 
la  balance  est  parfaitement  ajustée,  Ton  ôte  la  sub- 
stance, et,  sans  rien  changer  à l’autre  bassin,  on  la 
remplace  par  des  poids,  dont  on  met  une  quantité  suf^ 
fisahte  pour  rétablir  exactement  l’équilibre.  C’est  la^^ 
somme  de  ces  derniers  poids  qui  représente  celui  de  la 
substance;  car  il  est  bien  évident  que,  quel  que  soit 
I.  aG 
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le  rapport  des  bras  du  fléau,  la  substance  à peser  ^t 
les  poids,  qui  rétablissent  l’équilibre  précisément  dans 
les  mêmes  circonstances,  seront  égaux,~et  pourront 
être  pris  l’un  pour  l’autre.  On  peut  donc  ainsi  obtenir 
encore  les  poids  commerciaux.  - «.  < 

Les  avantages  d’une  bonne  balance  ne  se  bornent 
point  seulement  à des  résultats  exacts,  elle  épargne  en- 
core un  temps  considérable,  lorsqu’on  n’a  point  besoin 
d’une  très-grande  exactitude.  En  effet , que  les  bassins 
chargés  de  poids  changent  à peine  -de  niveau  par  l’ad- 
dition dans  l’un  d’eux  d’un  dixième  de  grain,  il  faudra 
un  temps  assez  long  pour  obtenir  le  poids  d’une  sub- 
stan^  jusqu’à  ce  degré  d’exactitude;  que  la  balance 
trébuche,  au  contraire , par  l’addition  d’un  cen||èmede 
grain , lorsqu’on  pourra  se  contenter  d’une  exactitude 
moindre , un  dixième  de  grain , ajouté  dans  le  bassin , 
va  causer  une  telle  différence  de  niveau,  un  tel  trébu- 
chement,  qu’on  s’en  apercevra"' immédiatement. 

Muschenbroek  se  servit , pour  la  détermination  des 
poids  spécifiques  de  diverses  substances,  d’un  instru- 
ment qui,  chargé  de  deux  à trois  cents  grains,  trébu- 
chait par  l’addition  d’une  quarantaine  de  grains.  Sa 
balance  donnait  donc  les  poids  exacts  à pr^L 

La  grande  balance  de  Bolton,  décrite  dans  le  66®  vck 
lume  des  Transactions  philosophiques  ,•  chargée  d’une 
livre,  trébuchait  par  l’addition  d’un  dixième  de  grain; 
de  ^ sorte  qu’on  approchait  de  du  vrai  poids. 

La  petite  balance  du  même,  chargée  d’une  demi- 
once  , trébuchait  sous  un  centième  de  grain  ; on  obte- 
nait donc  les  poids  à ;^o'près. 

n balance  de  Read , décrite  dans  le  même  volume, 
^trébuchait  q^romptement,  Hlksqu’elle  était  chargée  de 
55  livres,  par  l’addition  d’un  penny  weight;  quatre 
grains  rendaient  letrébuchementextrêmementaensible: 
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de  sorte  qu’elle  donnait  le  poids  véritable  à près. 
Quoique  d’une  grande  force,  c’était  la  meilleure  ba- 
lance qu’on  eût  jamais  construite.  . * 

La  balance  de  Whitehurst,  dont^il  est  question  dans 
le  même  volume, qui  pesait  un  penny  weight,  était  très- 
sensiblement  affectée  par  deux  millièmes  de  grain,  ou 
4îb  *1“  PO'ds* 

La  balance  de  Nicbolson , décrite  dans  le  Diction- 
naire de  chimie , chargée  de  i uoo  grains  dans  chaque 
bassin,  trébuchait  par  l’addition  d’un  soixante-dixième 
de  grain,  c’est-à-dire  du  poids  : c’était  donc  un 
excellent  instrument. 

Tja  balance  d’Alchorne,  dont  il  est  question  dans  le 
77*  volume  des  Transactions  philosophiques,  chargée 
de, quinze  livres  de  chaque  côté,  trébuchait  par  l’addi- 
tion de  deux  grains;  comme  sans  doute  c’était  des  livres 
troy  y l’exactitude  de  cet  instrument  était  portée  àjj^. 

Le  George  Fordyce  ( Transactions  philosophi- 
ques, volume  75)  parle  d’une  balance  construite  par 
Ramsden,  tournant  sur  des  pointes  au  lieu  de  couteaux, 
qui,  chargée  de  quatre  à cinq  onces  troy,  donnait  le 
poids  à de  grain , c’est-à-dire  à 3^  du  poids  dans 
la  balance. 

I..a  balance  de  Magellan,  citée  par  Nicholson  dans 
son  Dictionnaire  de  chimie,  chargée  d’une  livre  dans 
chaque  plateau,  indiquait  distinctement  un  dixième  de 
grain,  ou  du  poids, 

La  balance  de  la  Société  royale,  construite  par 
Ramsden , et  tournant  sur  des  couteaux  d’acier  repo- 
sant sur  des  plans  de  cristal  poli,  est,  dit-on,  sensible  à 
— '■ — du  poids  ; mais  M.  Nicholson  paraît  douter  de  la 
vérité  de  cette  assertion. 

La  comparaisbn  des  poids  des  différens  pays-,  au 
moyen  de  l’étalon  déposé  à la  monnaie  de  Paris,  fut 

26. 
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faite  par  M.  Tillet  avec  une  balance  qui , chargée  de 
4608  grains,  trébuchait  par  ^’addition  d’un  quart  de 
grain,  ou  donnait  les  poids  à près.  De  sorte  que 
cette  balance,  fort  bonne  du  reste,  est  cependant  in- 
férieure à toutes  celles  que  nous  avons  citées,  celle  de 
Muscbenbroek  exceptée. 

Le  professeur  Weigel  rapporte,  dans  ses  Observa- 
tions, qu’il  se  servit  d’une  balance  telle,  que,  chargée 
de  deux  marcs  de  Cologne  de  chaque  côté,  l’index  dé- 
viait d’une  ligne  par  l’addition  d’un  redit  pfeniiing 
tbeil  ; ce  qui , d’après  les  rapports  que  j’ai  donnés  dans 
mes  Élémens  de  pharmacie,  donne  73^  pour  le  degré 
d’exactitude  de  cette  balance , qui  peut  passer  pour  un 
fort  bon  instrument. 

Jja  balance  employée  par  Cooper,  et  construite  par 
Robinson,  était  sensiblement  affectée  par  de  grain, 
quand  les  bassins  étaient  chargés  de  rooo  grains  : de 
sorte  que  cette  balance  peut  être  regardée  comme  d’une 
très-grande  exactitude , et  bien  propre  à l’usage  auquel 
elle  servait,  notamment  à l’analyse  des  substances  or- 
ganiques. 

Pour  toutes  les  recherches  qui  exigent  de  la  préci- 
sion, on  devra  s’assurer  d’avance  du  degré  d’exactitude 
de  l’instrument  qu’on  emploie  : c’est-à-dire  qu’il  faudra 
connaître  le  poids  additionnel  sous  lequel  trébuche  la 
balance,  selon  les  différentes  charges  qu’on  lui  fait 
supporter. 

Le  chimiste  praticien  qui  aura  jeté  un  coup  d’œil 
sur  la  comparaison  que  nous  venons  de  faire  des  ba- 
lances les  plus  exactes  construites  jusqu’ici,  saura  ap- 
précier à leur  juste  valeur  les  tables  de  poids  spécifiques 
et  les  analyses  chimiques,  qui  dépendent  d’une  grande 
exactitude  dans  les  pesées,  que  nos  ‘moyens  ne  nous 
permettent  point  d’atteindre.  En  effet,  dans  les  analyses 
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OU  tables  de  poids  spécifiques  portées  à cinq  figures, 
la  dernière  peut  passer  pour  une  approximation  très- 
grossière;  et,  ainsi  que  M.  Nicholson  le  remarque  avec 
justesse,  l’auteur  qui  donne  six  figures  en  impose,  ou 
avec  intention , ou  par  ignorance. 

D’habiles  artistes  français,  tels  que  Fortin,  Kutsch, 
Clicinin,  sont  parvenus  à faire  des  balances  qui,  char- 
gées d’un  kilogramme  dans  chaque  bassin  , trébuchent 
sous  l’addition  d’un  seul  milligramme , de  sorte  qu’elles 
indiquent  le  poids  réel  à près. 

La  figure  ii4  représente  une  balance,  construite 
d’après  les  meilleurs  principes,  par  Troughtoir,  de 
Londres;  elle  se  compose  d’une  forte  boîte  en  acajou, 
munie  de  tiroirs  pour  y placer  les  poids;  un  autre 
long  tiroir,  placé  à la  partie  postérieure,  reçoit  le 
iléau  de  ces  balauces.  On  voit  sur  les  fiancs  de  petites 
portes  à travers  lesquels  on  charge  et  l’on  décharge 
les  bassins;  une  troisième  porte,  à la  partie  supérieure, 
sert  à enlever  le  fléau.  L’avant  et  l’arrière  de  la  boîte 
sont  vitrés.  A la  face  supérieure  des  tiroirs  sont  deux 
niveaux  à bulle  II,  qui,  de  concert  avec  une  vis  infé- 
rieure, servent  à ajuster  la  balance.  Dans  l’intérieur 
de  la  boîte , et  un  peu  au-tlessous  des  niveaux , est 
une  tige  de  fer,  portant  un  manche  à chaque  extrémité, 
qui  sert  à la  faire  tourner  : on  voit  l’un  deux  dans  la 
figure  en  k.  Cette  tige  meut  avec  elle  deux  pignons 
(jui  lui  sont  concentriques,  et  agit  sur  des  supports p p 
qui  soutiennent  les  bassins,  et  leur  laissent  plus  ou 
moins  de  liberft,  selon  que  le  cas  l’exige. 

Une  forte  colonne  de  laiton  ^occupe  le  centre  de 
l’intérieur  de  la  boîte,  et  se  termine  par  une  plate- 
forme carrée.  A l’avant  et  à l’arrière  de  cette  plate- 
forme, sont  deux  arcs  à peu  près  demi-circulaires  m, 
aux  sommets  desquels  sont  fixés  deux  plans  d’agate , qui 
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servent  de  point  d’appui  au  fléau.  La  partie  cylindrique 
du  fléau  s’élève  ou  s’abaisse  par  rapport  à la  colonne , 
au  moyen  d’un  levier,  dont  on  voit  l’extrémité  en  g, 
entre  les  tiroirs.  A l’extrémité  supérieure  du  tube,  juste 
au-dessus  de  la  plate-forme,  est  un  arc  renversé,  dont 
le  rayon  est  assez  grand  pour  que  les  extrémités  s’élè- 
vent un  peu  au-dessus  des  points  supérieurs  des  deux 
autres  arcs , qu’il  croise  à angle  droit. 

Le  fléau  est  formé  de  deux  cônes  de  laiton  creux, 
assemblés  dans  le  milieu  par  un  très-petit  cylindre; 
il  a en  tout  dix-huit  pouces  de  longueur  environ.  Ces 
cônes  n’ont  pas  plus  de  pouce  d’épaisseur;  mais 

on  les  rend  presque  inflexibles , au  moyen  de  bagues 
circulaires  qu’ont  fait  entrer  de  force  et  à quelque 
distance  l’une  de  l’autre  dans  son  intérieur.  Le  fléau 
est  traversé  dans  le  milieu  de  sa  longueur  par  un  cy- 
lindre d’acier,  dont  l’axe  passe  par  le  centre  du  fléau; 
le  côté  inférieur  de  ce  cylindre  d’acier  se  termine  par 
un  couteau,  formant  un  angle  de  3o  degrés;  il  est 
durci  et  bien  poli,  de  manière  à former  l’axe  princi- 
pal, et  repose  sur  les  plans  d’agate  de  l’avant,  et  de 
l’arrière,  sur  une  longueur  de  o.o5  de  pouce.  A l’ex- 
térieur, l’axe  se  termine  par  deux  petits  pivots,  dont 
les  extrémités  portent  sur  celles  de  l’arc  renversé  n ; 
de  sorte  que  lorsqu’on  élève  celui-ci,  au  moyen  du 
levier,  il  emporte  le  fléau  avec  lui , d’où  il  résulte  que 
l’axe  ne. se  fatigue  pas,  lorsqu’on  ne  se  sert  point  de 
l’instrument.  £n  abaissant  le  fléau,  les  extrémités  de 
l’arc  quittent  l’axe,  et  le  laisse  se  replacer  sur  le  centre 
des  plans.  Comme  il  n’y  a point  de  mécanisme  pour 
empêcber  l’axe  de  s’éloigner  des  plans  d’agate,  on 
rectifie  sa  position,  lorsque  cela  arrive,  en  élevant 
l’arc  renversé  n. 

On  peut  ajuster,  selon  le  besoin,  les  points  de  sus- 
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pension  des  plateaux;  celui  de  gauche  se  meut  hori- 
, zontalement,  afin  d’obtenir  une  parfaite  égalité  dans 
les  bras  de  la  balance,  au  moyen  d’une  vis  qui  re- 
pousse l’axe  de  suspension  dans  un  sens,  pendant  qu’un 
ressort  d’acier,  placé  dans  l’intérieur  du  cône,  s’op- 
pose à ce  mouvement.  L’axe  de  suspension  de  la  droite 
s’ajuste  verticalement  pour  amener  les  trois  peints 
d’action  en  ligae^roite;  ce  qui  s’opère  en  fixant  l’axe 
dans  une  pièce  glissante,  comme  de  l’autre  côté,  sur 
laquelle  on  agit  au  moyen  de  vis  qui  pressent  dans 
des  directions  opposées.  Le  fléau  se  terminf  par  des 
pointes  contiguës  à des  échelles  d’ivoire,  placées  sur 
les  côtés  de  la  boîte.  La  valeur  des  divisions  de  l’é- 
chelle est  indéfinie,  et  varie  suivant  les  poids  que 
la  balance  doit  peser;  elles  sont  fort  utiles  pour  esti- 
mer de  petites  quantités. 

Pour  les  usages  hydrostatiques , il  suffit  de  se  mu- 
nir d’un  gobelet  ordinaire;  puis  l’on  remplace  un  des 
bassins  par  une  tige  de  cuivre^  courbée  à ses  deux  ex- 
trémités, et  d’un  poids  égal  à ce  bassin. 

Occupons-nous  maintenant  d’ajuster  la  balance, 
c’est-à-dire  d’amener  les  trois  points  d’action  en  ligne 
droite.  Pour  cela,  un  poids  se  trouve  situé  à l’inté- 
rieur du  fléau,  et  sert  à régler  ses  vibrations;  sa  po- 
sition moyenne  est  au  centre  ; mais  on  l’élève  plus  ou 
moins  au  moyen  d’une  vis  qu’il  porte  à son  sommet. 
Or,  la  balance  étant  à vide,  on  commence  par  jeter 
dans  les  bassins  quelques  parcelles  de  substance  lé- 
gère; puis  O#  élève  ou  l’on  abaisse  le  poids  situé  à 
l’intérieur  du  fléau,  jusqu’à  ce  que  les  vibrations  soient 
fort  lentes;  alors  on  place  dans  les  bassins  des  poids 
égaux,  à environ  la  moitié  de  la  plus  grande  chafge 
que  l’instrument  doit  porter.  Si  la  balance  oscille 
aussi  lentement  qu’auparavaiit , elle  est  ajustée;  si,  au 
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contraire,  les  oscillations  sont  plus  rapides,  on  ralen- 
tira le  mouvement  en  ajustant  le  poids,  au  moyen  de  , 
la  vis,  dont  on  notera,  les  tours  et  parties  de  tour. 
Alors  on  tourne  les  vis  en  sens  contraire  d’une  quan- 
tité double  de  celle  notée,  et  l’on  produit  le  mouve- 
ment lent  en  ajustant  l’extrémité  droite  du  fléau.  On 
répété  cette  opération  jusqu’à  ce  qu’on  soit  arrivé  au 
résultat  qu’on  désire. 

La  figure  1 1 5 représente  une  balance  fort  ingé- 
nieuse construite,  pour  M.  Jardine,  par  MM.  Miller  et 
Adie.  a est  le  fléau , formé  d’une  seule  pièce  d’acier, 
à laquelle  on  a donné , pour  obtenir  force  et  légèreté  à 
la  fois,  la  forme  d’un  rhombe  dont  les  angles  aigus  coïn- 
cident avec  les  points  de  suspension  des  plateaux.  Les  ex- 
trémités des  bras  passent  à travers  les  pièces  c,  qui  sont 
creusées  pour  recevoir  les  deux  anneaux  d qui  suppor- 
tent les  bassins , et  ces  extrémités  se  terminent  par  des 
pointes  fines  qui  marquent  les  degrés  sur  des  échelles 
graduées  en  ivoire  e e.  L’axe  ou  le  centre  d’oscillation , 
a environ  deux  pouces  et  demi  de  long,  un  pouce  de 
profondeur  et  trois  pouces  d’épaisseur.  S®n  tranchant 
inférieur , qui  forme  un , angle  droit , traverse  une 
boîte  g',  située  au  milieu  du  fléau,  et  est  retenu  à sa 
place  par  dix  petites  vis  d’acier,  l^e  tranchant  tourne 
sur  des  plans  d’acier  parfaitement  durs  et  polis  h.  On 
le  soulève  de  dessus  ces  plans,  lorsqu’on  ne  fait  point 
usage  de  la  balance,  au  moyen  de  fourchettes  mues 
par  un  pignon  i,  qui  soulève  une  crémaillère,  placée 
dans  l’intérieur  du  support  de  cuivre  de  la  balance: 
l’un  des  points  de  suspension  des  plateaux  c est  fixe; 
l’autre  se  meut  dans  un  sens  et  dans  l’autre,  au  moyen 
des  vis  kk  Â-  Â. 

La  balance  est  renfermée  daas  une  cage  d’acajou, 
fermée  à la  partie  antérieure  par  une  vitre;  la  partie 


Digilized  by  Google 


«I  9 


, BALANCE  DE  JABDINE.  4<>9 

postérieure  porte  le  châssis  de  cuivre  l , qui  se  meut  de 
bas  en  haut , et  réciproquement , au  moyen  d’une  cré- 
maillère et  d’un  pignon  m , de  manière  à arrêter  les 
bassins  et  à gêner  les  oscillations  de  la  balance  lors- 
qu’on s’en  sert.  Les  niveaux  n n sont  placés  en  croix,  au 
bas  du  support , afin  d’aihener  à la  position  horizontale 
les  plans  sur  lesquels  le  centre  tourne,  et  cela,  au  moyen 
des  quatre  vis  qui  forment  les  pieds  de  la  cage. 

L’on  doit  cherchera  placer  les  bords  des  trois  centres, 
autant  que  possible , en  ligne  droite , en  abaissant  le 
centre  d’oscillation , au  moyen  de  deux  des  vis  qui  y at- 
tiennent. 

Pour  ajuster  le  centre  de  gravité  juste  au-dessous  du 
centre  de  suspension,  on  enlève  les  bagues  dd,  des 
extrémités  du  fléau,  et  on  les  élève,  tant  qu’on  peut  le 
faire,  sans  que  la  balance  cesse  d’osciller.  Enfin  l’on 
s’assure  de  l’égalité  des  bras,  en  replaçant  les  bagues, 
suspendant  les  bassins , et  chargeant  ceux-ci  de  poids 
égaux  : si  l’équilibre  se  conserve,  tout  va  bien;  si,  au 
contraire,  l’un  des. côtés  emporte  l’autre,  le  bras  cor- 
respondant est  trop  long , et  l’on  change  la  position  du 
centre  mobile,  au  moyen  des  vis  kk.  On  recommence 
alors  tous  les  autres  ajustemens;  car  la  plus  légère  al- 
tération, dans  une  balance  délicate,  influe  sur  tout  le 
reste. 

Une  balance  de  ce  genre,  essayée  par  le  Dr  Brewster, 
trébuchait  sous  l’addition  d’un  centième  de  grain, 
lorsque  chaque  plateau  était  chargé  de  j 0,000  grains. 

On  doit  au  Dr  Black, d’Edimbourg, qui  s’est  toujours 
fait  remarquer  par  la  simplicité  de  ses  appareils,  un 
petit  instrument  que  nous  allons  décrire,  et  qui  peut, 
en  quelque  sorte,  dispenser  de  l’achat  d’instrumens 
toujours  très-dispendieux  : 

Il  consiste  en  une  petite  règle  de  bois  blanc,  de 
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l’épaisseur  d’un  franc,  d’un  pied  de  longueur,  large  de 
trois  dixièmes  de  pouce  en  son  milieu,  et  d’un  dixième 
et  demi  à chaque  extrémité;  elle  est  divisée,  par  des 
lignes  transversales , en  vingt  parties  ; c’est-à-dire  dix  de 
chaque  côté,  et  chacune  de  ces  parties  est  sous-divisée 
par  moitié  et  par  quarts.  A travers  du  milieu,  on  fixe, 
avec  de  la  cire  à cacheter,  une  aiguille  extrêmement 
fine,  qui  sert  d’axe àce fléau.  Les  nota^ons  augmentent 
numériquement  du  milieu  aux  extrémités.  Le  point 
d’appui,  ou  support,  n’est  autre  chose  qu’une  petite 
plaque  de  cuivre,  dont  le  milieu  pose  à plat  sur  la 
table,  les  extrémités  se  relevant  à angle  droit.  Les 
bords  en  sont  frottés,  en  même  temps,  sur  une  pierre 
plate  à aiguiser,  afin  de  se  trouver  parfaitement  dans 
le  même  plan;  et  leur  distance  doit  être  telle,  qu’un  petit 
espace  soit  laissé  entre  eux  et  la  réglette,  lorsque  les 
extrémités  de  l’aiguille  reposent  sur  eox.  Ils  ne  s’élèvent 
au-dessus  du  plan  de  la  table  que  de  un  et  demi  à deux 
dixièmes  de  pouce  ; de  sorte  que  la  réglette  est  très- 
limitée  dans  son  jeu. 

Les  poids  dont  se  servait  le  Dr  Black  étaient  un  petit 
globule  d’or  d’un  grain,  et  deux  ou  trois  autres  du 
poids  d’un  dixième  de  grain  chaque;  plus,  un  certain 
uombre  de  petites  bagues  de  fil  de  laiton , coupées 
d’après  la  méthode  donnée  d’abord  par  le  Dr  Lewis , que 
nous  allons  fiiire  connaître  ; on  suspend  un  poids  au  fil 
de  laiton;  puis,  en  mettant  à profit  cette  tension,  on 
enroule  le  fil  autour  d’un  autre  fil  de  laiton  plus  épais, 
en  hélice  serrée;  alors  on  attache  les  extrémités  de 
l’hélice  bien  fortement , avec  un  fil  ciré  : cela  fait , on 
le  place  dans  un  étau;  et,  avec  un  couteau  bien  ai- 
guisé et  un  marteau , on  coupe  d’un  seul  coup  un  grand 
nombre  de  petites  hélices,  qu’on  trouve,  à fort  peu  de 
choses  près , égales  en  poids  les  unes  aux  autres.  Celles 
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du  Dr  Black  avaient,  pour  la  plupart,  un  trentième  de 
grain , c’est>à-dire  qu’il  en  fallait  trois  cents  pour  peser 
dix  grains;  quelques-unes  étaient  encore  moins  lourdes. 

On  comprend  sans  doute  assez  bien  comment,  en 
plaçant  ces  poids  à différentes  parties  du  fléau,  le 
Dr  Black  pouvait  peser  les  petites  masses,  depuis  un 
grain  ou  un  peu  plus,  jusqu’à  ^ de  grain.  Sup- 
posons, par  ex«ttple,  que  la  substance  soumise  à l’exa- 
men soit  du  poids  d’un  grain  ; en  la  suspendant  à une 
des  extrémités , elle  équilibrera  le  petit  poids  d’or  placé 
à l’autre.  Si  elle  ne  pèse  qu’un  demi-grain,  elle  équili- 
brera le  même  petit  poids  placé  au  n°  5 de  l’échelle. 
Pèse-t-elle  six  dixièmes  de  grain,  le  petit  poids  d’or  est  au 
11"  5,et  un  des  plus  légers  est  à l’extrémité  ; si  la  substance 
pèse  un , deux , trois  ou  quatre  centièmes  de  grain , èlle 
sera  équilibrée  par  un  des  petits  poids  d’or  placé  à la 
première , seconde,  troisième  ou  quatrième  divisionf  si, 
au  contraire,  elle  pèse  un  grain,  plus  une  fraction,  elle 
sera  équilibrée  par  le  poids  d’or  le  plus  lourd , placé  à 
l’extrémité  plus  un , deux  ou  plus  de  petits  poids  placés 
en  différentes  parties  du  fléau.  ' 

Ce  fléau , remarque  le  Dr  Black , peut  servir  à tous 
les  usages  ; il  est  facile  d’en  construire  de  beaucoup 
plus  petits,  qui  servent  alors  pour  des  opérations  ex- 
trêmement délicates  : dans  ce  cas,  on  use  l’aiguille  qui 
sert  d’axe , de  manière  à lui  donner  un  tranchant. 

Le  Dr  Black  a adapté  quelquefois  à cet  instrument 
de  petits  plateaux  en  papier  ; dans  ce  cas , il  faut  élever 
l’appui  sur  un  piédestal,  ou  tout  autre  support  con- 
venable. ‘ ! 

Lorsqu’on  se  sert  de  cette  balance,  il  faut  toujours 
placer  et  vérifier  les  poids  sur  lé  même  côté  où  l’on 
pèse  la  substance,  afin  d’éviter,  autant  que  possible, 
les  irrégularités  de  la  machine.  Ainsi  l’on  met  la  sub- 
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stance  que  l’on  veut  peser  dans  un,  des  plateaux  , et 
on  l’équilibre  par  des  contre-poids,  du  sablé,  par  exemple, 
ou  autre  chose  semblable , placée  dans  l’autre  : 
ôtant  ensuite  la  substance,  on  la  remplace  par  des 
poids , dont  on  met  une  quantité  sufHsante  pour  réta- 
blir l’équilibre,  la  somme  de  ces  poids  sera  le  poids 
cherché  de  la  substance;  ou  bien, si  l’on  a besoin  d’une 
quantité  déterminée,  on  équilibre  d’abord  le  poids  que 
l’on  veut  obtenir;  puis  on  le  remplace  par  la  substance 
que  l’on  veut  peser.  Par  ce  moyen,  on  compense  l’iné- 
galité qui  pourrait  se  rencontrer  entre  les  deux  bras. 

L’on  peut  faire  de  plusieurs  manières,  avec, des 
lames  métalliques , ou  toute  autre  substance , des  con- 
tre-poids qui  soient  égaux,  doubles,  triples,  etc., d’un 
poids  donné,  et  qui  sont  utiles  dans  plusieurs  circon- 
stances; l’on  conçoit  qu’il  est  facile  d’établir,  au  besoin, 

Iciw  rapport  avec  des  poids  connus.  Si  l’on  prend  un 
fil  de  laiton  d’un  diamètre  bien  égal , et  que  l’on  coupe 
sur  ce  fil  des  longueurs  qui  soient  entre  elles  dans^un 
certain  rapport,  il  est  évident  que  les  poids  de  ces 
morceaux  seront,  entre  eux  dans  le  même  rapport  : la 
seule  précaution  à prendre,  est  de. reconnaître  si  l’épais- 
seur du  fil  est  constante;  ce  dont  on  s’assure  jusqu’à 
un  certain  point,  en  prenant  à chacun  des  bouts  des 
morceaux  d’égale  longueur,  et  vérifiant  si  leur  poids 
est  égal.  U faut  aussi,  pour  la  commpdité  de  la  pra- 
tique , que  le  plus  petit  poids  n’ait  pas  moins  d’un  demi- 
pouce  de  longueur.  Quelquefois  les,  produi||k  d’une' ex-  * 

périence  sont  .équilibrés  provisoirement  par  des  mor- 
ceaux de  plomb,  dont  on  peut,  plus  tard,  déterminer 
le  poids. 

Nous  avons  déjà  décrit  la  méthode  pour  obtenir  de 
jietits  poids  ; mais  M.  Smithson  trouve  préférable  de 
déterminer  d’abord  le  poids  d’un  fil  métallique , et  d’en 

W I 
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prendre  ensuite  une  longueur  suffisante  pour  repré- 
senter le  poids  dont  on  a besoin. 

En  se  servant  de  B1  fin,  on  peut  se  faire  ainsi  un 
assortiment  de  petits  poids,  avec  beaucoup  de  précision 
et  de  facilité.  On  obvie  à l’inconvénient  que  présente- 
rait une  certaine  longueur  de  fil  pour  les  poids  un 
peu  considérables,  en  le  roulant  en  anneaux  autour 
d’uu  corps  cylindrique. 

Le  Dr  Black  rapporte,  au  sujet  de  cet  instrument, 
qu’il  fut  employé  par  un  essayeur  de  Cornouailles, 
auquel  il  l’avait  fait  connaître.  Un  autre  essayeur, 
du  même  comté,  trouvant  que  les  essais  qu’il  était 
obligé  de  faire  lui  coûtaient  plus,  en  combustible, 
que  le  prix  qu’il  recevait  pour  ses  expériences , s’avisa 
d’employer  cette  balance;  de  sorte  que,  au  moyen  du 
chalumeau,  un  seul  grain  de  matière  suffisait  à ses 
essais.  Cet  homme  est  sans  doute  le  même  que  cite  le 
Dr  Black.  ' 


DES  POIDS  SPÉCIFIQUES. 

La  pesanteur  spécifique  d’une  substance  est  le  rap- 
port de  son  poids  absolu  à volume  égal  avec  une  autre 
substance  qu’on  a choisie  pour  terme  commun  de  com- 
paraison. On  pouvait  prendre  ce  terme  de  comparai- 
son parmi  les  solides  et  les  liquides;  on  a'  préféré 
ceux-ci,  par  de  très-bonnes  raisons,  et  entre  eux  celui 
que , moyennant  certaines  précautions  faciles  à prendre , 
on  retrouve  toujours  semblable  à lui-même:  c’est  l’eau 
pure,  c’est-à-dire  , oü  naturellement,  ou  artificiellement 
distillée;  on  l’amène  à une  température  donnée,  qu’on 
pui.ssc  facilement  lui  procurer  en  toute  saison. 

Occupons  - nous  d’abord  de  la  pesanteur  spécifique 
des  solides.  Il  existe  un  principe  d’hydrostatique  aussi 
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simple  que  fécond , qui  procure  une  solution  facile  et 
exacte,  quoiqu’indirecte,  du  problème. 

Voici  l’énoncé  de  cette  proposition  fondamentale, 
qu’on  démontre  en  théorie  et  par  l’expérience  la  plus 
simple. 

Un  solide,  plongé  dans  un  liquide,  y perd,  de  son 
poids  total  avant  l’immersion , précisément  ce  que  pèse 
le  volume  du  liquide  qu’il  déplace  : si  donc  on  pèse 
un  solide,  dans  l’air  d’abord,  puis  ensuite  dans  l’eau, 
et  qu’on  soustraie  le  dernier  poids  du  premier,  la  dif- 
férence ou  la  perte  de  poids  du  solide  pesé  dans  l’eau , 
sera  précisément  le  poids  d’un  volume  d’eau  égal  à 
celui  du  solide  plongé.  On  divise  alors  le  poids  trouvé 
dans  l’air  par  la  perte  de  poids  éprouvée  dans  l’eau, 
et  le  quotient  de  cette  division  est  la  pesanteur  spéci- 
fique cherchée,  ou  le  rapport  du  poids  du  liquide 
à celui  de  l’eau  à volume  égal. 

Cette  méthode  hydrostatique  est  celle  qu’on  préfère 
pour  les  solides  ou  les  liquides  très-épais  : les  balances 
qu’on  emploie  à ces  usages,  doivent  être  parfaitement 
justes;  on  enlève  un  des  plateaux,  qu’on  remplace  par 
un  fil  métallique  épais  ou  une  petite  tige  cylindrique, 
recourbée  à ses  deux  bouts , d’un  poids  suffisant  pour 
équilibrer  le  plateau  suspendu  à l’autre  extrémité  du 
fléau. 

On  doit  encore  se  munir  d’appareils  propres  à sus- 
pendre les  corps.  La  substance,  qui  sert  à suspendre 
le  corps,  est  ordinairement  un  crin  ou  un  petit  fil  d’ar- 
gent pour  ceux  qui  peuvent  être  attachés,  ou  un  petit 
filet  des  mêmes  matières  pour  ceux  qui  ne  peuvent 
l’être , ou  enfin  un  petit  vase  de  verre  pour  les  poudres , 
le  mercure  ou  les  liquides  pesans  qui  plongent  dans 
l’eau  sans  s’y  dissoudre. 

Cet  appareil  étant  déterminé  et  6xé  au  crochet  de  la 
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lialance,  on  l’équilibre  et  on  en  note  le  poids;  on  sus- 
pend ensuite  la  substance,  et  on  la  pèse  bien  exactement: 
la  dilTérence  entre  les  poids  est  celui  de  la  substance 
dans  l’air.  . » 

On  place  alors  sous  l’àppareil  ua  vase  rempli  d’eau 
de  pluie  ou  d’eau  distillée,  et  l’on  immerge  la  sub- 
stance, de  manière  qu’il  y ait  environ  un  demi-pouce 
d’eau  dans  tous  les  sens  autour  d’elle.  Si  elle  se  laisse 
pénétrer  par  le  liquide,  on  l’y  laisse  séjourner  quelque 
temps;  puis  on  ôte  l’eau,  on  essuie  le  corps  avec  soin, 
on  le  pèse  de  nouveau , et  l’on  note  le  poids  de  l’eau  qu’il 
a absorbée. 

On  pèse  enfin  la  substance  sous  l’eau,  en  prenant 
tous  les  soins  pour  qu’il  n’y  ait  point  de  bulles  d’air 
^ autour  d’elle,  ni  dans  aucune  partie  du  vase.  Il  est  facile 
de  se  débarrasser  de  ces  bulles  avec  un  petit  pinceau 
de  poil. 

Enfin  l’on  enlève  la  substance,  et  l’on  équilibre  l’ap- 
pareil de  suspension  plongé  dans  l’eau  jusqu’à  la  pro- 
fondeur où  il  se  trouvait  pendant  l’opération,  et  l’on 
en  note  le  poids. 

Empruntons  un  exemple  à M.  Boyle.  Nous  avons  : 


Poids  d’un  morceau  de  marbre  en  grains.  . i i6tj 

Poids,  lorsqu’il  est  immergé ySS 

Perte  du  poids  sous  l’eau 43 1 


..  Or,  comme  1169  est  à 43 1 comme  le  poids  spéci- 
fique du  marbre  est  à celui  de  l’eau  ; prenant  ce  der- 
nier pour  unité,  ou  l’appelant  1 , on  a : 43 1 est  à 1 169 
comme  i est  à un  quatrième  nombre,  qu’on  trouve 
d’autant  plus  facilement , que  le  produit  d’un  nombre 
quelconque  par  l’unité  étant  ce  nombre  lui-même , il 
suffit,  dans  le  cas  act«el,  de  diviser  1 169  par  43i  : 
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c’est  ici  2.71a  qui  exprime  alors  le  poids  spécifique  du 
morceau  de  marbre  soumis  à l’expériénce. 

Mais  si  le  solide  absorbe  l’eau,  il  est  clûrque  cette 
méthode  de  calcul  ne  donnerait  que  le  poids  spécifique 
apparent,  et  que,  pour  connaître  le  poids  réel,  on  doit 
considérer  que  le  volume  d’eau  déplacé,  qu’on  évalue 
par  son  poids,  n’est  pas  la  perte  du  corps  immergé, 
mais  seulement  la  différence  entre  cette  perte  et  le  poids 
de  l’eau  qu’il  absorbe.  Exemple  : 

Poids  d’une  pierre a 1000 

Poids , après  quelque  temps  d’immer- 
sion  I o5o 

Poids  de  l’eau  absorbée b 5o 

Poids  pendant  l’immersion . 4fio 

Perte  de  poids  qu’on  obtient  en  évaluant 

le  volume  de  l’eau  en  grains c 54o 

Poids  spécifique  apparent,  qu’on  obtient 
en  divisant  a par  c,  ou,  pour  le  cas  actuel, 

1000  par' 540.  ..  = i.8or 

Différence  entre  la  perte  de  poids  c,  et  la 

quantité  absorbée  b e/  4^0 

Poids  spécifique  réel , qu’on  obtient  en  di- 
visant a par  c/,  ou,  pour  le  cas  actuel,  1000 
par  400 ‘ = 2.040 


Si  le  solide  est  plus  léger  que  l’eau  et  qu’il  ne  s’y 
dissolve  point,  on  le  forcera  de  plonger,  en  lui  atta-  , 
chant  un  corps  d’un  poids  suffisant.  ' « 

Le  poids  spécifique  des  liquides  peut  encore  s’ob- 
tenir par  la  méthode  hydrostatique,  en  pesant,  dans 
l’eau  d’abord , puis  dans  le  liquide  dont  on  cherche  le 
poids  spécifique,  un  corps  insoluble,  tant  dans  l’eau 
que  dans  ce  liquide,  un  morceau  de  verre  par  exemple. 

11  sufiRt  de  diviser  la  perte  de  poids  dans  l’eau  par  la 
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perte  clans  le  liquide  qu’on  examine,  le  quotient  donne 
le  |)oids  .spécifique  de  ce  dernier. 

Si  le  corps  solide  soumis  à l’examen  est  soluble  dans 
l’eau,  on  le  pèse  d’abord  dans  l’air,  puis  dans  un  li- 
quide où  il  ne  puisse  se  dissoudre,  et  sa  gravité  spé- 
cifique est  déterminée  par  rapport  à ce  liquide.  Oli 
cbercbe  alors  le  poids  spécifique  de  la  pai'tie  identique 
du  liquide,  comme  nous  l’avons  enseignée  plus  haut; 
et  alors  les  deux  poids  spécifiques,  notamment  celui 
du  solide  par  rapport  au  liquide,  et  celui  du  liquide 
|>ar  rapport  à l’eau,  étant  multipliés  l’un  par  l’autre, 
le  produit  est  le  poids  spécifique  du  solide  par  rapport 
à l’eau  ; car  le  poids  spécifique  du  liquide  employé  est 
à celui  de  l’eau  comme  le  poids  spécifique  du  solide, 
par  rapport  à ce  liquide,  est  .à  son  poids  spécifique  par 
rapport  à j’eaii.  t 

Il  est  nécessaire,  dans  toutes  les  expériences  bydro- 
statiques,  de  connaître  la  température  du  lic|uide,  celle 
de  l’air , et  sa  pression  ; et  il  faut , autant  que  possible, 
<jue  tous  les  essais  soient  faits  à uiie  température  con- 
stante; car  une  variation  dans  ces  élémens.  entraîne 
des  différences. sensibles  dans  les  résultats. 

Il  est  vrai  qu’il  est  possible  de  réduire  les  poids  spé- 
cifiques pris  à une  pression  quelconque,  de  les  réduire, 
disons-nous,  à ce  qu’ils  auraient  été  à une  température 
et  sous  une  pression  do’iinées,  pourvu  toutefois  qu’on 
connaisse  la  dilatation  des  substances  : mais  ce  calcul 
,^st  assez  long,  et  nous  n’osons  vraiment  point  exposer 
t aux  yeux  des  chimistes  praticiens  la  batterie  de  for- 
mules algébriques  dont  on  se  sert  ordinairement,  et 
. qui  les  feraient  pâlir. 

Il  y a quelques  autres  propositions  relatives  à ladoo 
trine  des  poids  spécifiques , et  que  nous  devons  faire 
connaître. 


I. 
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Que  le  poids  d’un  corps  quelconque  .soit  divisé  par 
son  poids  spécifique,  l’eau  étant  prise  pour  unité,  le 
quotient  sera  le  poids  d’une  quantité  d’eau  égale  en 
volume  à ce  corps.  Par  conséquent,  si  l’on  divise  de 
nouveau  ce  quotient  par  le  poids  de  l’eau  qu’une  mesure 
connue  contiendra,  ce  second  quotient  sera  le  nombre 
de  ces  mesures  employées,  égal  au  volume  du  corps, 
quelque  irrégulier  qu’il  puisse  être,  et  quelque  dilïicile 
qu’il  soit  de  le  ihesurcr  autrement. 

On  peut  donc  obtenir  le  volume  d’un  corps  quel- 
conque, et  fort  irrégulier,  lorsqu’on  en  connaît  le  poids, 
et  la  pesanteur  spécifique  de  la  matière  qui  le  compose. 

Je  vais  en, donner  un  exemple  en  mesures  françaises. 

Qu’on  ait  une  pièce  de  diêne  dont  le  poids  est  de 
327“’  6,  on  divisera  327.6  par  1.17,  qui  est  le  poids  , 
spécifique  du  cbêne,  celui  de  l’eau  étant  1 ^on  obtient 
pour  premier  quotient  280  ; divisant  ce  nouveau  quo- 
tient par  le  poids  de  l’eau  qu’une  mesure  connue  con- 
tiendra ( prenons  le  pied  cube , par  exemple , qui  pèse 

70  livres),  on  aura  = 4 pieds  cubes  pour  le  vo-  y 
lurae  de  la  pièce. 

On  peut  exprimer  ceci  algébriquement  d’une  manière 
fort  simple. 

Soit  V le  volume  de  la  substance  dont  le  poids  est  P, 
le  poids  spécifique  de  cette  substance  étant  a,  etp  étant 
d’ailleurs  le  poids  de  l’unité  de  volume  de  l’eau,  on  a 


qui,  dans  le  dernier  cas,  devient,  • 

. 327.6  , 

%.  V = — — = 4, 

1.17  X 70 

comme  nous  l’avons  trouvé. 

. ...  . • 

* 


tJTgitized  by  Google 


DES  POIDS  SPÉCIFIQUES.  4*9 

Mais,  de  même  que  la  connaissance  du  poids  donne 
celle  du  volume,  réciproquement,  connaissant  le  vo- 
lume , on  obtiendra  le  poids  au  moyen  de  la  même  for- 
mule, mise  sous  cette  forme, 

V — pav  ; 

ou,  si  l’on  veut,  en  multipliant  le  volume  connu  par  le 
|)oids  spécifique  de  la  substance , et  multipliant  ce  pro- 
duit par  le  poids  de  l’unité  de  volume  de  l’eau. 

Qu’un  manufacturier,  par  exemple,  veuille  élever 
sur  une  voûte  une  construction  quelconque  en  pierres 
de  taille,  construction  dont  il  connaît  les  dimensions; 
il  peut  désirer  connaître  le  poids  dont  cette  voûte  sera 
chargée.  Il  ouvre  une  table  de  poids  spécifiques;  il 
trouve,  pour  la  pierre  de  taille,  2.890.  Cela  veut  dire 
qu’à  volume  égal  elle  pèse  a ^ plus  que  l’eau.  Or, 
il  sait  que  le  pied  cube  d’eau  pèse  70  livres  : donc,  le 
pied  cube  de  la  pierre  .pèsé  2.890  fois  70  livres,  c’est- 
à-dire  167  ~ livres.  Multipliant  cette  valeur  par  le 
nombre  de  pieds  cubes  que  donne  le  toisé  de  sa  con- 
struction , il  a son  poids  total  exprimé  en  livres. 

Si  les  dimensions  étaient  prises  en  décimètres,  la 
formule  V=av  donnerait  le  poids  en  kilograimqes; 
si,  enfin,  l’unité  de  mesure  était  le  centimètre  au  lieu 
du  décimètre,  cette  même  expression; donnerait  le 
poids  en  grammes. 

Lorsque  deux  corps  se  combinent  chimiquement, 
le  volume  du  composé. n’est  point  égal  à celui  des  vo- 
luuies  réunis  de  chacun  ; il  est,  ou  plus  grand , ou  plus 
petit;  une  expérience  familière  démontre  ceci  tous  les 
jours  : qu’on  emplisse  d’eau,  par  exemple,  un  petit 
verre  à liqueur,  puis  qu’on  y ajoute,  ou  du  sel,  ou  du 
sucre;  l'eau,  au  lieu  de  déborder,  s’abaisse  dans  le 
vase  ; il  résulte  de  cette  espèce  d’action , que  le  poids 

27. 


430  DES  POIDS  SPÉCIFIQUES, 

spécifique  du  composé  est  plus  grand  ou  moindre  que 
le  poids  spécifique  moyen,  suivant  que  le  composé  .se 
contracte  ou  se  dilate. 

On  peut  calculer  l’expansion,  ou  la  contraction,  de 
la  manière  suivante  : nous  empruntons  cet  exemple  à 
M.  Hatchett. 

Il  fit  fondre  dix-huit  penny  weights  (dix grains)  d’or 
avec  un  penny  weight  ( dix  grains)  de  cuivre  , et 
trouva  que  le  poids  spécifique  du  mélange  était 

•7-'57-  ; 

Or,  le  poids  de  l’or  44^  grains,  divisé  par  son  poids 
spécifique  19. 1 72 , donne,  pour  son  volume,  vingt-trois 
grains  d’eau  .o5  ; de  même,  le  poids  du  cuivre,  trente- 
quatre  grains,  divisé  par  son  poids  spécifique  8.895, 
donne,  pour  son  volume,  quatre  grains  d’eau  .27.  De 
sorte  que  la  somme  des  volumes  est  vingt-sept  grains 
d’eau  .3a.  Le  poids  du  mélange,  480  grains,  divisé 
par  son  poids  spécifique,  donne,  pour  son  volume, 
vingt-sept  grains  d’eau  .98  : de  sorte  que  l’opération  a 
produit  une  expansion  de  0.66  de  grain  d’eau,  ou 
de  la  masse  totale,  c’est-à-dire  un  peu  plus’  de  ^ ; si , 
au  lieu  du  volume  moyen , on  voulait  obtenir  le  poids 
spécifique  moyen  d’un  mélange,  en  supposant  qu’il  n’y 
eût  ni  contraction,  ni  expansion,  on  l’obtiendrait  en 
divisant  la  somme  des  poids  des  parties  constituantes 
(480  grains,  dans  l’exemple  cité),  par  la  somme  des 
volumes  (27  grains  .3a  );  le  quotient  ( 17.569)  est  le 
jioids  spécifique  cherché;  mais  la  comparaison  de  ce 
poids  calculé  avec  celui  trouvé  par'  l’expérience , nom- 
mément 17.157,  ne  donne  pas,  aux  praticiens  du 
**  moins,  une  idée  aussi  claire  de  la  contraction  ou  de 
l’expansion  qui  accompagne  le  mélange  de  deux  corps, 
que  l’expression  des  volumes. 
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EXAMEN  STATIQUE  DES  CORPS. 

On  connaît  une  autre  méthode  pour  déterminer  le 
poids  spécifique  des  corps  solides  ou  liquides , et  qui 
quelquedl^  est  plus  commode  que  l’emploi  de  la  ba- 
lance hydrostatique.'*’ 

Ou  se  sert  d’un  bocal,  dont  rouverture  doit  être 
lÛIMz  large  pour  lai.sser  passer  les  corps  qu’on  soumet 
rnwiérience  ; au  moyen  d’une  lime , on  pratique  dans 
l’obturateur  qui  le  ferme,  une  petite  gouttière'  dans 
le  sens  de  la  longueur,  afin  que  cet  obturateur  puisse 
entrer,  lorsque  le  bocal  est  rempli  d’eau,  jusqu’au  bord, 
et  qu’il  permette  cependant  à l’eau  qu’il  chasse  de 
s’écouler  par  la  gouttière. 

Voici  l’usage  de  cet  instrument.  S’agit-il  de  déter- 
miner le  poids  spécifique  d’un  corps  solide,  on  com- 
mence par  le  peser;  s’il  ab.sorbe  l’eau,  on  le  pèse  en- 
core après  cette  absorption.  On  pèse  ensuite  le  bocal 
seul,  puis,  lorsqu’il  est  rempli  d’eau;  enfin,  on  place 
le  solide  dans  le  bocal  plein , et  on  note  le  poids  du 
tout. 

Au  moyen  de  ces  élémens,  on  obtient  facilement 
le  poids  spécifique  du  solide  j ou  même  son  volume  : 
le  premier,  en  divisant  le  poids  du  solide  par  le  vo- 
lume d’eau  qu’il  chasse’ du  bocal;  le  second,  en  divi- 
sant le  poids  de  l’eau  déplacée  par  celui  de  l’eau  con- 
tenue dans  une  mesure  quelconque  de  capacité  connue. 
L’examen  des  liquides,  par  cette  méthode,  se  simplifie 
encore.  On  pèse  le  bocal  vide,  puis  rempli  d’eau,  puis 
enfin  rempli  du  liquide  dont  on  eberebe  le  poids  spé- 
cifique; et  on  obtient  ce  dernier,  en  divisant  le  poids 
du  liquide  contenu  dans  le  bocal  par  celui  de  l’eau. 


4^2  ARÉOM^HÉ  Dé  HOMRERG. 

A.HÉOMÈTRE  DE  HUMRERG. 

L’aréomètre  de  Homberg,  décrit  dans  les  Mémoires 
de  l’Académie  des  sciences,  est  encore  souvent  ce 
qu’il  y a de  plus  commode  pour  déterminer  de  cette 
sorte  le  poids  spécifique  des  divers  liquides. 

Cet  aréomètre  u’est  .autre  chose  qu’un  vase  de 
verre  abcd^  figure  ii6,  semblable  à im  petit  ma- 
tins, dont  le  col  a b est  si  menu,  qu’une  goutte  d’eau 
y occupe  une  longueur  de  cinq  ^ six  lignes  : il  est 
cependant  bon  d’évaser  un  peu,  en  entonnoir,  l’ex- 
trémité a du  col  du  vaisseau,  afin  de  pouvoir  y verser 
plus  facilement  la  liqueur. 

A côté  de  ce  col  a b,  il  sort  de  la  panse  c du 
vaisseau,  un  petit  ttiyau  d,  parallèle  au  col  a de  la 
même  capacité  que  ce  col,  et  de  la  longueur  d’environ 
six  lignes.  Ce  petit  tuyau  sert  à donner  une  sortie  à 
l’air  qui  est  dans  le  vaisseau,  à mesure  qu’on  le  rem- 
plit d’une  liqueur. 

La  raison  pour  laquelle  le  col  a ^ est  si  menu,  est 
que  pqr-là  on  peut  plus  aisément  connaître  le  vrai 
volume  de  la  liqueur  qui  est  entrée  dans  le  vaisseau, 
en  le  remplissant  toujours  jusqu’à  une  marque  e,  que 
l’on  a faite  sur  le  col  a b. 

Pour  faire  usage  de  cet  aréomètre  , il  faut  cm  con- 
naître exactement  le  poids;  après  quoi,  le  remplir  d’une 
liqueur,  jusqu’à  la  marque  e,  faite  sur  son  col;  le  peser 
ensuite  avec  une  balance  très-exacte  ; et  comparer  ainsi 
le  poids  de  celte  liqueur  au  poids  d’une  autre  qu^n 
aura  essayée  de  la  même  façon.  Par-là  l’on  connaîtra 
très-exactement  de  combien  l’une  pesera  plus  que  l’au- 
tre, parce  qu’une  goutte  d’eau  occupant  l’espace  de 
cinq  à six  lignes  dans  le  col  de  cet  aréomètre,  si  on 
y avait  versé  la  hauteur  d’une  ligne  de  trop  ou  de  trop 
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pou,  l’erreur  ne  serait  que  d’un  cinquièrae . ou  d’un 
sixiènae  de  goutte  sur  toute  la  quantité  qu’on  aurait 
mesurée;  ce  qui  est  très-peu  de  chose  : et  cependant 
cela  est  très-sensible  dans  l’aréomètre,  et^ès-fapile  à 
corriger,  en  ajoutant  un  peu  de  liqueur,  s’il  y en  a 
trop  peu  ^ ou  en  fra||>ant  avec  le  doigt  sur  l’ei^ii- 
noir  du  col,  s’il  y en  a trop  ; ce  qui  fera  sortir  un  peu 
(la  la  liqueur  par  le  bout  du  petit  tuyau. 

clair  que  connaissant  le  poids  de  l’caiLque  con- 
tient^aréoraètre , celui  de  l’instrument  vide,  celui  j|e 
l’instrument  plein  du  liquide,  dont  on  eberebe  le  poids 
spécifique,  ce  poids  n’est  autre  chose  que  le  qaj^ent 
du  poids  du  liquide  par  celui  de  l’eau.  , 

Nous  ne  pouvons. pas  nier  que  cet  aréomètre  nC 
soit  sujet , comme  les  autres , à plusieurs  inconvéniens. 
Le  plus  grand  de  tous  est  celui  auquel  il  n’y  a pas  de 
remède;  c’est  que  le  col  a b est  fort  étroit,  et  par-là 
capillaire;  et  que,  pour  cette  raison,  les  liqueurs  s’y 
tiennent  plus  élevées  qu’elles  ne  devraient;  et  cet  tïxcès 
n’est  pas  le  même  gjjur  toutes. 

BOUTEILLE  DE  MILLE  GRAINS.  ( THOUSAND  - GRAIN 
BOTTLE  ). 


Dans  le  but  de  faciliter  cette  expérience;  ou  se  sert* 
quelquefois  d’une  bouteille  connue,  par  les  fabricaiis  * 
anglais,  sous  le  nom  de  Bouteille  de  mille  grains;  puis, 
d’un  poids  qui  l’équilibre  trèS-exactement , lorsque  cette 
bouteille  est  remplie  d’eau  distillée , à la  température 
de  6o  degrés  de  Fahrenheit. 

Ce  n’est  autre  chose  qu’une  bouteille  de  verre  à 
long  col,  fermée  par  un  bouchon  conique,  le  long  • 
duquel  on  a pratiqué  une  petite  gouttière  qui  pennet 
à l’opérateur  de  le  faire  entrer  dans  la  bouteille,  lors»  ^ 
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qu’elle  est  complètement  remplie  de  liquide;  le  trop 
plein  s’échappant  alors  par  la  gouttière.  Sans  cetfe  pré- 
caution, il  serait  difficile  de  remplir  la  bouteille  de 
liquide , sans  y renfermer  aussi  quelques  bulles  d’air 
qui  altéreraient  les  résultats. 

Get  instrument  n’exige  donc,  pour  ainsi  dire,  au- 
cun calcul  : on  le  rempHt  de  liquide,  et  on  le  place  dans 
un  des  bassins  d’une  balance,  son  contrepoids  connu 
étant  dans  l’autre.  Si  le  liquide  contenu  est  plus  léger 
que  l’eau I on  sera  obligé,  pour  rétablir  l’équilibre, 
d’ajouter  quelques  poids  dans  le  plateau  qui  le  porte; 
ceci^ontre  d’abord,  d’un  seul,  coup,  que  le  poids 
s])éci(]que  est  moindre  que  celui  de  la  substance  qu’on 
prend  pour  terme  de  comparaison  : ce  poids  spécifique 
sera  donc  une  fraction.  > 

Le  liquide,  au  contraire,  est-il  plus  pesant  que 
l'eau?  La  bouteille  va  pencher,  et  c’est  dans  l’autre 
bassin  qu’il  faudra  ajouter  une  certaine  quantité  de 
poids  pour  rétablir  l’équilibre. 

Supposons,  par  exemple,  que  la  bouteille  soit  rem- 
plie d’éther  sulfurique,  on  se  trouvera  obligé  d’ajouter 
de  son  côté  a6i  grâins  pour  rétablir  l’équilibre  : or, 
comme  de  a6i  à looo  la  différence  est  739,  on  trouve 
immédiatement  que  le  poids  spécifique  de  l'eau  étant  1 , 
‘celui  de  l'éther  est  0.739;  si  l’on  avait  pris  de  l’eau 
de  mer  pour  remplir  la  bouteille,  eau  qui,  comme  on 
le  sait,  est  nu  peu  plus  dense  que  l’eau  distillée,  on 
aurait  été  obligé  d’ajouter  26  centièmes  ou  à peu  près 
un  quart  de  grain  dans  l’autre  plateau,  quantité  qui, 
cninnie  nous  l’avons  expliqué,  doit  s’ajouter  au  mo- 
dule 1,000,  pôur  donner  le  poids  spécifique  de  l’eau 
de  mer,  qui  deviendrait  alors  1.026.  L’acide  sulfu- 
rique étant  plus  pesant  que  l’eau,  on  trouverait  qu’il 
l^t  ajouter  870  grains  dans  le  bassin  opposé  à la  bou- 
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teille,  de  sorte  que  son  poids  spécifique  serait  repré-  ' 
sente  par  i.SyS.  • ^ 

» 

BOUTEILLE  POUCE-CUBE. ^ ( CUBICAL  mCH  BOTTLE  ).  • 

On  connaît,  sous^le  nom  de  bouteille  pouce-cube, 
un  autre  petit  appareil,  qui  a beaucoup  de  rapport  • 
avec  le  dernier.  Ainsi  que  son  nom  l’indique,  c’est 
une  petite  bouteille  de  la  capacité  exacte  d’un  pouce 
cube,  lorsque  le  bouchon  est  ajusté  : on  s’en  sert  pour 
déterminer  le  poids  absolu  du  pouce  cube  de  difFé-  ' 
rens  liquides. 

Ces  deux  derniers  appareils  sont  encore  assee  dis- 
pendieux , malgré  leur  inexactitude  : ils  conviennent  * 
plutôt  aux  amateurs  qu’aux  praticiens. 

Le  D'"  Richard  Davies  a publié,  dans  les  Transac- 
tions philosophiques , une  table  très-étendue  des  poids 
spécifiques  des  différons  corps , recueillis  dans  divers 
« auteurs,  et  tirés  aussi  en  partie  de  ses  propres  expé- 
'riences  sur  les  échantillons  nombreux  rassemblés  par 
le  signer  Vigani,  et  conservés  à la*  bibliothèque  de 
Queen’s-Collegi 
« Brisson  a 
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force  relative,  considérée  sous  le  rapport  de  leur  ap- 
plication dans  la  pratique,  est  fort  ancien,  instru- 
ment de  ce  genre  se  trouve  décrit  dans  le  poëme  de 
Rhemnius-FanniusPalœmon,  sur  les  poids  et  mesures, 
et  il  est  attribué  au  célèbçe  mathématicien  Arcbi- 
Ipèdes , qui  vivait  plus  de  3(J0  ans  avant  Jésus-Christ. 
Cependant  cet  instrument  tomba  dans  l’oubli,  et  le 
père  Kircher,  voyant  un  chimiste  allemand,  John 
Tliolder,  dit  Basile  Valentin,  qui  s’en  servait  pour  dé- 
terminer la  force  de  l’eau  salée,  le  fit  connaître  de 
nouveau.  Ces  instrumens  se  placent  à la  surface-  du 
lA^ide  dans  lequel  ils  s’immergent  plus  ou  moins, 
selon  le  poids  spécifique  du  liquide;  ou  même  on 
les  y fait  plonger  à une  certaine  profondeur , au  moyen 
de  petits  poids  dont  on  les  charge. 

On  a trouvé  plus  commode  d’en  construire  de  deux 
espèces  : les  uns  devant  servir  à l’examen  des  liquides 
plus  pesans  que  l’eau  distillée,  les  autres  pour  lea 
liquides  plus  légers.  ^ 

L’hydromètre  de  Homberg  se  trouve  cité  par  cet 
auteur  dans  un  Mémoire  publié  dans  ceux  de  l’Aca- 
démie royale  des  sciences  ; mais  on  n’en  trouve  point , 
la  description  ; il  paraît  êtce  semblable  à celui  de 
Baumé , à la  graduation  près. 

Comme  la  pinte  médicinale  de  Paris  contenait  exac- 
tement seize  onces  d’eau  distillée  à la  température 
îlpyenne,  les  hydromètres  employés  par  Homberg 
pour  les  liquides  plus  lourds  ou  plus  légers  que  l’eau, 
étaiqi^t  ffiM^ués  de  manière  à indiquer  le  nombre  d’onces 
que  pesaR  h 


la  pinte  médicinale  du  liquide. 

On^eut  graduer  un  hydromètre  de  cette  espèce 

“lOyen  dje  IV”"  — ' " 
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peu  près  arbitraiie.  que, dans  le  cas  actuel,  nous 
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eau  seulement.  Pour  cela,  on  le  ferait 
eau  avec  un  lest  jusqu’à  une  marque  à 
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appelons  i6;  on  le  pèserait  ensuite.  On  multiplierait 
ce  poids  par  la  valeur  de  la  marque  dont  on  cherche 
le  lieu,  et  ce  produit  étant  divisé  par  le  nombre  choisi 
pour  désigner  la  hauteur  de  l’eau,  qui  est  ici  i6,  le 
quotient  exprimerait  le  poids  qu’il  faut  ajouter  ou  ôter 
à l’hydromètre  pour  le  faire  plonger  jusqu’au  degré 
cherché. 

Brisson  s’est  servi  d’hydroinètres  gradués  ainsi , pour 
déterminer  les  poids  spécifiques  des  liquides , celui  de 
l’eau  étant  looo. 

Montigny  a décrit,  dans  les  Mémoires  de  l’Académie 
des  sciences  pour  1768,  la  méthode  de  graduer  les 
aréomètres.  , 

PÈSE-SEL  ou  PÈSE-ACIDE  DE  BAUME. 

On  doit  à Baumé,  chimiste  parisien , deux  instru- 
mens  fort  simples , et  d’une  exactitude  suffisante  dans 
une  infinité  d’usages. 

La  figure  117  représente  son  pèse-sel,  qu’on  établit 
de  la  manière  suivante.  On  introduit  dans  le  tube 
une  bande  de  papier,  graduée  d’une  manière  quel- 
conque, qui  servira  à trouver  la  place  des  degrés;  puis 
on  immerge  l’instrument  dans  de  l’eau  pure,  à la  tem- 
pérature de  18.75  de  Réaumur,  en  introduisant  du 
mercure  dans  la  boule,  en  quantité  suffisante  pour 
enfoncer  l’instrument  presque  jusqu’au  sommet  du 
tube , juste  à un  point  marqué  o sur  le  papier  et  sur 
le/tube.  Cela  fait,  on  l’essuie  avec  soin;  puis  on  le 
transporte  dans  une  dissolution  saline,  formée  de 
quinze  parties  en  poids  de  sel  commun , parfaitement 
sec  et  exempt  dç  corps  étrangers  , qu’on  aura  fait  dis- 
soudre dans  85  parties  d’eau  pure;  comme  la  densité 
est  ici  plus  grande  que  celle  de  l’eau,  l’instrument  y 
entrera  moins,  et  une  plus  longue  partie  de  la  tige 
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sortira  du  liquide  ; on  verra  le  point  d’affleurement  sur 
le  papier,  et  l’on  marquera  alors  du  n°  i5  ce  point 
sur  l’échelle;  puis  l’on  divisera  en  i5  parties  égales  la 
tlistance  entre  o et  j 5;  il  ne  reste  plus  qu’à  porter  ces 
degrés  sur  la  tige  de  haut  en  bas , avec  un  compas; 
la  graduation  se  termine  ordinairement  au  n°  yS. 
L’instrument,  en  s’enfonçant,  par  exemple,  au  4o®  de- 
gré, indique  précisément  qu’il  y a 4o  parties  de  sel 
sur  loo  dans  la  dissolution;  cependant  si  l’on  formait 
une  dissolution  de  ce  genre,  on  verrait  que  l’instru- 
ment ne  donne  qu’à  peu  près  ce  degré. 

En  effet,  on  a pris  des  longueurs  égales  sur  la  tige, 
et  il  arrive  souvent  qu’elle  n’est  point  uniforme  dans 
toute  sa  longueur;  de  plus,  il  faut  l’avouer,  la  divi- 
sion de  l’échelle,  en  parties  égales,  ne  peut  point  indi- 
•([uer  des  parties  égales  de  sel  ajoutées  à la  dissolution, 
ou,  si  l’on  veut,  la  quantité  de  sel  et  les  degrés  ne 
• croissent  point  dans  le  même  rapport. 

' Pour  remédier  en  partie  à ces  défauts,  lîaumé  faisait 
plusieurs  dissolutions  salines,  dont  chacune  donnait 
un  niveau  propre  : 5 parties  de  sel  et  g5  d’eau  don- 
naient le  5*  degré;  lo  de  sel  et  90  d’eau,  le  10®  de- 
gré, etc.  Mais,  comme  l’eau  ne  dissout  guère  que  Ife 
tiers  de  son  poids  de  sel,  on  ne  peut  procéder  de  la=  * 
sorte  que  jusqu’au  a5*  degré,  qui  résulte  de  a5  de  ■* 
sel,  dissous  dans  'jS  d’eau;  cette  échelle  est  formée  de 
ê degrés  inégaux,  mais  assez  sensiblement  égaux  dans 
des  espaces  de  5 en  5,  pour  qu’on  puisse  la  porter  avec 
le  compas  un. peu  au-delà  de  a5. 

La  Table  suivante  qui  donne  la  correspondance 
entre ^es  d^ÿips  du  pèse-sel  ou  pèse^gKîide  de  Baumé, 
et  le  poids  spécifique  des  liquidés,  la  tempértfture 
étant  entre  56  et  60  degrés  de  Fahrenheit , a été  cal- 
culée par  les  D"  Bruymans,. Driessen,  Wrolik  et  Dei- 
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nian , formant  le  comité  chargé  de  compiler  la  Pharma 
copce.ia  Batavia;  comme  on  na  point  deux  pèse-sels 
qui  donnent  les  mêmes  indications,  ce  qui  toutefois 
ne  les  empêche  point  d’être  fort  utiles  dans  les  arts, 
il  n’est  point  nécessaire  de  faire  entrer  la  température 
dans  le  calcul,  si  elle  s’éloigne  peu  des  limites  po- 
sées ci-dessus,  nommément  56  et  6o  degrés  de  Fah- 
renheit. 


Déféré*  du  pêsr-acide 
de  Baume. 
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de  Kaumd. 
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Poiilt  spmfiqne. 
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I .736, 
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1.823 

1.847 
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>-897 
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69  

'• i-9'^' 

Ÿ-  * , ■ 

70  

1-946 

7'  

ï-974 

■■i.  * # il;  • 

7^  ••  •• 

73 

74 

75 


2.o3i 

2.059 


.087 


I.es  expériences  et  les  calculs  qu’a  faits  M.  Fran- 
cœur  sur  la  théorie  de  l’aréomètre  pèse-sel  ou  pèse- 
acide  de  Baumé,  l’ont  conduit  à la  relation  suivante, 
qui  donne  la  correspondance  du  poids  spécifique  d’un 
liquide  avec  son  degré,  à l’instruinent  de  Baumé.  Les 
résultats  qu’on  obtient  par  la  formule  suivante,  diffè- 
rent d^ceux  que  nous  venons  de  donner.  Soit  p le 
poids  spécifique,  d le  degré  aréométrique  correspon- 
dant, un  a : 


4.1 


U‘À 

1 5a  — d' 


Supposons  donc  qu’on  veuille  obtenir  le  poids  spé- 


VJ-. 


I * 
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• ^ 

cifique  d’up  liquide  qui  marque  6o “degrés  à l’areo- 
mètre , p égale  alors  6o  et 


i52 


i52 


P ='l^a  = r^6o 


= i.65aa 

environ,  au  lieu  de  1.714»  donné  par  la  table. 


ARÉOMÈTRE  PÈSE-ESPRIT  DE  BAUMÉ. 


L’aréomètre  pèse-esprit  de  Bauiné  est  construit  sur 
le  principe  du  pèse-sel  ou  pèse-acide,  que  nous  venons 
de  décrire;  le  mode  de  graduation  est  absolument  le 
même  : c’est-à-dire  qu’elle  se  fait  au  moyen  d’une  sotn- 
tion  de  sel  dans  l’eau , et  non  en  mêlant  de  l’eau  et 
Iles  esprits  dans  des  rapports  différens.  La  seule  difTé- 
^nce  qui  existe  entre  ces  deux  inslrumeq^  est  que 
les  degrés  du  premier  croissent  de  haut  en'fes,  tandis 
*“^6  dans  le  second ‘ils  croissent  de  bps  en  haut. 

if6  représente  le  pèse-esprit:  le  zéro, 
comme  bn  le  voit,  n«t  plus  placé  au  sommet  de  la 
.ftige;  mais  au  bas,  et  au  point  où  elle  plonge  dans  un^ 

* solution  de  dix'  parties  de  sel  et  quatre-vingt-dix  d’eau 
,|»ure;  on  le  transporte  ensuite  dans  l’ean  distillée;  la 
tige  s’enfonce  d’une  certaine  quanUté,r.]^i  marque 
alors  le  point  d’affleurement  qu’on  nom^  to,  et  l’on 
divise  la  difféience  des  deux;^^ffleuremens  en  dix  par- 
ties égales,  que  l’op  continue  de  porter  avec  un  com- 
pas jusqu’piu  haut  ifc  lé  tige.  Qo  voit  que  le  dixième 
degré 'du  pèse-esprit  correspond  au  zéro^du  pèse-sel, 
et  que  le  zéro  du  premier  correspond  au  dixième  degré 
du  second. 

4 • 

' La  table  suivante  qui  donne  la  coi;respo\idanfce  entre  * 
les  degrés  du  pèpe-esprît  de  Baumé  et'lft  poi|^  spéei-  . ; 
fî<jue  des  liquides,  la  température  étant  entre  56  et.' 
60  degrés  de  Fahrenheit ^ a été  calculée  .par  les  doc-*^ 


r.  ^ , 

» ^ \ P ^ 

^ • - -=  ■ i ' »,  ^ » 

Mm  ' ' 4 ' 

^ “ DE  BAUMÉ.  4^^  !. 

I Jt 

. leurs  Bruymans,  Driessen,  etc.,  tonnant  le  comité  ^ * 

M>-  ^ chargé  de  compiler  la  Pharmacopœa  Batava  ; * K 

comme  on  n’a  point  deux  pèse-esprits  qui  donnent  les 
mêmes  indications,  ce  qui  toutefois  ne  les  empêche  ^ ' 

point  d’être  fort  utiles  dans  les  arts  ou  le  commerce,  î^'.- 
il  n’est  point  nécessaire  de  faire  entrer  la  température  ^ 

dans  le  calcul,  si  elle  s’éloigne  peu  des  limites  posées  X 

ci-dessus,  nommément  56et6o  degrés  de  Fahrenheit.  ~ 

♦ 

Degm  da  pii«>esprit  PoitU  t|>«cifiqBe 

de  Betuné*  cormpondâot.  ^ 

5o  O. 

4g  0-787  • 

' 48  0.79a  * 

47  0.796  T 

’ . 46  i . . 0.800  , ^ 

45  o.8o5  ,4  . * ^ « 

44  0.810  ^ *w 

î 43  0.814 

4^  o.8ao 

4i  o.8a3  V*  P 

4o  0.828  , 

39  0. 83a  M ^ J 

38  0.837  ' , 

P 37  0. 84a 

> 36  0.847  s 

35  0. 85a  A ^ 

i * 34  0.858  r 

I - 33  0.863  ~ " 

r . 3a  0.868  ^ ' * 

3o  «.878  “ , 

X ' . 29  0.884  ^ «'te 

I J 28  0.889  P ~ * 

I 27  :. 0.895  _ 

1.  * a8  . - m - 

» fc'  A i 

^ • • i * 
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I)«gr«s  âa  pèM^et^ric  . Poidc  spécifiqii» 

de  Baiimé.  correspondant. 

a6  0 . 900 

a5  0.906 

24  ....  '. O • 9 ï T 

a3  '.  . . . 0.917 

22  0.923 

21  0.929 

20  ; . . . 0 . 935 

19  ....; 0.94* 

18  0.948 

17  0.954 

16  0.961 

i5  0-9^7 

i4  0.974 

i3  0.980 

12  0.987 

lï  ’• 0.993 

10 1 .000 


La  formule  suivante^  que  nous  empruntons  à M.  Fran> 
cœur  , donnera  la  correspondance  du  poids  spécifique 
d’un  liquide  avec  son  degré  au  pèse-esprit  de  Baume  ; 
les  résultats  qu’on  obtient  diffèrent  de  ceux  donnés 
par  la  table. 

Soit  P le  poids  spécifique , et  le  degré  du  pèse-es- 
prit, on  a : 


P = 


1 46 

Ï36+^‘ 


Supposons,  par  exemple , qu’on  demande  le  poids* 
spécifique  d’un  liquide  marquant  3o  au  pèse-esprit: 
ici  d égale  3o,  et  la  formule,  qui  devient 

^ >46  146 

^ i36-hSo  166’ 
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donne  pour  résultat  0,8790 , au  lieu  de  0.8780  ,.donné 
par  notre  table. 

Comme  on  se  trouve  souvent  obligé  de  convertir  les 
degrés  de  l’aréomètre  de  Baume  et  ceux  de  l’aréomèti-e 
de  Cartier,  et  réciproquement,  nous  donnerons  la  re- 
lation suivante  entre  ces  deux  instrumens  : 

Soit  C le  nombre  de  degrés  de  Cartier  ; 

B celui  correspondant  de  l’aréomètre  de  Baume  : on  a 

16  C = i5  B + 22. 

ARÉOMÈTRE  DE  FAHRENHEIT. 

Au  moyen  des  deux  instrumens  précédens,  il  ne  faut, 
pour  obtenir  le  poids  spécifique  des  liquides,^  qu’ob- 
server la  profondeur  de  l’instrument  dans  le  liquide; 
Fahrenheit  modifia  cet  instrument  de  telle  sorte,  qu’il 
obtint,  avec  bien  plus  d’exactitude,  les  poids  spéci- 
fiques cherchés.  Cette  modification  consiste  à faire 
plonger  l’instrument  dans  un  liquide  quelconque,  au 
moyen  de  petits  poids , mais  toujours  à la  même  hauteur. 
La  figure  119  représente  cet  aréomètre  : il  se  compose 
de  deux  boules  de  verre  creuses  a b , réunies  par  un 
tuyau  cylindrique  c ; la  boule  supérieure  a est  sur- 
montée d’un  petit  tube  d , portant  une  marque  e vers 
le  milieu  de  sa  hauteur  ; ce  petit  tube  s’évase  à son  ex- 
trémité supérieure.  On  leste  l’aréomètre  avec  un  peu 
de  mercure  ; suffisamment  pour  que , plongé  dans 
l’esprit-de-vin , la  marque  se  trouve  à peu  près  au  ni- 
veau du  liquide.  On  le  ferme  alors  hermétiquement , et 
on  le  pèse  avec  soin. 

Ainsi  préparé,  l’instrument  donne  les  poids  spéci- 
fiques des  liquides;  on  le  laisse  flotter  dans  l’eau 
distillée  , prise  à une  température  donnée  ; puis 
on  le  charge  de  poids,  pour  le  faire  affleurer  jusqu’à 
la  marque; ce  dernier  poids,  plus  celui  de  l’instrument, 

28. 
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est  le  poids  de  l’eau  déplacée.  On  procède  de  la  même 
manière  pour  faire  affleurer,  dans  tout  autre  liquide; 
ce  qui  donne  encore  le  poids  de  ce  liquide  déplacé  ; 
et  ce  dernier  poids,  divisé  par  le  premier,  ou  par  celui' 
de  l’eau,  donne  le  poids  spécifique  du  liquide,  l’eau 
étant  prise  pour  unité. 

Ainsi,  soit p le  poids  de  l’instrument,  plus,  celui 
d<mt  on  le  charge  pour  le  faire  affleurer  dans  un  liquide 
quelconque,  ^ d:  ^ ce  poids , dans  un  autre  liquide  ; 
appelons  d’ailleurs  it  et  n'  les  poids  spécifiques  de  ces 
liquides.  On  a : 

JL=  P — 'l 

« P 

Si  le  poids  de  l'eau  est  pris  pour  unité , cette  relation 
devient,  à cause  de  tc  = i , 

tZ  , 

P 

(Voyez  le  Manuel  d’applications  mathématiques 
du  traducteur , page  84-  ) 

M.  Deparcieux  a employé  un  aréomètre  de  ce  genre- 
pour  déterminer  le  poids  spécifique  des  eaux  d’un  grand 
nombre  de  sources  en  France;  mais,  pour  lui  donner 
plus  de  sensibilité,  il  avait  augmenté  son  volume. 

La  boule  n’était  rien  moins  qu’une  bouteille  convexe- 
à son  fond , pour  empêcher  les  bulles  d’air  de  s’y  loger: 
cette  bouteille  avait  huit  pouces  de  long  et  deux  pouces 
de  diamètre  ; on  la  lestait  avec  du  petit  plomb  ; elle  était 
fermée  par  un  bouchon  bien  verni,  portant  un  fil  de 
laiton  de  trente  pouces  de  longueur  et  d’un  douzième 
de  pouce  de  diamètre,  dont  l’extrémité  supérieure  en- 
trait dans  le  fond  d’une  petite  sébile  qui  recevait  les 
poids.  Tout  l’instrument  pesait  environ  vingt-trois  onces  ■ 
un  quart  de  France. 
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Un  cylindre,  en  fer>blunc,  de  trois  pieds  de  long  sur 
trois  pouces  de  diamètre , portant  une  règle  divisée 
en  pouces  et  parties  de  pouce , servait  à contenir  les 
eaux  soumises  à l’examen.  Cet  instrument  était  d’une 
sensibilité  telle , qu’iin  seul  grain  placé  dans  la  sébile 
la  faisait  plonger  d’un  demi-pouce , ou  de  du  volume 
de  l’eau  déplacée.  , 

ARÉOMÈTRE  DE  HICHOLSON. 

L’aréomètre  de  Nicholson  n’est  qu’une  modification 
faite  à celui  de  Fahrenheit,  dans  le  hut  de  l’appliquer 
à la  recherche  des  poids  spécifiques  dès  substances 
solides,  aussi  bien  que  des  liquides. 

La  figure  1 20  représente  cet  instrument  : e est  une 
balle  de  cuivre  creuse,  et  de  laiton;  e une  petite  cu- 
vette fixée  à cette  balle  ; a est  une  autre  cuvette  atta- 
chée à l’autre  extrémité  de  la  balle  ; la  tige  a de 
pouce  de  diamètre:  elle  est  d’acier  parfaitement  dur; 
la  cnvette  e est  assez  lourde  pour  maintenir  toujours 
la  tige  verticalement  quand  on  fait  flotter  l’instrument 
dans  un  liquide  ; la  balle  est  assez  grande  pour  qu’on 
soit  obligé  d’ajouter  une  ou  deux  onces  dans  la  cuvette 
supérieure  b,  afinj  qu’une  marque  faite  vers  le  milieu 
de  la  tige  m,  vienne  affleurer  le  niveau  du  liquide, 
lorsqu’on  plonge  l’instrument  dans  de  l’eau  distillée  à 
la  température  de  60°  de  Fahrenheit;  on  détermine 
alors  bien  exactement  ce  poids  et  celui  de  l’instrument. 

Voyons  maintenant  comment  on  détermine  le  poids 
spécifique  d’un  liquide , sans  action  sur  le  métal  ; on  y 
- plonge  l’instrument,  et  l’on  fait  entrer  dans  la  cuvette 
supérieure  une  quantité  de  poids  suffisans  pour  quç  le 
niveau  du  liquide  vienne  affleurer  la  marque  ; alors, 
comme  le  poids  connu  de  l’instrument,  ajouté  à celui 
nécessaire  pour  le  faire  plonger  dans  l’eau,  est  à ce 
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poids  conDu,  plus  celui  ajouté  pour  produire  le  dernier 
affleurement,  comme  le  poids  de  la  quantité  d’eau  dé- 
placée est  au  poids  d’un  égal  volume  du  liquide  qu’on 
exapiine;  alors,  disons-nous,  le  premier  poids,  divisé 
par  le  second,  donne  le  poids  spécifique,  comme  avec 
l’instrument  de  Fahrenheit.  ' 

'Toutes  ces  relations  sont  exprimées  beaucoup  plus 
commodément  par  la  formule  suivante,  dont  on  peut 
encore  faire  usage  ici  (Voyez  l’ouvrage  cité.  ) 

Soit  a le  poids  de  l’instrument,  l la  charge  qui  pro- 
duit l’affleurement  dans  l’eau,  >.  le  poids  qu^il  faut  ajou- 
ter ou  ôter,  pour  le  produire  dans  le  liquide  qu’on 
examine,  et  P le  poids  spécifique  de  ce  liquide;  on  a : 


P 


o-F/±X 

û “t"  / 


Montrons  l’emploi  de  cette  formule  par  un  exemple  : 
L’aréomètre  pèse  45  unités  de  poids  quelconque; 
il  a fallu  placer  1 1 . 54  de  ces  poids  dans  la  cuvette 
supérieure  pour  produire  l’affleurement  dans  l’eau , et 
5.19  seulement  pour  l’affleurement  dans  le  liquide  ; 
c’est-à-dire  qu’il  a fallu  ôter  de  la  première  chaîne  une 
quantité  X = 6..  35. 


devient  donc 


45  -h  1 1.5/|  — 6.35  __  5oï9 
45 -p  11.54  ““  5654 


0.8877. 


Tel  est  le  poids  spécifique  du  liquide,  celui  de  l’eau 
étant  l’unité. 

.S’agit-il  d’obtenir  le  poids  spécifique  d’un  corps 
, solide  pesant  moins  que  la  charge  nécessaire  pour  faire 
affleurer  l’instrument  dans  l’eau,  placez  l’aréomètre 
dans  l’eau  distillée,  et  le  corps  dans  la  cuvette  siq)é- 
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rieure  b.  Ajoutez , dans  cette  même  cuvette , le  poids 
nécessaire  pour  faire  affleurer  l’instrument;  retranchez 
ce  dernier  poids  de  celui  nécessaire  pour  plonger 
l’aréomètre  dans  l’eau  jusqu’à  la  marque;  la  difiérence' 
sera  le  poids  du  corps  dans  l’air  ; placez  ensuite  le 
corps  dans  la  cuvette  inférieure  e,  et  ajoutez  des  poids 
dans  la  cuvette  supérieure,  pour  produire  de  nouveau 
l’affleurement  ; le  dernier  poids  ajouté  sera  la  perte 
produite  par  rimmersion  ; elle  est  égale  à celui  du 
volume  d’eau  déplacé  : par  conséquent,  on  obtient  le 
poids  spécifique  du  solide,  en  divisant  son  poids  dans 
l’air , par  la  perte  faite  dans  l’eau  ; ou  bien , soit  k le 
poids  placé  dans  la  cuvette  supérieure  pour  produire 
l’affleurement;  on  ôte  ce  poids,  et  on  y substitue  le 
corps  , plus  le  poids  l,  pour  produire  l’affleurement  ; 
enfin,  on  place  le  <;orps  dans  le  bassin  inférieur,  et 
l’on  ajoute  un  poids  ni  pour  produire  encore  rafflen- 
rement;  et  l’on  a,  appelant  P le  poids  spécifique  du 
>K>lide  : . 


et  si  P désigne  le  poids  du  corps  dans  l’air , et  n la 
perte  que  le  corps  a faite  de  son  poids  dans  l’eau,  on  a 

y 

p — k — /,  et  n — m~—l; 

d’où, 


n 


( Voyez  l’ouvrage  cité  plus  haut.  ) 

Comme  la  tigexle  cèt  instrument  n’a  que  ^ de  pouce 
de  diamètre,  elle  s’élèvera  ou  s’abaissera  d’un  pouce 
environ  par  la  soustraction  ou  l’addition  de-;^,  de  grain  ; 
de  sorte  qu’il  indiquera  des  variations  de  poids  moindres 
de  de  grain , ou  de  du  tout  : on  obtiendra  done 
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cinq  figures  exactes  -dans  l’évaluation  des  poids  spéci- 
fiques. 

M.  Charles  a imaginé  de  renverser  la  cuvette  infé- 
rieure , au  moyen  d’un  crochet  placé  à son  fond , pour  • « 
le  cas  où  l’on  a à prendre  le  poids  spécifique  d’un 
solide  plus  léger  que  l’eau;  on  conçoit  que  la  cuvette, 
ainsi  renversée,  éprouve,  de  la  part  du  solide,  une 
^ pression  de  bas  en  haut,  et  il  faut  alors  moins  de  poids 
' pour  faire  plonger  l’aréomètre. 

Une  autre  personne,  enfin,  adapta  une  petite  pointe 
à l’instrument,  pointe  qui  entrait  dans  les  bois  légers 
qu’elle  voulait  soumettre  à l’expérience. 

\ 

ARÉOMÈTRE  DE  G ü T TON  - M O R V E A U. 

Cet  aréomètre  est  encore  une  modification  faite  à 
l’instrument  de  Fahrenheit,  par  le  célèbre  Guyton- 
Morveau.  Il  est  en  verre,  et  porte  deux  cuvettes, 
comme  l’aréomètre  de  Nicholson  ; le  corps  est  Cylin- 
drique, et  tient  à la  cuvette  supérieure  par  une  tige 
déliée,  portant  en  son  milieu  la  marque  d’immersion  ; ^ 

la  cuvette  inférieure  se  termine  en  pointe;  elle  est 
attachée  au  cylindre  par  deux  branches.  Ce  cylindre, 
dans  l’instrument  même  de  M.  Morveau,  avait  6.85 
pouces  de  longueur,  et  o . y i de  pouce  de  diamètre.  La 
cuvette  supérieure  exigeait  un  poids  de  1 1 5 grains 
pour  faire  affleurer  l’instrument. 

M.  Guyton-Morveau  avait  ajouté  à cet  appareil  une 
autre  pièce,  qu’il  appelait  le  le.st c’était  un  petit 
morceau  de  verre  égalau  poids  additionnel  de  1 1 5 grains, 
plus  celui  du  volume  d’eau  déplacé  par  ce  lest.  C’est 
toujours  dans  la  cuvette;  inférieure  qu’on  plaçait  ce 
morceau  de  verre , lorsqu’on  s’en  servait  ; de  sorte  que 
l’instrument  affleurait  tout  aussi  bien  , soit  qu’on  plaçât 
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• 1 1 5 grains  dans  la  cuvette  supérieure , soit  qu’on  plaçât 

le  lest  dans  la  cuvette-  inférieure. 

La  figure  1 2 1 représente  cet  aréomètre  : a est  la 
^ « cuvette  supérieure;  ^ la  cuvette  inférieure  ; c la  marque 
d’alTleurement  faite  sur  une  petite  pièce  de  verre  placée 
dans  l’intérieur  de  la  tige  ; x est  le  lest  qu’on  introduit 
dans  la  cuvette  inférieure  pour  les  expériences  sur  les 
liquides  dont  la  densité  est  plus  grande  que  celle  de 
l’eau  : l’aréomètre  se  plonge  dans  un  vase  cylindrique 
rempli  d’eau,  dans  laquelle  il  s’immerge  jusqu’en  c; 
un  doit  choisir  un  vase  d’une  profondeur  suffisante, 
pour  que  l’aréomètre  flotte  librement  jusqu’au  niveau 
de  la  marque  ou  au-dessus  d’elle,  sans  qu’il  soit  pos- 
sible que  le  fond  de  la  cuvette  supérieure  descende 
jusqu’à  la  surface  de  l’eau. 

Cet  instrument,  vu  sa  fragilité,  doit  être  placé  dans 
une  boîte  dont  la  face  intérieure  portera  sur  un  pa- 
pier qu’on  y aura  collé  , le  poids  de  l’instrument  avec 
et  sans  le  lest,  et  le  volume  d’eau  qu’il  déplace  dans 
l’un  et  l’autre  cas.  Il  est  souvent  nécessaire  de  con- 
naître ces  nombres  avec  exactitude. 

Cet  instrument  sert  aussi  bien  aux  solides  qu’aux 
liquides  ; il  ne  diffère  guère  de  l’aréomètre  de  Nichol- 
son,  qu’en  ce  qu’il  est  de  verre;  la  seule  condition  à 
observer,  lorsqu’on  s’en  sert,  c’est  que  le  poids  ab- 
solu du  corps  qu’on  examine  soit  plutôt  moindre  que 
le  poids  constant  additionnel  qui  était,  dans  l’instru- 
ment de  M.  Morveau,  de  1 15  grains. 

Pour  les  liquides  d’une  densité  inférieure  à celle  de 
l’eau , l’instrument  sans  le  poids  additionnel  donné 
ci-dessus,  pesait  environ  4^9  grains  avec  les  dimen- 
sions décrites.  On  conçoit  qu’il  serait  facile  de  dimi- 
nuer ce  poids  ; on  a donc  un  cinquième  de  flottaison  ; 
œ qui  donne  les  moyens  de  déterminer  toutes  les  den- 
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sites  intermédiaires  entre  l’eau  et  l’alcool  le  mieux  * 
rectifié  qui , comme  on  le  sait , est  à l’eau  sous  ce 
rapport  comme  8 à lo. 

Veut-on  examiner  des  liquides  d'une  plus  grande  . , 
densité  que  l’eau , on  place  dans  la  cuvette  inférieure 
un  poids  constant  additionnel  ou  lest  qui , dans  l’in- 
strument de  M.  Morveau , pesait  1 38  grains , l’instni- 
ment  peut  alors  recevoir  dans  la  cuvette  supérieure 
plus  de  quatre  fois  le  poids  additionnel  de  la  cuvette 
inférieure  sans  perdre  sa  position  verticale.  Dans  cet 
état  il  donne  les  poids  spécifiques  des  acides  les  plus 
concentrés. 

Il  a encore  ce  rapport  avec  l’instrument  de  Nichol- 
son,  qu’il  peut  servir  de  balance  et  donner  4e  poids 
absolu  des  corps  qui  n’excède  point  son  poids  addi- 
tionnel. Il  peut  donc  servir  à déterminer  : i ° le  poids 
spécifique  des  solides  dont  le  poids  absolu  est  moindre 
de  1 1 5 grains  ; n”  celui  des  liquides  d’une  densité 
moindre  que  celle  de  l’eau  ; 3°  celui  des  liquides  d’une 
densité  plus  grande  que  celle  de  l’eau  ; l\  le  poids  ab- 
solu des  corps  pesant  moins  de  1 1 5 grains  ; 5"  la  con- 
traction et  la  dilatation  de  l’eau  rapportées  à son  vo- 
lume primitif,  son  degré  de  pureté  étant  préalablement 
connu. 

'Pour  obtenir  le  poids  spécifique  d’un  solide,  on  le 
placera  dans  le  bassin  supérieur,  et  l’on  ajoutera  des 
poids  jusqu’à  ce  que  ta  marque  affleure  le  niveau  de 
l’eau  ou  de  tout  autre  liquide  qu’on  jugera  à propos 
d’employer;  retranchez  la  somme  de  ces  poids  de  1 15 
grains,  la  différence  est  le  poids  absolu  du  solide, 
multipliez  cette  différence  par  le  nombre  qui  reprér 
sente  lé  poids  spécifique  du  cylindre , et  prenez  note 
du  produit;  placez  alors  le  sqlide  dans  le  bassin  infé- 
rieur, et  ajoutez  des  poids  dans  le  bassin  supérieur 
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pour  produire  l’affleurement;  retranchant  ces  poids 
additionnels  des  poids  additionnels  que  vous  aviez 
ajoutes  lorsque  le  corps  était  dans  le  bassin  supé- 
rieur, vous  aurez  une  différence  qui  sera  la  perte  de 
poids  produite  par  l’immersion  ; enfin  , divisez  le  pro- 
duit que  vous  aviez  noté  par  cette  perte  de  poids  ^ et  le 
quotient  sera  le  poids  spécifique  du  solide  relativement 
à celui ' du  liquide  dans  lequel  vous  l’aurez  plongé. 
Ceux  qui  préfèrent  le  langage  simple  et  concis  de  l’al- 
gèbre aux  longues  phrases  du  langage  ordinaire,  pour- 
ront se  servir  de  la  formule  suivante,  qui  n’est  autre 
que  celle  déjà  donnéë. 


Si  l’on  a plongé  le  corps  dans  l’eau  et  que  l’unité 
représente  la  densité  de  ce  liquide  ; 

Si  l’on  a employé  un  autre  liquide  que  l’eau , et  que 
A soit  le  nombre  qui  représente  la  densité  ou  le  poids 
spécifique  de  ce  liquide,  la  formule  devient  alors 

l,{k-l)_Kp 

— m — l — n ’ 

eu  conservant  les  mêmes  appellations  que  ci-dessus. 

Pour  trouver  le  poids  spécifique  d’un  liquide,  on  y 
plonge  l’aréomètre , et,  prenant  note  du  poids  nécessaire 
pour  produire  l’affleurement,  on  ajoute  ce  poids  à 
celui  de  l’instrument;  puis,  ajoutant,  d’une  autre 
part , le  poids  de  l’aréomètre  au  poids  additionnel 
nécessaire  pour  le  faire  affleurer  dans  l’eau  distillée, 
l’on  divise  la  première  somme  par  la  seconde  : le  quo- 
tient qu’on  trouve  est  le  poids  spécifique  du  liquide. 

Le  poids  additionnel  ou  le  lest  qu’on  place  dans  le 
bassin  inférieur  pour  l’examen  des  liquides  plus  denses 
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c]ue  l’eau,  exige  quelques  attentions  pour  s’accorder 
parfaitement,  sous  le  rapport  de  l’immersion,  avec  le 
poids  constant,  placé  dans  le  bassin  supérieur;  mais 
on  parvient  à ce  résultat  par  un  ajustement  fait  avec 
soin. 

On  donne  au  verre  une  forme  convenable  en  l’usant  ; 
puis , on  le  diminue  progressivement  jusqu’à  ce  qu’enân, 
placé  dans  le  bassin  inférieur,  son  immersion  amène 
aussi  exactement  l’affleurement  dans  l’eau  distillée  à 
une  température  et  sous  une  pression  donnée,  que 
pourrait  le  faire  le  poids  constant  additionnel,  placé 
dans  le  bassin  supérieur,  et  qui  était  Ii5  dans  l’in- 
strument de  Morveau. 

GLOBULES  ARÉOMÉTRIQUES. 

On  s’est  long-temps  servi  d’un  œuf  frais  ou  d’un 
morceau  d’ambre  qu’on  faisait  flotter  dans  une  disso- 
lution saline  pour  s’assurer  dé  son  degré  de  concentra- 
tion, et  voir,  sans  autre  examen,  si  elle  était  suffisam- 
ment évaporée  pour  la  cristallisation. 

Le  Wilson , professeur  d’astronomie  à l’univer- 
sité de  Glascow,  partant  de  cette  idée,  proposa  de 
mesurer  le  poids  spécifique  des  liquides  avec  une  série 
de  petites  balles  de  verre  ou  sphères  creuses,  différant 
l’une  de  l’autre  quant  au  poids  spécifique.  Si  l’on  pro- 
jette dans  le  liquide  üne  certaine  quantité  de  ces  glo- 
bules , tous  ceux  qui  sont  plus  lourds  tombent  au  fond , 
ceux  au  contraire  qui  sont  plus  légers  flottent  à la 
surface. 

MM.  Lovi  ont  beaucoup  perfectionné  ces  petits 
instrumens  : ils  sont  employés  aujourd’hui  par  les 
premiers  distillateurs  et  manufacturiers. 

Ces  globules  sont  renfermés  dans  des  boîtes  qui 
en  contiennent  differentes  quantités,  selon  l’usage 
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auquel  on  les  destine,  ils  sont  numérotés  de  deux  en 
deux  unités  du  troisième  ordre  dans  l’évaluation  du 
poids  spécifique;  ils  portent,  par  exemple,  920, 
9^2,  924,  926,  etc.,  etc. 

Trente  de  ces  globules  suffiront  pour  l’examen  des 
esprits  ; la  série  complète  pour  les  liquides , depuis 
l’éther  jusqu’à  l’acide  sulfurique  le  plus  concentré , est 
d’environ  trois  cents  ; comme  ils  portent  à leur  sur- 
face le  nombre  qui  indique  leur  poids  spécifique  res- 
pectif, il  suffit  d’en  jeter  une  petite  poignée  dans  le 
liquide;  celui  de  ces  globules  qui  restera  en  équilibre 
dans  le  milieu,  sans  s’élever  à la  surface,  ni  sans  tom- 
ber au  fond , porte  le  numéro  qui  indique  le  poids 
spécifique  de  ce  liquide.  Ces  globules  sont  accompa- 
gnés d’une  règle  à calcul  et  d’un  thermomètre,  pour  faire 
les  corrections  de  température,  et  trouver  la  force  des 
esprits  exprimée  dans  le  langage  des  marchands  et  des 
employés  de  l’octroi. 

Cette  espèce  d’aréomètre  est  véritablement  fort  com- 
mode, mais  il  est  assez  dispendieux;  il  est  vrai  que, 
si  un  aréomètre  ordinaire  s’endommage  d’une  manière 
ou  d’une  autre,  il  est  presque  impossible  d’y  remédier; 
tandis  qu’on  remplacera  facilement  les  petits  globules 
qu’on  pourrait  perdre,  et  qu’on  peut  même  détermi- 
ner le  poids  spécifique  d’un  liquide,  avec  une  exacti- 
tude suffisante  dans  bien  des  cas,  quand  même  il  man- 
querait un  ou  même  deux  globules  de  la  série. 

On  a évalué  ainsi  la  densité  de  quelques  solutions 
que  l’on  fait  évaporer  en  grand.  L’eau  de  mer,  par 
exemple,  dans  les  salines  est  concentrée  par  l’qxposi- 
tion  à l’air,  jusqu’à  ce  qu’elle  ait  acquis  une  certaine 
densité  : on  s’en  assure  au  moyen  de  deux  boules  de 
verre  disposées  à cet  effet,  dont  l’une  est  d’un  poids 
spécifique  un  peu  moindre;  et  l’autre,  d’un  poids  spé- 
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cifique  un  peu  plus  considérable  que  celui  de  la  solu' 
tion , telle  qu’elle  peut  être  employée.  M.  Loudon  s’est 
aussi  servi  de  ce  moyen , et  il  est  clair  que  dans  tous 
les  cas,  si,  ces  deux  bulles  s’enfoncent , le  liquide  n’est 
point  assez  concentré;  si  toutes  deux  flottent  à la  sur- 
face , il  l’est  trop  : elle  peut  être  employée  lors  que 
l’une  flotte  et  que  l’autre  reste  au  fond. 

APPAREILS  A PULVÉRISER. 

Piler  les  corps  est  le  moyen  qu’on  emploie  le  plus 
souvent  pour  réduire  les  solides  à un  état  de  division 
convenable  ; le  chimiste  doit  donc  se  munir  de  mortiers 
de  différentes  espèces.  Il  emploiera  des  mortiers  et  pi- 
lons de  verre , de  bois , d’acier,  de  marbre , de  pierres 
siliceuses,  de  porcelaine,  selon  la  nature  de  la  sub-, 
stance  qu’il  veut  pulvériser  ; les  mortiers  de  verre  ser- 
viront, à la  trituration  des  sels  corrosifs,  tandis  que 
pour  les  herbes,  les  racines  ou  autre  substance  végé- 
tale , qu’il  sufSt  presque  de  presser  sous  le  pilon , des 
mortiers  de  buis  ou  de  chêne  seront  bien  suflisans. 

Il  est  à peine  utile  de  faire  remarquer  que  pour  que 
la  substance  soit,  autant  que  possible,  soumise  à l’ac- 
tion du  pilon,  le  fond  du  mortier  doit  être  concave; 
les  côtés,  d’ailleurs,  ne  doivent  point  être  assez  incli- 
nés pour  que  la  substance  ne  puisse  pas  retomber  à 
chaque  coup  sous  le  pilon,  ni  si  perpendiculaires,  que 
les  parcelles  viennent  toutes  ensemble  se  ramasser  au 
fond  du  mortier;  avec  de  telles  dispositions,  ropéra-> 
tion  serait  infiniment  plus  longue. 

Les  pilons  doivent , autant  que  possible , être  d’un 
seul  morceau  et  d’une  seule  substance.  II  arrive  quel- 
quefois qu’on  leur  adapte  un  manche  en  bois  : c’est  un 
défaut;  car  il  est  rare  que  le  mortier  qui  sert  de  ciment 
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ne  se  détache  point  un  peu,  et  elle  se  mêle  alors  avec 
la  substance  qu’on  pulvérise. 

I^es  plus  grands  mortiers  de  fonte  qu’on  appelle  les 
mortiers  d’atelier,  sont  toujours  récouverts  de  cou- 
vercles de  bois  pour  empêcher  les  parties  les  plus  fines 
ou  les  plus  légères  de  s’échapper,  et  pour  défendre 
l’opérateur  contre  les  substances  nuisibles  ou  seulement 
désagréables. 

On  y parvient  encore  mieux  en  attachant  un  mor- 
ceau de  cuir  flexible  autour  du  pilon  et  du  mortier; 
cette  pièce  de  cuir  doit  être  fortement  attachée,  et  être 
tout  à )a  fois  assez  grande  pour  donner  du  jeu  au 
pilon.  11  est  des  cas  où  il  devient  nécessaire  pour  l’opé- 
rateur de  se  couvrir  la  bouche  et  les  narines  d’un  linge 
mouillé,  et  de  tourner  le  dos  à un  fort  courant  d’air 
qui  chassera  loin  de  lui  les  poussières  délétères  qui 
pourraient  gravement  l’incommoder. 

Dans  le  but  de  diminuer  la  fatigue,  on  attache 
presque  toujours  le  pilon  des  grands  mortiers  à l’ex- 
trémité d’une  longue  perche  de  bois  fixée  horizonta- 
lement au  plafond  par  l’autre  bout  ; l’élasticité  de 
cette  perche  suffit  pour  relever  le  pilon  de  bas  en 
haut  après  le  coup , et  il  ne  reste  plus  à l’opérateur  que 
le  soin  de  le  diriger  de  haut  en  bas  pour  frapper  la  sub- 
stance. 

Les  mortiers  d’acier  servent  à pulvériser  le  dia- 
i mant  et  les  autres  pierres  précieuses,  ils  ont  alors  une 

chambre  cylindrique  dans  laquelle  on  introduit  un 
' pilon  de  même  forme  et  de  même  matière  : on  place 

d’abord  la  pierre  dans  la  cavité,  puis  on  y introduit 
le  cylindre,  sur  lequel  on  frappe  avec  un  marteau , jus- 
qu’à ce  qu’on  l’ait  réduite  en  une  poudre  aussi  fine  qu’on 
le  désire. 

Les  mortiers  de  bronze  avec  pilons  en  fer  sont  ce 
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qu’il  y a de  meilleur  pour  les  usages  généraux  ; on  les 
préfère  aux  mortiers  de  fer,  parce  qu’ils  sont  plus  durs 
et  ne  se  rouillent  point.  Quant  aux  pilons  et  mortiers 
de  cuivre,  ils  ne  peuvent  guère  servir  que  pour  le  sucre 
et  les  épices  ; on  les  préfère , dans  les  cuisines , aux  mor- 
tiers de  bronze , sans  doute  à cause  de  leur  belle  cou- 
leur d’or. 

Les  mortiers  et  pilons  de  marbre  blanc  sont  très- 
bons  pour  pulvériser  les  sels;  on  les  préfère  aussi  pour 
les  émulsions  blanches  ; mais  on  ne  doit  point  employer 
le  même  mortier  ni  le  même  pilon  pour  ces  deux  dif- 
férens  usages. 

Pour  mélanger  des  pâtes  avec  des  matières  gom- 
meuses, on  emploie  des  mortiers  de  marbre  de  couleur, 
avec  des  pilons  de  bois  dur , qui  permettent  à l’opéra- 
teur de  frapper  avec  une  certaine  force , sans  craindre 
de  briser  le  mortier;  comme  d’ailleurs  ces  substances 
tachent  toujours  le  mortier , le  marbre  coloré  est  pré- 
férable au  marbre  blanc. 

On  emploie  déplus  grands  mortiers  de  cette  sorte, 
ou  même  de  bois,  avec  des  pilons  de  même  matière, 
pour  écraser  la  pulpe  des  végétaux,  ou  la  battre  avec 
le  sucre  ou  autres  matières  semblables.  Les  mortiers  de 
verre,  avec  pilons  de  même  substance,  ne  servent  guère 
qu’à  triturer  les  poudres , à les  mêler , et  les  faire  dis- 
soudre dans  des  liquides  froids. 

Les  mortiers  de  faïence  de  Wedgewood,  avec  pilons 
de  même  substance , ne  conviennent  pas  plus  à la  pul- 
vérisation des  corps  durs;  ils  sont  excellens,  au  con- 
traire, et  préférables  à ceux  de  verre,  pour  mêler  des 
poudres  par  le  frottement  et  les  faire  dissoudre  dans 
des  liquides  chauds. 

Les  mortiers  d’agate,  avec  pilons  de  même  sub- 
stance, sont  nécessairement  très-petits:  ils  ne  convien- 
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tient  nullement  à la  pulvérisation.  (Jn  les  emploie  pour 
moudre  les  poudres  les  plus  dures,  telles  que  celle  des 
pierres  qu’on  analyse,  les  verres  pour  les  émauv  et  la 
peinture  sur  verre,  et  les  couleurs  métalliques  les  plus 
dures  pour  la  peinture  sur  verre.  Les  pilons  de  ces 
mortiers  sont  souvent  fixés  à un  manche  de  hois,  de 
sorte  qu’ils  ont  la  forme  d’un  marteau. 

Il  faut  toujours  avoir  présent  à l’esprit  qu’en  pulvé- 
risant un  corps  dur,  la  friction  use  le  mortier  aussi  bien 
que  la  substance  pulvérisée;  il  est  donc  nécessaire,  dans 
les  expériences  délicates,  de  peser  le  corps  avant  et 
après  la  pulvérisation , et  de  reconnaître  l’accroissement 
de  poids. 

On  emploie  encore  des  mortiei'S  d’une  très-grande 
dimension  dans  le  travail  des  mines , comme  nous  le 
verrons  dans  la  partie  de  cet  ouvrage  qui  en  traite. 

IvrocJMXS  A urogueS. 

Lorsqu’une,  grande  <piantilé  de  substance  doit  être, 
pulvérisée,  on  emploie  alors  les  moulins  à drogues. 

La  figure  12?.  représente  les  meules  ordinaires,  ab. 
Ce  sont  deu.x  pierres  dures,  cylindriques,  placées  de 
champ  sur  une  autre  pierre  horizontale  r/,  qu’on  ap- 
pelle le  lit;  ce  lit  repose  sur  une  maçonnerie  assez  so- 
lide pour  résister  à la  pression  des  meules;  on  les  fait 
rouler  au  moyen  de  l’arbre  e,  traversé  par  l’essieu  des 
meules,  arbre  qui  reçoit  son  mouvement  de  rotation 
de  la  roue  dentée leur  j)oids  portant  en  entier  sur 
la  contre-meule  z/,  elles  écrasent,  en  les  froissant, 
les  matières  qui  y sont  répandues.  Le  trou  qui  reçoit 
l’axe  des  meules  est  allongé  dans  le  sens  vertical , de 
sorte  qu’il  leur  laisse  assez  de  jeu  pour  s’élever,  lors- 
que l’épaisseur  des  substances  qu’elles  doivent  écraser 
est  considérable. 

T. 
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ÎjCS  meules  doivent  pouvoir  pulvériser  les  drogues, 
indépendamment  de  leur  poids  et  par  l’effet  uni- 
que d’une  espèce  de  froissement  sur  le  lit.  On  obtient 
cet  effet  en  donnant  aux  cylindres  a b une  épais- 
seur très-grande,  et  leur  faisant  d’ailleurs  parcourir 
un  fort  petit  cercle;  il  en  résulte  que  le  bord  de  la 
meule  qui  est  plus  près  de  l’arbre  décrivant  un  plus 
petit  cercle  que  le  bord  le  plus  éloigné,  parcourt  dans 
le  même  temps  un  espace  moindre  (|ue  celui-ci;  mais 
comme  toutes  les  parties  de  largeur  de  cette  meule  se  meu- 
vent avec  la  même  vitesse  autour  de  son  axe  propre,  quel- 
ques parties  doivent  nécessairement  frotter  sur  le  lit, 
le  bord  extérieur  ayant  un  mouvement  progressif  plus 
lent  que  celui  qu’il  acquerrait  par  le  simple  contact 
avec  lui , et  le  bord  intérieur  se  mouvant  un  peu  plus 
vite.  Cette  circonstance  favorise  beaucoup  la  mouture, 
et  la  matière  étant  constamment  dérangée,  elle  ne  peut 
se  former  en  gâteau. 

Ces  meules  pourront  réduire  les  substances  en  une 
poudre  presque  impalpable,  par  une  action  suflîsam- 
ment  prolongée;  et  la  lévigation  de  corps  quelconques, 
même  les  plus  durs,  pourra  s’effectuer  en  montant  sur  la 
machine  des  meulesd’un  poids  proportionnéà  leur  dureté. 

Tous  les  moulins  à drogues  sont  munis  de  plusieurs 
paires  de  meules  de  différentes  grandeurs;  elles  ont 
l’avantage,  étant  en  pierre,  de  pouvoir  se  nettoyer  fa- 
cilement. Lorsqu’on  veut  moudre  une  substance  nou- 
velle, on  déblaie  d’abord  les  meules  et  le  lit  avec  soin, 
puis  on  soumet  à leur  action,  pendant  quelques  mi- 
nutes seulement,  ou  du  son  bien  sec,  ou  de  la  sciure 
de  bois;  ce  qui  les  débarrasse  entièrement  des  parcelles 
de  substance  qui  pourraient  y rester  adhérentes. 

M.  Maurice  de  Jonge  a ajouté  des  ratissoires  cà  la 
partie  postérieure  des  meules  de  son  moulin  à broyer; 
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et  au-ilelà  de  la  route  parcourue  par  les  rouleaux,  il 
a prati(pié  uu  ou  deux  réceptacles,  dans  lesquels  il 
introduit  des  tiroirs  recouverts  par  des  pièces  percées 
de  'JO  trous  environ  par  pouce  carré , et  qui  font  l’of- 
(ice  de  tamis.  Ces  tiroirs  reçoivent  les  parties  les  plus 
ténues  de  la  substance;  ce  qui  facilite  la  mouture  et 
empêche  les  parties  ténues  de  se  réduire  .à  l'excès,  ce 
qui  n’est  point  toujours  nécessaire. 

GLOIiK  IIOUT.WT  d’eCKH AnUT.  { Kr.KHARDT’s  IU)LI.I.\G 
Gr.OIiE. 

La  figure  ia3  est  une  section  d’une  autre  espèce  de 
inacbiue  à pulvériser,  de  l’invention  d’Eckbardt.  J.a 
meule  ou  rouleau  a a prestpie  la  forme  d’une  bouteille; 
elle  est  placée  sur  un  axe  incliné  l> , maintenu  par  la 
pièce  horizontale  f en  g,  qui  tourne  sur  le  pivot  c\ 
On  fixe  une  grande  roue  d’engrenage  à la  partie  su- 
périeure y,  pour  faire  tourner  la  machine;  le  lit  h h est 
creusé,  comme  on  le  voit  dans  la  figure,  pour  recevoir 
la  substance.  On  parvient,  à l’aitle  de  cette  machine, 
à Induire  les  drogues  en  une  poudre  impalpable;  mais 
il  faut  pour  cela  un  certain  temps.  rouleau  ne  doit 
point  être  trop  lourd , afin  qu’on  puisse  le  mouvoir  plus 
facilement. 

AIOt!LIWS  A TADAC. 

La  figure  1214  repré.scnte  un  autre  appareil  de  lévi* 
gatiou  a b est  une  espèce  de  mortier  conique  en 
fonte,  tarminé  par  un  -fond  hémisphérique;  il  reçoit 
un  pilou  UC  fer  t/,  légèrement  conique , et  terminé  de 
même  par  un  bout  sphérique,  afin  de  mieu.x  s’adapter 
au  mortier;  il  porte  à son  extrémité  supérieure  uu 
poids  assez  lounl  c. 

On  jette  dans  le  mortier  a b les  substances  (pi’on 
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veut  triturer,  mais  en  quantité  peu  cousi(léral)le;  alors 
le  pilon,  tournant  tout  autour  du  mortier,  roule  suc- 
eessivcinent  sur  toutes  les  parties  de  la  surface  inté- 
rieure du  cône,  et  réduit  les  drogues  en  poudre  par  sa 
pression  et  celle  du  poids  e.  Ce  pilon  reçoit  le  mouve- 
ment d’un  axe /,  placé  de  manière  à ce  qu’il  coïncide 
avec  le  prolongement  de  l’axe  du  cône  aù,  el  par  le 
moyen  d’un  pignon  mu  par  la  grande  roue  h du  mou- 
lin. On  voit  à l’extrémité  inférieure  de  l’axe  un  brasc, 
qui  entre  dans  le  bout  du  pilon;  alors,  quand  l’axe 
tourne,  il  entraîne  le  pilon  tout  autour  du  mortier  ; 
mais,  pour  lui  permettre  d’agir  suivant  la  quantité  de 
matière  que  celui-ci  contient,  l’anneau  c ne  s’adapte 
pas  exactement  au  manche  du  pilon;  mais  on  fixe  une 
pièce  /i  dans  l’extrémité  supérieure  du  pilon,  pièce 
qu’on  voit  dans  la  figure  de  côté. 

Cette  machine  est  surtout  employée  en  Angleterre 
par  les  manufacturiers  de  tabac,  et  elle  réduit  effecti- 
vement toute  espèce  de  drogues  en  une  poudre  impal- 
pable, à cause  de  l’agitation  constante  dans  laquelle  elle 
les  maintient.  Comme  le  pilon,  en  roulant,  passe  àcha- 
(|ue  instant  sur  une  nouvelle  surface,  aucune  partie  ne 
peut  échapper  ;i  son  action.  Cette  agitation  est  due  à 
l’extrémité  inférieure  du  pilon,  qui  soulève  la  poudre 
qui  pourrait  se  former  en  gâteau  du  côté  oppose. 

M.  Gill,  considérant  que,  dans  ce  mode  d’action  des 
pilons,  une  grande  partie  de  la  force  était  perdue,  a 
proposé  de  fixer  le  pilon  d’une  manière  convenable,  et 
de  faire  mouvoir  le  mortier  sur  un  axe  vertical,  au 
moyen  d’un  pignon  et  d’une  roue  dentée. 

On  peut  employer  l’uu  ou  l’autre  de  ces  moyens 
pour  moudre  les  drogues.  On  s’est  surtout  servi  de  cette 
machine  pour  le  tabac;  elle  a beaucoup  d’analogie  avec 
les  moulins  à huile  et  à cannes  des  Indes  orientales, 
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et  il  est  probable  <|ue  l’idée  de  faire  frotter  les  pilons 
dans  les  mortiers  nous  a été  transmise  par  quelque  per- 
sonne qui  avait  eu  l’occasion  de  voiries  moulins  à huile 
dans  les  Indes. 

Quoique  les  Anciens  connussent  l’usage  de  l’opium, 
et  autres  drogues  qu’ils  employaient  pour  apaiser  les 
douleurs  de  la  faim  lorsqu’ils  voyageaient  dans  les  dé- 
serts, il  ne  paraît  pas  qu’ils  aient  eu  aucune  idée  du 
plaisir  produit  par  les  stimulans  comius  sous  le  nom 
de  poudres  sternutatoires  ou  tabac.  C’est  aux  indigènes 
de  l’Amérique  que  nous  devons  cet  usage. 

Dans  l’origine,  on  prenait  le  tabac  avec  de  petites 
cuillères  altacbces  au  bouchon  même  de  la  bouteille  qui 
le  contenait.  Je  ne  sais  si  les  priseurs  n’ont  pas  fait  faire 
un  pas  rétrograde,  en  se  servant  de  leurs  doigts  pour 
porter  cette  poudre  aux  narines.  Ils  ont  naturellement 
été  obligés  de  remplacer  les  bouteilles  par  les  tabatières; 
et  CCS  bouteilles  servent  aujourd’hui  pour  le  poivre  de 
Cayenne. 

Rien  que  l’usage  du  tabac  à priser  soit  depuis  long- 
temps sur  le  déclin  en  Angleterre,  cependant  le  com- 
merce auquel  il  donne  lieu  est  encore  fort  considérable. 

MOULIN  A BOULETS.  (CANNON  BALL-MJLL.) 

figure  laS  représente  une  machine  également 
applicable  à la  trituration  des  substances,  ou  qui  peut 
servir  à celles  qu’on  réduit  à une  demi-Huidité  : telles 
que  les  couleurs  ou  autres  préparations.  grand  objet 
est  ici  de  produire  un  mélange  intime  de  la  substance 
avec  le  liquide  : a est  une  auge  de  fer  circulaire,  dont  le 
fond  peut  recevoir  trois  ou  quatre  gros  boulets  b;  ces 
boulets  sont  poussés  par  les  fourchettes  c,  mues  elles- 
mêmes  par  un  axe  vertical  cl. 

Pour  les  substances  sèches,  ces  fourchettes  sont  assez 
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longues  pour  toucher  le  l’oncl  de  l’auge  tt  ramasser  la 
substance  derrière  le  boulet,  condition  très-essentielle 
pour  obtenir  des  poudres  impalpables;  car  lorsque 
les  substances  sont  arrivées  à un  certain  degré  de  linesse, 
la  pression  les  forme  en  gâteaux  et  s’oppose  à la  pulvé- 
risation.- 

L’axe  vertical  est  mu  pur  la  roue  d’angle  e,  engre- 
nant dans  une  autre  roue  d’angle  /,  ayant  pour  axe 
l’arbre  horizontal , qui  d’un  côté  porte  la  manivelle  sur 
laquelle  s’exerce  l’ouvrier,  qui  peut  n’étre  qu’un  en- 
fant; sur  l’autre  extrémité  de  l’arbre  est  fixé  le  volant, 
qui  sert  à régler  le  mouvement  du  moulin. 

MOULIN  DK  LXHGKLOTTK. 

Le  I)r  Joël  Laiigelotle,  du  lloistein,  fit  publier, 
dans  les  Transactions  Philosophiques , la  description 
d’une  machine  qu’il  inventa , dans  le  but  de  remplacer 
les  mortiers,  et  d’obtenir  une  pulvérisation  plus  parfaite. 

Le  mortier  a figure  1 9.0,  était  fixe  entre  les  supports 
et  la  tige  du  pilon  , qui  était  verticale;  il  était  mu  cir- 
culairement  par  un  tambour  b,  qui  recevait  lui -même 
son  mouvement  d’une  roue  dentée  c,  mue  par  une 
manivelle  ; le  gros  bout  sphérique  du  pilon  portait  une 
gouttière,  en  travers,  ou  même  deux,  placées  à angles 
droits,  dans  laquelle  la  poudre  venait  tomber,  pour 
être  ensuite  soumise  à son  aetiou  ; afin  d’augmenter 
cette  action,  son  extrémité  supérieure  était  surmontée 
d’un  poids  e,  plombé,  proportionnel  à l’effet  qu’on 
désirait  obtenir. 

Ce  moulin  est  encore  aujourd’hui  en  usage  à Man- 
chester, pour  triturer  l’indigo.  Le  mortier  et  le  pilou 
sont  l’un  et  l’autre  en  marbre.  On  se  contente  de  donner 
un  axe  de  fer  au  pilon;  le  mortier  est  recouvert  de 
deux  plateaux  echuncrés , cpii  laissent  passer  la  fige 
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(lu  pilou,  et  empêchent  les  substances  pulvérisées  d’en 
sortir. 

TRITURA.TEUR  DU  DOCTEUR  LEWIS. 

figure  127  représente  un  petit  moulin  à triturer, 
dont  il  paraît  que  le  Dr  I^ewis  a fait  usage. 

Le  mortier  porte  un  rang  de  dents , sur  son  bord , 
qui  engrènent  dans  le  tambour , dont  l’axe  coïncide 
avec  celui  de  la  sphère,  qui  sert  de  pilon  ; ce  tambour 
est  mu  par  une  manivelle  : il  y a donc  un  double  mou- 
vement , le  pilon  se  mouvant  d’un  sens,  pendant  que 
le  mortier  tourne  horizontalement  de  l’autre;  ils  ont, 
de  plus,  l’un  et  l’autre,  un  certain  frémissement  qui 
provient  de  la  manière  peu  solide  avec  laquelle  le 
mortier  tient  à la  table.  Il  paraît  que  cette  petite  ma- 
chine est  très-convenable  à l’usage  auquel  on  l’emploie. 
Le  mortier  et  le  pilon  sont,  suivant  les  cas,  ou  de 
fonte , ou  de  faïence  de  Wedgewood. 

nu  PLATEAU  ET  DE  LA  MOLLETTE. 

Nous  ne  faisons  mention  ici  de  cet  appareil , bien 
connu,  au  moyen  duquel  on  porphyrise  les  corps, 
comme  on  le  dit,  que  pour  rappeler  au  chimiste  qu’il 
doit  préférer  les  tables,  ou  plateaux  de  granit,  à celles 
de  marbre,  soit  qu’il  se  propose  de  mêler  des  poudres 
ou  des  substances  grasses. 

On  pourrait  peut-être  encore  se  servir  avec  avantage, 
pour  mélanger  les  poudres  sèches,  des  blutoirs  à brosses 
de  Congrève,  qu’il  a proposés  pour  la  fabrication  de  la 
poudre  à canon,  invention  pour  laquelle  il  a pris  une 
patente  eu  i8i5.  Cet  instrument  épargne  les  tamisages 
répétés. 

Il  place  ses  trois  blutoirs  dans  un  châssis;  et  au  fond 
de  chacun  des  blutoirs,  une  brosse  cylindrique,  de  trois 
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pouces  lie  diamètre  et  de  six  à Iiuit  pouces  de  long, 
est  disposée  sur  un  axe,  dans  une  ouverture  oblonguo 
de  même  dimension  ; do  sorte  que  la  poudre  repose 
sur  la  brosse  cylindrique,  la  fait  se  tourner  avec  des 
vitesses  differentes;  au  moyen  de  roues  et  de  lanières 
de  cuir,  des  courans  de  poudre  s’échappent  et  viennent 
tomber  sur  la  table  au  mélange,  qui  n’est  autre  chose 
•ju’iine  large  bande  de  cuir  sans  fin,  mue  par  la  même 
machine  qui  jette  la  poudre  à son  extrémité  dans  un 
autre  blutoir,  muni  d’une  grande  brosse  cylindrique, 
dont  la  moitié  inférieure  agit  contre  un  tamis  serré,  de 
fil  métallique. 


APPAREILS  A FILTRER. 

Le  moyen  le  plus  généralement  employé  pour  clari- 
fier les  liquides , est  la  filtration.  On  ne  peut  l’effectuer 
<}ue  lorsque  les  substances  à séparer  sont  insolubles 
rune  dans  l’autre;  et,  dans  presque  tous  les  cas,  Tune 
doit  être  liquide  et  l’autre  solide  : c’est  une  espèce  de 
tamisage.  Le  filtre  doit  donc  être  fait  avec  des  corps 
perméables  aux  liquides  : on  fait  usage , suivant  les  cir- 
constances , de  papier  non  collé,  de  flanelle,  de  filasse, 
do  sable,  de  verre  pulvérisé,  de  silex,  de  pierre  po- 
reuse , de  charbon , etc. 

UES  FILTRES  EN  PAPIER. 

Le  papier,  comme  on  le  sait,  sans  doute,  est  un  tissu 
formé  de  fibres  végétales  qui  ont  subi  diverses  prépa- 
rations. Les  filamens  de  ces  fibres  sont  entremêlés  de 
telle  sorte,  qu’ils  laissent  entre  eux  des  pores  dont  la 
ténuité  est  toujours  en  rapport  avec  l’élat  où  se  trour 
vait  la  pâte  au  moment  oîi  elle  a été  convertie  en 
papier. 
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liC  grand  art  consiste  à choisir  une  espèce  de  papier 
tel  que  les  pores  pernieltent  au  liquide  de  le  traverser 
sans  laisser  passer  les  molécules  en  suspension , et  qui 
I rouillent  sa  transparence. 

Deux  sortes  de  papiers  ont  été  jusqu’ici  employés, 
quoiqu’ils  n’aient  point  toute  la  perfection  désirable  : 
ce  sont  les  papiers  brouillards  et  les  papiers  blancs  fins, 
non  collés. 

I>es  liquides  filtrés  au  papier  blanc  sont  toujours 
transparens  ; mais  ce  papier  manque  de  force  ; Ses  pores 
' s’obstruent  facilement;  de  sorte  que  la  filtration  devient 
fort  lente. 


Le  papier  gris  peut  être  employé  jilus  long-temps , en 
conservant  toujours  au  liquide  sa  transparence;  mais 
comme  la  pâte  dont  il  est  fait  est  toujours  moins  pure 
«jue  celle  du  papier  blanc,  il  communique  quelquefois 
au  liquide  un  goût  désagréable,  qui  provient  de  la 
solution  d’une  partie  des  substances  qui  le  composent. 

Ceci  explique  le  goût  et  l’odeur  qui  frappent  toujours 

un  gourmet , lorsque  le  lait , le  vin , les  liqueurs  spiri-  | 

tueuses  et  autres  boissons  ont  été  filtrés  avec  le  papier  » 

gris.  11  paraît  donc  que,  parmi  ces  liejuides,  il  en  est 

quelques-uns  qui  deviennent  plutôt  aptes  à se  gâter 

ou  se  détériorer,  que  s’ils  avaient  été  filtrés  au  papier 

blanc. 

La  nature  du  papier  demande  la  plus  grande  atten- 
tion , lorsqu’il  s’agit  de  filtrer  des  solutions  salines  ; il 
arrive  souvent  qu’en  employant  le  papier  gris,  une 
partie  de  sa  substance  se  dissout  par  leur  action , de 
sorte  que  le  liquide  perd  beaucoup  de  sa  pureté  ; cet 
inconvénient , que  présente  à un  moindre  degré  le  pa- 
pier blanc,  peut  encore  être  diminué,  en  n’employant 
que  des  filtres  lavés  préalablement  et  à j^lusicurs  re- 
prises avec  de  l’eau  bouillante.  Le  chimiste  doit  tou* 
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jours  avoir  eu  réserve  un  certain  nombre  de  ces  filtres. 

M.  Josse  a remarqué  que  la  partie  séreuse  du  lait 
clarifiée  et  filtrée  au  papier  blanc,  tous  les  jours, 
pouvait  se  conserver  pendant  plus  d’une  quinzaine  ; ce 
qui  n’avait  point  lieu  en  employant  le  papier  gris,  même 
lavé. 

Par  un  effet  diamétralement  opposé,  quelques  sucs 
végétaux  sont  devenus  transparens,  et  se  sont  parfai- 
tement conservés,  sans  tourner  à l’aigre , eu  les  filtrant 
tous  les  jours  au  papier  gris  ; on  a seulement  remarqué 
que  leur  couleur  devenait  plus  intense , les  premiers 
jours , et  qu’ils  se  décoloraient  ensuite  graduellement. 

Pour  qu’un  filtre  de  papier  produise  tout  son  effet, 
il  ne  faut  point  qu’il  adhère  trop  fortement  à l’entonnoir 
qui  le  maintient,  autrement  la  filtration  serait  bientôt 
interrompue.  On  remédie  à cet  inconvénient  par  diffé- 
rentes dispositions,  qui  ont  pour  but  d’empêcher  le 
contact  du  filtre  et  de  l’entonnoir  : les  uns  emploient 
des  baguettes  de  verre,  qu’ils  placent  le  long  de  l’en- 
tonnoir, avant  d’y  introduire  le  filtre;  d’autres  se 
servent  de  brins  de  paille  ; on  préfère,  cependant, 
ployer  ce  papier  de  manière  à ce  que  les  plis  forment 
des  cannelures.  A cet  effet , après  avoir  doublé  le  pa- 
pier, ou  l’avoir  reployé  sur  lui-même,  chaque  moitié 
est  pliée  en  quart,  et  chaque  quart  en  huitième.  Les  plis 
étant  tous  du  même  côté , et  disposés  en  rayons,  chaque 
huitième  est  ensuite  divisé  par  moitié,  par  un  pli  en  sens 
contraire;  on  coupe  ensuite  les  angles  saillans  du  haut 
de  la  feuille,  et  l’on  déploie , en  séparant  les  plis  les  uns 
des  autres,  mais  sans  déformer  les  arêtes;  il  faut  avoir 
le  soin  de  ne  pas  ployer  le  papier  jusqu’à  la  pointe, mais 
de  s’arrêter  à un  demi-pouce  environ  au-dessus  ; sans 
cela , cette  partie  serait  tellement  éraillée  par  la  réunion 
des  plis,  qu’elle  ne  pourrait  plus  supporter  la  pression 


DES  FILTRES.  4% 

<lii  liquide.  On  s’est  encore  servi  d’entonnoirs  cannelés 
à l’intérieur. 

Mais  il  existe  un  moyen  bien  plus  commode,  et 
qui  peut  servir  également  pour  les  petites  et  pour  les 
grandes  quantités  : on  emploie  des  passoires  en  terre 
d’une  dimension  proportionnée  à leur  destination,  et 
percées  d’un  grand  nombre  de  trous  d’un  plus  grand 
diamètre  que  ceux  des  passoires  dont  on  se  sert  dans 
les  ménages.  I^a  passoire  de  la  plus  grande  dimension 
ne  doit  cependant  pas  excéder  celle  du  papier  à filtrer, 
qui  doit  la  recouvrir;  et  avec  cet  appareil  on  se  sert 
d’un  entonnoir  de  verre,  dont  la  bouche  doit  être  plus 
grande  que  la  passoire,  puis  d’un  support  qui  sert  à 
maintenir  cette  dernière  au  - dessus  de  l’entonnoir. 
Lorsque  cette  espèce  de  filtre  n’est  point  destiné  à pu- 
rifier.un  liquide,  mais  à séparer  un  sédiment  ou  un 
J précipité  de  sa  liqueur , où  toutes  les  fois  qu’on  filtre 
des  liqueurs  alcalines,  on  devra  placer  au-dessous  un 
linge  de  la  grandeur  du  papier;  de  cette  manière  on 
filtrera  aussi  promptement  que  commodément. 

Ce  qu’on  emploie  ensuite  de  plus  commode,  sont  de 
grands  ehtonnoirs  de  verre,  pourvu  toutefois  que  le 
papier  se  trouve  soutenu  vers  le  fond  par  un  peu  de 
coton,  légèrement  pressé;  mais  cette  méthode  ne  doit 
point  être  préférée  à celle  que  nous  venons  d’indi- 
quer; si  le  papier  n’est  point  d’une  bonne  qualité,  il 
arrive  souvent  qu’il  crève,  et  il  faut  alors  recommen- 
cer l’opération. 

Lorsqu’on  veut  rassembler  une  petite  quantité  de 
précipité,  et  qu’il  est  nécessaire  d’en  déterminer  le 
poids  avec  exactitude,  on  coupe  le  papier  d’une  di- 
mension convenable,  on  le  place  devant  le  feu;  puis, 
quand  il  est  suffisamment  échauffé,  on  en  graisse  toute 
la  surface  avec  du  suif,  à l’exception  d’un  petit  espace 
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circulaire  au  centre,  qui  devient  la  pointe  du  filtre,' 
lorsqu’il  est  ployé.  La  filtration  terminée,  on  fait  des- 
cendre la  partie  du  précipité  qui  pourrait  s’être  atta- 
chée aux  parois  du  filtre,  en  dirigeant  sur  cette  par- 
tie, et  au  moyen  d’un  entonnoir,  un  petit  courant 
d’eau  ou  de  tout  autre  liquide,  jusqu’à  ce  que  tout 
le  précipité  soit  rassemblé  dans  le  fond. 

FILTRES  DE  FLANELLE. 

On  .se  sert  beaucoup  de  filtres  de  flanelle;  ils  ont  la 
forme  d’un  cône,  dont  la  base  est  maintenue  ouverte 
par  un  cerceau  qu’on  fixe  ensuite  à un  châssis  ou  à 
des  crochets  avec  de.s  cordons.  On  a donné  à cette 
espèce  de  filtre  le  nom  de  manche  d’Hippocrate.  On 
l’emploie  surtout  pour  les  liqueurs  spiritueuses  ; comme 
on  peut  lui  donner  de  grandes  dimensions,  il  peut  re- 
cevoir une  certaine  quantité  de  liquide  d’un  seul  coup; 
mais  elle  ne  passe  que  très-lentement;  et  il  faut  sou- 
vent attendre  un  temps  fort  considérable  pour  que  le 
liquide  passe  clair;  on  ne  devra  donc  employer  cette 
espèce  de  filtre  que  quand  on  n’en  aura  point  d’autre 
sous  la  main. 

Lorsqu’on  filtre  les  sirops  , on  évite  de  donner  au 
filtre,  la  forme  d’un  sac;  on  étend  alors  la  pièce  sur  un 
châssis  carré,  auquel  on  l’attache  par  les  quatre  coins; 
on  jette  le  sirop  bouillant  dans  le  milieu , qui  ne  tarde 
pas  à s’affaisser  un  peu , et  souvent  au  bout  de  quel- 
ques minutes  la  liqueur  commence  à passer  clair. 

Ce  filtre,  ainsi  disposé,  peut  encore  servir  pour 
d’autres  liquides,  pourvu  qu’ils  ne  contiennent  ni 
soude  ni  potasse;  car,  quelque  peu  alcalins  qu’ils 
soient,  ils  attaquent  plus  ou  moins  le  filtre,  et  la 
liqueur  est  impure. 
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' FILTRES  DE  COTON  OU  DE  FILASSE. 

On  se  sert  de  coton  cardé  en  guise  de  filtres  poul- 
ies substances  qu’on  peut  regarder  comme  précieuses , 
soit  à raison  de  la  difficulté  qu’on  peut  avoir  à se  les 
procurer,  soit  parce  que  l’opérateur  n’en  possède 
qu’une  petite  quantité. 

Pour  former  ce  filtre,  on  introduit  du  coton  cardé 
ou  de  la  filasse  dans  la  gorge  d’un  entonnoir  de  verre, 
qu’on  y enfonce  un  peu  avec  une  tige  de  verre,  de 
manière  à former  une  espèce  de  bouchon  sur  lequel 
on  verse  le  liquide.  La  filtration  commence  goutte  à 
goutte;  on  enlève  ces  premières  gouttes  qui  sont  tou- 
jours impures,  et  on  les  reverse  de  nouveau  sur  le 
liquide  qui  passe  alors  clair.  On  préfère  surtout  ce 
moyen  pour  les  huiles  essentielles. 

FILTRATION  PAR  LE  VERRE. 

Les  acides,  particulièrement  ceux  qui  sont  concen- 
trés, ne  peuvent  guère  se  filtrer  qu’à  travers  le  verre 
pilé;  mais  on  ne  peut  employer  cette  substance  qu’a- 
près  l’avoir  lavée  à plusieurs  reprises,  d’abord,  avec 
une  grande  quantité  d’eau;  puis  avec  un  acide  qui  la 
prive  des  parties  terreuses  ou  autres  qui  pourraient 
être  dissoutes  par  l’acide  qu’on  veut  filtrer. 

On  prend  un  entonnoir  de  verre;  on  commence  par 
y introduire  des  fragmens  de  verre  assez  gros  d’abord, 
puis  d’autres  plus  petits,  puis  d’autres  plus  petits  en- 
core, jusqu’à  une  épaisseur  de  trois  ou  quatre  pouces, 
la  couche  supérieure  n’étant  autre  chose  que  du  verre 
pilé. 

Cette  espèce  de  filtre  laisse  passer  la  liqueur  avec 
assez  de  facilité,  de  sorte  qu’en  moins  d’une  heure 
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OU  parvient  à filtrer  plusieurs  livres  d’acide  avec  un 
entonnoir  de  verre  de  grandeur  ordinaire. 


CLARIFICATION. 

La  clarification  , quelque  simple  que  puisse  paraître 
cette  opération,  mérite  cependant  une  attention  parti- 
culière, surtout  si  l’on  considère  les  avantages  qu’elle 
procure  dans  les  arts  chimiques  et  dans  la  pharmacie 
particulièrement. 

CLARIFICATION  PAR  LE  REPOS. 

La  clarification  par  le  repos  est  sujette  à plusieurs 
inconvéuiens  : d’abord  elle  exige  un  templ’^onsidérable; 
de  plus,  il  arrive  souvent  que,  pendant  l’intervalle  né- 
cessaire, il  se  forme  de  nouveaux  produits. 

Un  exemple  bien  frappant  de  ce  qui  arrive  dans  un 
cas  semblable,  est  la  clarification  spontanée  des  jus 
de  plantes  ou  de  fruits.  Ces  jus  nouvellement  exprimés 
sont  toujours  troubles;  ils  s’éclaircissent  bientôt  par 
des  degrés  imperceptibles  : mais  alors  leur  nature  est 
tout-à-fait  différente  de  ce  qu’elle  était  auparavant. 

CLARIFICATION  PAR  LES  OEUFS  OU  LES  SUBSTANCES 
GÉLATINEUSES. 

L’effet  de  l’albumine  et  des  matières  gélatineuses 
est  surtout  remarquable  dans  les  liquides  vineux.  Ou 
emploie  donc  de  préférence  ces  substances  pour  don- 
ner aux  liqueurs  fermentées  ce  haut  degré  de  limpi- 
dité qu’elles  acquièrent  ou  conservent  rarement  par  lé 
seul  repos;  cette  clarification  est  fort  simple  : il  suffit 
de  dissoudre  des  œufs,  de  la  colle  de  poisson,  des 
copeaux  de  corne  de  cerf,  etc.,  etc.,  dans  une  petite 
quantité  du  liquide;  puis,  de  mêler  cette  solution  au 
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reste;  peu  de  temps  après  que  ce  mélange  a été  fait, 

II  se  forme  comme  un  filet , qui  se  contracte  et  tombe  * 
au  fond  du  vase,  emportant  avec  lui  toutes  les  ma- 
tières étrangères. 

D’autres  fois  il  est  nécessaire  de  faire  bouillir  le 
liquide  après  qu’il  a reçu  les  œufs,  et  la  clarification 
n’a  lieu  qu’au  moment  de  l’ébullition;  la  plupart  des 
sirops  sont  clarifiés  de  cette  manière  : on  n’a  pas  en- 
core trouvé  de  méthode  aussi  commode  ni  aussi  effi- 
cace. 

On  a encore  remarqué  que  l’œuf  seul  ne  suffisait 
point  toujours  pour  clarifier  les  liquides,  même  en 
les  portant  à l’ébullition;  mais  qu’il  fallait  de  plus  fa- 
voriser l’opération  au  moyen  d’un  acide  ou  d’un  sur- 
sel , c’est-à-dire  d’un  sel  avec  excès  d’acide,  ün  a un 
exemple  de  ce  genre  dans  la  clarification  du  petit  lait; 
car  ce  n’est  qu’après  avoir  ajouté  au  liquide,  au  mo- 
ment où  il  commence  à bouillir , ou  de  la  crème  de 
tartre , ou  du  vinaigre , que  l’œuf  qui  y a été  mêlé  se 
coagule,  et  emporte  avec  lui  la  partie  caséeuse  qui 
troublait  sa  transparence. 

Il  est  absolument  nécessaire  de  séparer  le  magma 
qui  se  forme  dans  les  liqueurs  qu’on  clarifie  avec  des 
œufs,  et  surtout  lorsque,  pour  concentrer  ces  liquides, 
on  est  obligé  de  vaporiser  une  partie  de  leur  eau  par 
l’ébullition.  Sans  cette  précaution,  le  magma  se  dis- 
soudrait dans  le  liquide,  qui  serait  encore  plus  trouble 
qu’avant  la  clarification;  c’est  pour  cette  raison  qu’on 
enlève  l’écume  du  bouillon,  qui,  sans  cela,  aurait  un 
goût  moins  agréable  et  se  garderait  moins  long-temps. 

Bien  que  l’emploi  des  matières  albumineuses  soit 
d’une  grande  utilité  pour  clarifier  les  jus  de  certains 
végétaux  , il  a aussi  des  inconvéniens.  On  a remar- 
qué entre  autres  que  l’albumine  change  la  nature  des 
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liquides,  au  point  de  détruire  en  grande  partie  leurs 
propriétés  médicinales.  Il  arrive  souvent  que  certaines 
préparations  pharmaceutiques  se  trouvent  tellement 
altérées  par  la  clarification  produite  par  les  œufs  et 
l’ébuHition,  qu’elles  sont  presque  sans  effet,  à moins 
qu’on  ne  double  les  proportions  de  leurs  parties  con- 
stituantes. Le  Lewis  a remarqué  que  cette  opéra- 
tion privait  le  sirop  de  pavots  blancs  de  tout  son 
pouvoir. 

CLARIFICATION  PAR  LA  CRÈME. 

La  nouvelle  crème  s’emploie  encore  avec  avantage 
pour  la  clarification  des  esprits;  une  ou  deux  cuille- 
rées par  pinte  sont  suffisantes , et  produisent  leur 
effet  en  quelques  heures  et  à froid.  Mais,  comme  par 
ce  mode  de  clarification  , quelques  parties  caséeuses, 
à cause  de  leur  ténuité , restent  toujours  en  suspension 
dans  le  liquide;  on  les  sépare  en  filtrant  de  nouveau 
à la  flanelle  ou  au  papier. 

CLARIFICATION  PAR  LA  CHALEDR. 

Il  est  quelques  liquides  qui,  pour  devenir  clairs,  exi- 
gent d’être  soumis  à un  degré  de  chaleur  à peu  près 
égal  h celui  de  l’eau  bouillante.  Tels  sont  ceux  dont 
l’opacité  est  due  à une  substance  qui  ne  peut  se  dis- 
soudre qu’à  une  certaine  chaleur,  quelques  solutions 
salines,  par  exemple,  et  autres  que  celui  qui  s’est  môme 
fort  peu  occupé  de  chimie  a nécessairement  remar- 
quées. 

La  plupart  des  sucs,  exprimés  des  végétaux,  se  cla- 
rifient à la  chaleur;  les  apothicaires  n’emploient  guère 
d’autres  moyens  pour  les  liquides  dont  l’épaisseur  ou 
la  viscosité  ne  permet  point  l’emploi  des  filtres;  sou- 
vent un  léger  degré  de  chaleur,  appliqué  au  jus  ex- 
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primé  de  certains  végétaux,  puis  filtrés,  suffit  aussi 
pour  altérer  fout  d’un  coup  leur  transparence;  dans 
ce  cas,  il  se  forme  une  pellicule  blanchâtre  à la  sur- 
face du  liquide , qui  se  rassemble  ensuite  au  fond  du 
vase.  Telle  est  la  substance  que  Rouelle , le  jeune , con- 
sidérait comme  la  matière  végéto-aniinale  du  froment, 
et  que  Parmentier  démontra,  en  1772  , être  une  sub- 
stance analogue  au  blanc  d’œuf. 

PRESSOIR  DE  FIEI.D. 

Comme  il  reste  quelquefois  une  portion  assez  con- 
sidérable du  liquide  dans  le  filtre,  il  est  souvent  né- 
cessaire de  l’en  exprimer,  soit  pour  l’en  débarrasser, 
soit  pour  obtenir  et  employer  ce  qu’il  en  retient. 

Le  principal  et  grand  avantage  de  la  compression  par 
le  poids  est  d’être  égale  et  continue,  sans  exiger  au- 
cun soin  ; ses  inconvéniens  viennent  surtout  de  ce  que 
sa  puissance  est , comparativement  au  volume  qu’elle 
exige,  toujours  assez  feJble,  et  qu’il  faut  toujours  une 
autre  puissance,  précisément  égale  à l’effet  qu’elle  pro- 
duit, pour  la  diriger  convenablement.  Les  principaux 
avantages  et  désavantages  de  la  compression  qu’on  ob- 
tient d’un  moteur  sont  exactement  inverses  de  celle-ci  : 
son  action  est  forte,  mais  non  continue,  facilement 
applicable,  mais  demande  cependant  quelques  soins; 
d’un  autre  côté,  elle  n’exige  qu’un  petit  volume,  com- 
parativement à son  effet.  M.  Field  a cherché  à com- 
penser CCS  avantages  et  ces  désavantages  en  réunis- 
sant les  deux  méthodes  dans  la  presse  que  nous 
allons  décrire. 

ijA  figure  128  représente  son  pressoir  composé. 
a est  une  vis  dont  on  voit  la  section  ; é>  est  un  appui 
de  métal  très-dur  sur  lequel  agit  l’extrémité  de  la  vis, 
qu’on  a soin  de  huiler  : il  est  fixé  solidement  au  plateau 
I.  80 
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de  la  presse;  ce  plateiiu  est  surmonté  de  rebords  qu! 
contiennent  deux  ou  quatre  poids  de  fonte,  qui  ser- 
vent à le  cliarger;  d est  une  espèce  de  pont  ou 
d’arche  traversé  par  la  vis , et  dans  lequel  son  extrémité 
est  retenue  par  le  bourrelet  qui  la’  termine , et  qui  y est 
ajusté  au  moyen  de  chevilles.  Ce  pont  pennet  au  pla- 
teau chargé  de  descendre  sans  l’action  de  la  vis,  et 
d’exercer  une  pression  continue  sur  la  substance  con- 
tenue dans  le  sac  e;  cette  pression  peut  être  augmen- 
tée ou  diminuée,  selon  qu’on  met  plus  ou  moins  de 
poids  dans  la  boîte;  et  hnalement  on  fait  jouer  la  vis 
pour  ajouter  à la  force  et  extraire  le  liquide  qui  pour- 
rait rester;  elle  sert  aussi  à relever  le  plateau;  la  petite 
6gure , placée  au-dessus , montre  comment  sont  dispo- 
sés deux  des  quatre  rouleaux  qui  servent  à guider  le 
mouvement  du  plateau  de  cette  presse,  dont  l’emploi 
est  vraiment  très-commode. 

GRANULATION  DES  MÉTAUX. 

Tous  les  métaux  fragiles  peuvent  être  réduits  en 
poudre  par  les  procédés  ordinaires.  Quelques  autres 
métaux  peuvent  être  obtenus  à un  état  suffisant  de  di- 
vision par  la  granulation  : tels  sont  l’or,  l’argent,  le 
zinc,  le  cuivre,  l’étain  et  le  plomb.  A cet  effet,  après 
avoir  fondu  le  métal  dans  un  creuset,  on  le  versera  de 
trois  ou  quatre  pieds  de  haut  dans  une  capsule  ou  dans 
un  seau  plein  d’eau;  en  donnant  le  plus  de  profondeur 
possible  au  liquide,  on  évitera  le»  petites  explosions 
qui  se  produisent  quelquefois. 

Si  l’eau  était  très-cliaude,  le  métal  se  solidiberall 
en  feuilles  ou  se  boursouffierait , et  prendrait  la  fonne 
de  balles  creuses  ; mais  lorsqu’elle  est  froide , il  se  forme 
en  petits  grains  semblables  à du  plomb  de  chasse.  Ces 
différences  tiennent  aussi  à la  température  du  métal 
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lui-même.  En  le  versant  dans  l’eau,  il  tant  avoir  soin 
de  promener  le  creuset  à la  surface,  afin  que  la  ma- 
tière en  fusion  ne  tombe  pas  toujours  à la  même  place. 
L’extension  que  l’on  parvient  à donner  à la  surface  de 
certains  métaux  en  les  laminant  ayant  également  pour 
but  de  favoriser  l’action  chimique,  on  doit  y recourir 
lorsqu’on  ne  peut  employer  la  pulvérisation.  C’est  ainsi 
qu’on  lamine  l’étain,  le  plomb,  le  zinc,  le  cuivre,  l’or, 
l’argent  et  le  platine. 

On  peut  encore  verser  le  plomb  fondu  et  le  zinc 
dans  une  boîte  de  bois,  remplie  en  partie  et  frottée 
sur  ses  parois  de  craie;  on  ferme  ensuite  la  boîte,  on 
la  remue  avec  force  pendant  quelque  temps,  et  on 
enlève  ensuite  la  craie  par  des  lavages. 

En  réduisant,  au  moyen  de  la  filière,  les  métaux  en 
fils  très-fins,  ce  qui  équivaut  encore  à une  division  par 
l’extension  qu’on  donne  à leur  surface,  on  favorise  encore 
l’action  chimique.  Ce  procédé  est  particulièrement  appli- 
cable au  fer,  qu’on  ne  peut  réduire  ni  en  poudre  ni  en 
feuilles  très-minces.  I/on  se  sert  aussi  avec  avantage, 
dans  plusieurs  circonstances,  de  la  lime  pour  diviser 
certains  métaux,  particulièrement  le  fer  et  le  zinc; 
mais  les  limes  ne  tardent  pas  à s’encrasser  de  la  pous- 
sière du  métal. 

L’écumoire,  la  boîte  à granulation,  le  laminoir,  la 
filière,  les  enclumes,  et  des  marteaux  de  différentes 
espèces,  doivent  donc  se  trouver  dans  un  laboratoire 
métallurgique. 

APPAREILS  A ÉCHAUFFER. 


La  plus  grande  partie  de  ces  appareils  est  si  bien 
connue , qu’il  ne  nous  reste  que  peu  de  chose  à en  dire. 
Pour  les  usages  ordinaires  on  emploie  des  chaudières 
ou  de  petites  bouilloires  de  cuivre;  on  préfère  en  gé- 
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néral  celles  de  bronze  ou  de  métal  de  cloches;  et, 
dans  quelques  cas  particuliers,  on  se  sert  de  vaisseaux 
de  cuivre  étamé,  d’étain,  de  bouilloires  de  fonte,  et 
de  grandes  cuillères  de  fer. 

On  ne  doit  point  non  plus  négliger  de  se  munir 
d’une  certaine  quantité  de  va.ses  de  terre  de  diverses 
grandeurs.  Les  vai.sseaux  de  verre  qu’on  emploie,  pour 
faire  bouillir  de  petites  quantités  de  liquide,  sont  le 
plus  souvent  les  fonds  de  cornues,  déballons,  de  matras 
hors  d’usage,  et  qu’on  aura  coupés.  Ces  vaisseaux  sont 
très-bons  pour  vaporiser  de  petites  quantités  de  liquide. 
On  se  sert  de  vases  entiers  pour  de  plus  grandes  quantités. 

On  emploie  encore  des  vases  de  platine,  pour  faire 
dissoudre  certains  métaux  dans  l’acide  sulfurique. 

Pour  les  digestions  dans  les  vases  de  verre,  on  se 
sert  de  matras  et  de  ballons;  et,  afin  de  prévenir  autant, 
que  possible  la  perte  des  parties  volatiles , on  ferme  le 
col  du  ballon  avec  une  vessie,  dans  laquelle  on  laisse 
une  cheville  ou  un  petit  tuyau;  ou,  comme  l’a  recom- 
mandé Glauber,  on  emploie  un  bouchon  d’étain  ou  de 
verre,  qu’on  charge  d’un  certain  poids,  en  y adaptant 
un  tube  de  verre  recourbé,  dans  lequel  on  introduit 
une  petite  quantité  de  mercure, servant  alors  de  bouchon 
mobile;  cet  appareil  a été  réinventé,  depuis  Glauber, 
sous  le  nom  de  tube  de  sûreté.  Quelquefois  deux  ma- 
lras sont  joints  l’un  à l’autre  et  lutés  ensemble,  la  va- 
peur qui  se  condense  dans  le  matras  supérieur  retombe 
dans  le  matras  inférieur,  et  circule  ainsi.  On  connaît 
cet  appareil  sous  le  nom  d’appareil  circulatoire,  et 
l’opération  prend  elle-même  le  nom  de  circulation  ou 
recohobation. 

Comme  il  est  assez  difficile  d’extraire  d’un  matras, 
ou  même  d’un  ballon,  les  résidus,  le  docteur  Lewis  se 
servait  d’un  récipient,  et  lutait  à sa  tubulure  une  alonge 
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à bouche  étroite,  qui  tenait  lieu  d’un  long  col.  On 
donne  quelquefois  aux  matras  une  forme  ovale  au  lieu 
d’une  forme  sphérique;  ils  ont  en  général  un  col  long 
et  étroit  : on  les  a long-temps  appelés  œufs  philoso- 
phiques; ils  servaient  pour  les  digestions. 

APPAREILS  PODR  FONDRE  ET  CALCINER  LES  CORPS. 

Lorsqu’il  est  nécessaire  de  soumettre  des  substances 
solides  à l’action  d’une  grande  chaleur,  pour  les  faire 
fondre  et  pour  favoriser  leur  action  chimique,  on  em- 
ploie , pour  les  expériences  du  moins,  de  petits  vaisseaux 
appelés  creusets. 

Les  creusets  de  Hesse,  qu’on  exporte  dans  le  monde 
entier,  résistent  à une  chaleur  très-forte  pendant  plu- 
sieurs heures,  sans  se  fondre  ni  s’amollir;  mais  ils  sont 
sujets  à craquer  en  changeant  subitement  de  tempé- 
rature. On  peut  en  quelque  sorte  remédier  à cet  in- 
convénient, en  employant  deux  creusets  qu’on  place 
l’un  dans  l’autre;  on  remplit  de  sable  l’intervalle  laissé 
entre  eux,  et  l’on  recouvre  le  creuset  d’un  lut  d’argile 
et  de  sable,  afin  que  la  chaleur  se  transmette  plus  éga- 
lement et  plus  graduellement.  Je  regarde  comme  les 
meilleurs  creusets  de  Hesse,  ceux  qui  rendent  un  son 
clair  lorsqu’on  les  frappe,  qui  sont  d’une  épaisseur 
uniforme,  et  dont  la  couleur  est  brune-rougeâtre , sans 
taches  noires.  Les  creusets  de  Saxe,  particulièrement 
ceux  de  Waldenburg  sont  excellons;  malheureusement 
on  ne  les  exporte  point. 

Les  pots  d’argije  de  Stoiirhridge  ne  sont  point  cuits, 
mais  seulement  séchés;  ils  sont  forts  grossiers,  mais 
résistent  à une  très-forte  chaleur. 

Les  creusets  de  porcelaine  de  Wedgewood  sont  ex- 
cellens  pour  les  petites  expériences;  ils  sont  très-unis 
à l’intérieur,  et  supportent  un  haut  degré  de  chaleur. 


470  APPAREILS  POUR  PONDRE 

On  devra  les  recouvrir  d’une  couche  d’argile  grossièré 

avant  de  les  exposer  à une  très-haute  température. 

Les  creusets  en  porcelaine  dure,  que  l’on  fabrique 
en  France,  particulièrement  à Bayeux  (Calvados), 
peuvent,  d’après  M.  Bussy,  remplacer  avec  avantage 
ces  derniers.  (Voyez  sa  traduction  des  Manipulations 
chimiques  de  Faraday;  ouvrage  neuf  qui  renferme  un 
grand  nombre  de  conseils  utiles). 

lAis  creusets  noirs,  formés  d’argile  et  de  plomba- 
gine, nous  venaient  autrefois  d’ipser,  ville  d’Allemagne; 
car  les  Hollandais  y faisaient  passer  toute  la  plombax 
gine  qu’ils  nous  achetaient;  on  les  fabrique  aujourd’hui 
en  Angleterre.  Le  Leigh  assure  que  diverses  argiles, 
mêlées  avec  de  la  plombagine  en  poudre  et  le  crottin  de 
cheval , font  de  forts  bons  creusets  ; de  sorte  qu’il  pa- 
raît avoir  été  l’inventeur  des  creusets  de  plombagine.' 
Les  creusets  de  Sheflîeld,  de  la  même  espèce,  sont 
formés  d’argile  et  de  coke  pulvérisé.  Ces  creusets  sont 
de  durée;  ils  résistent  aux  cbangemens  subits  de  tem- 
pérature , mais  se  détériorent  lorsqu’on  les  emploie 
pour  fondre  des  substances  salines  ou  alkalines,  et 
ils  souffrent  une  combustion  partielle  lorsqu’on  les 
expose  rouges  à un  courant  d’air.  Ils  offrent  de  plus 
grands  avantages  pour  la  fusion  des  métaux,  à cause 
de  la  facilité  avec  laquelle  ils  se  laissent  couper  et  tra- 
vailler, tout  en  résistant  à un  haut  degré  de  chaleur. 
Le  docteur  Lewis  en  avait  fait  des  fourneaux  portatifs. 

Les  pots  de  plombagine  sont  classés  selon  leur  di- 
mension : les  plus  grands  sont  marqués  du  n”  1 00  ; ils  ont 
alors  treize  pouces  et  demi  de  profondeur,  et  dix  pouces 
et  demi  d’ouverture;  les  autres  sont  marqués  90  ,''■80, 
70 , sans  degrés  intermédiaires , ils  sont  environ  d’un 
demi  pouce  plus  étroits  les  uns  que  les  autres.  Le  n®  60 
a douze  pouces  «mviron  de  profondeur,  un  peu  moins 
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de  huit  pouces  d'ouverture , et  six  pouces  et  demi  en- 
viron vers  le  milieu  de  sa  hauteur.  Ces  pots  s’adaptent 
en  général  à ceux  de  la  seconde  dimension,  au-dc.ssus 
d’eux , en  sciant  une  portion  de  la  partie  épaisse  du 
fond,  et  en  en  usant  les  bords;  ainsi  le  n°  8o  s’ajuste 
dans  le  n°  loo;  70  dans  90;  60  dans  80.  On  remplit 
l’intervalle  avec  de  la  chaux  mêlée  à une  quantité  d’eau 
suffisante,  pour  former  un  magma  qui  puisse  se  couler 
entre  les  pots. 

Macquer  parle  des  pots  dans  lesquels  les  Hollandais 
exportent  leur  beurre,  comme  pouvant  servir  d’ex- 
cellens  creusets.  On  fait  encore  des  creusets  de  fei', 
mais  on  s’en  sert  rarement;  ils  servent  à fomlre  dt's 
alkalis,  ou  seuls,  ou  mêlés  à des  substances  terreuses. 

Ijes  creusets  et  les  capsules  de  platine , qui  sont 
presque  infusihles  au  feu  de  nos  fourneaux,  et  inalté- 
rables par  la  plupart  des  agens  chimiques,  sont  utiles 
dans  une  infinité  de  circonstances.  On  doit  les  placer 
cependant  dans  des  creusets  communs,  pour  les  dé- 
fendre de  l’action  directe  des  charbons  dont  les  scories 
y adhèrent  avec  tant  de  force,  qu’il  est  fort  difficile 
de  les  en  détacher  sans  altérer  le  creuset.  Mais  le  pla- 
tine se  laisse  attaquer  par  le  nitrate  de  potasse  en 
fusion  , et  par  les  alkalis  ; on  ne  pourra  donc  l’em- 
ployer pour  la  fusion  des  substances  qui  les  con- 
tiennent. 

On  emploie  alors  des  creusets  d’argent  parfaitement 
pur;  mais  la  plus  haute  température  qu’ils  puissent 
supporter  est  le  rouge  tendre,  et  le  métal  acquiert 
même  unf  texture  cristalline  par  le  refroidissement , 
et  devient  extrêmement  fragile;  de  sorte  qu’on  est  sou- 
vent obligé  de  refondre  ces  creusets  d’argent:  le  chi- 
miste doit  donc  avoir  un  moule  pour  celte  opération. 

Iæs  vaisseaux  à calciner  sont  ordinairement  formés 
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de  la  matière  à creusets;  on  se  les  procure  dans  les 
magasins.  Mais  il  en  est  de  deux  espèces , que  le  mé- 
tallurgiste construit  lui-méme  : nous  voulons  parler  du 
têt  à rôtir  et  de  la  coupelle;  il  doit  donc  se  munir, 
pour  cet  usage,  de  moules,  qui  peuvent  être  en  bois 
ou  en  cuivre. 

Ces  moules  ne  sont  autre  chose  que  des  anneaux 
de  cuivre  ou  de  buis,  renforcés  d’un  cercle  de  fer,  et 
plus  étroits  au  fond  qu’au  sommet.  On  roule  dans  les 
mains  la  matière  du  têt  ou  de  la^coupelle,  pour  en 
former  une  balle,  qu’on  place  dans-le  moule,  et  sur  la- 
quelle on  exerce  ensuite  une  pression  avec  une  espèce 
de  pilon,  à tête  de  cuivre,  qui  s’ajuste  bien  exacte- 
ment à l’ouverture  la  plus  large  du  moule,  en  entrant 
d’un  tiers  de  la  profondeur;  la  surface  inférieure  de  ce 
pilon  est  plane,  et  porte  au  centre  un  segment  sphé- 
rique, qui  forme  uue  cavité  à la  partie  supérieure  du 
vaisseau. 

Le  moule  pour  les  têts  à rôtir  a environ  trois  quarts 
de  pouce  de  profondeur,  deux  pouces  d’ouverture  par 
le  haut,  et  un  pouce  à son  fond;  la  partie  sphérique 
a un  pouce  et  demi  de  largeur,  et  se  projette  de  trois 
huitièmes  de  pouce;  le  pilon  entre  d’un  quart  de  pouce 
dans  la  bague.  La  matière  qu’on  emploie  ordinai- 
rement pour  les  têts , est  de  l’argile  très-réfractaire , 
mêlée  avec  de  la  même  argile  pulvérisée,  et  fortement 
chauffée;  on  peut  donc  faire  usage  de  la  partie  supé- 
rieure des  creusets  qui  ne  servent  plus  : on  place  le 
mélange  dans  l’anneau,  qu’on  a préalablement  graissé; 
et,  pour  donner  plus  de  solidité  au  têt,  on  augmente 
la  compression  en  frappant  sur  le  pilon  avec  un  maillet; 
on  se  sert  ensuite  d’un  cercle  de  bois,  d’une  dimension 
convenable,  pour  chasser  le  têt  à la  partie  la  plus 
large,  et  on  le  fait  sécher. 
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Le  moule  à coupelle  est  à peu  près  de  la  même  pro- 
fondeur : un  pouce  en  haut , trois  quarts  de  pouce  au 
fond  ; la  partie  sphérique  du  pilon  a un  demi-pouce  de 
largeur,  et  se  projette  d’un  quart  de  pouce;  le  pilon  entre 
d’un  quart  de  pouce  dans  l’anneau  ; on  prend  de  la 
cendre  d’os  tamisée,  mais  non  avec  un  tamis  trop  serré; 
on  humecte  cette  cendre,  on  la  presse  dans  le  moule/j 
comipe  nous  l’avons  dit;  puis  on  fait  sécher. 

On  fait  quelquefois  des  têts  de  cendres  avec  beaucoup 
moins  de  soin;  c’est-à-dire  qu’on  se  contente  de  presser, 
dans  un  anneau  de  fer,  de  la  cendre  d’os  ou  de  bois, 
légèrement  humectée,  dont  on  a extrait  le  sel  par 
lexiviation , et  l’on  enlève  une  partie  de  la  surface  su- 
périeure, pour  former  une  cavité;  on  laisse  alors  ces 
têts  dans  l’anneau. 

M.  Lehaillif  a proposé,  pour  les  essais  au  chalu- 
meau, l’emploi  de  petites  coupelles  composées  de  par- 
ties égales  en  poids  de  terre  à porcelaine  et  de  belle 
terre  de  pipe,  réduites  en  poudre  très-fine,  et  préala- 
blement séchées.  On  humecte  le  mélange,  puis  on 
malaxe  soigneusement,  à l’aide  d’un  couteau  d’ivoire 
ou  d’os,  jusqu’à  ce  qu’il  ait  acquis  assez  de  consis- 
tance pour  ne  pas  adhérer  au  moule,  et  ne  se  point 
fendiller  par  la  pression.  Une  lame  d’ivoire,  dans  la- 
quelle on  perce  des  trous  légèrement  coniques  de  huit 
millimètres  de  diamètre,  sert  de  moule  : on  applique 
cette  lame  sur  un  rond  de  craie;  puis,  avec  une  espèce 
de  grattoir  en  ivoire,  on  enfonce  une  petite  boule  de 
pâte  dans  chaque  trou,  et  l’on  retranche  tout  ce  qui 
dépasse  la  surface  du  moule;  on  applique  enfin  dans 
le  centre  une  petite  bille  d’ivoire  bien  polie  et  fixée 
sur  un  manche;  on  donne  un  léger  mouvement  gira- 
toire, et  lorsque  la  cavité  est  bien  formée,  on  retourne 
le  moule,  poui'  détacher  les  coupelles  ; on  les  cuit  dans 
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un  creu.set  ouvert  et  qui  ne  sert  qu’à  cet  usage,  et  l’on 
doit  les  conserver  dans  une  boîte  bien  fermée  ou  dans 
un  flacon  exactement  bouché.  ( Voyez  Dictionnaire 
technologique  ^ tome  6,  page  i47-) 

APPAREILS  A SUBLIMER. 

La  sublimation  est,  pour  ainsi  dire,  la  distillation 
de  corps  solides  ; c’est  l’opération  dans  laquelle  un 
corps  solide,  réduit  en  vapeur,  se  condense  sous  forme 
solide,  comjjacte,  cristalline  ou  pulvérulente. 

On  nomme  plus  particulièrement  ballon  un  vase 
sphérique  de  verre  à fond  un  peu  aplati,  portant  un 
col  court  et  épais;  il  diffère  dumatras  en  ce  que  celui-ci 
a le  col  long  et  étroit. 

Pour  sublimer  une  substance  quelconque,  on  en- 
fonce le  globe  du  ballon  dans  un  pot  de  sable  jusqu’à 
la  hauteur  à laquelle  la  matière  à volatiliser  s’élève 
dans  le  vase.  C’est  ainsi  qu’on  prépare  pour  les  usages 
du  commerce  le  sublimé  corrosif,  le  caloméias  , le 
camphre,  et  une  infinité  d’autres  produits.  On  bouche 
légèrement  le  col  du  vase  avec  un  peu  de  filasse;  et 
même,  pour  empêuher  que  le  vase  étant  encore  trop 
bouché  il  se  produise  une  explosion , on  introduit  dans 
le  col  un  fil  métallique. 

On  se  sert  plus  ordinairement  d’un  bain  de  sable 
pour  transmettre  la  chaleur,  dont  on  règle  le  degré, 
ainsi  que  la  profondeur  à laquelle  on  enfonce  le  ballon, 
selon  la  nature  du  produit.  Souvent  aussi  on  enduit 
d’argile  le  fond  du  ballon,  et  on  l’expose  ainsi  à un  feu 
nu  sur  un  fourneau. 

Le  sublimé  se  retire  du  ballon  en  en  cassant  le  col 
d’abord , puis  le  fond , et  détachant  ensuite  le  verre 
avec  soin  de  la  substance  qui  y adhère. 

Pour  éviter  de  briser  le  verre  dans  des  sublimations 
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répétées  de  la  même  substance,  les  chimistes  se  servent 
quelquefois  d’un  long  ballon  ovale  ayant  le  col  placé 
sur  le  côté;  on  charge  cet  œuf  philosophique,  et  on  le 
place  sur  l’un  de  ses  bouts  : le  sublimé  s’élève  et  se 
condense  à l’extrémité  du  grand  diamètre;  on  retourne 
l’œuf,  et,  chassé  par  le  calorique,  il  va  regagner  le 
lieu  d’où  il  était  parti,  ün  répète  cette  opération  sans 
inconvénient  autant  de  fois  que  cela  est  nécessaire. 

Geber  avait,  dès  l’an  800,  proposé  de  partager  le 
ballon  en  deux  parties,  en  divisant  le  globe;  mais  on 
ne  suivit  point  ce  conseil.  On  sublime  cependant  quel- 
quefois au  moy«n  de  deux  creusets  placés  bouche  à 
bouche  et  bien  lutés;  le  sublimé  se  rassemble  dans  le 
creuset  supérieur  renversé,  qu’on  préserve  autant  que 
possible  de  la  chaleur  rayonnante  du  feu,  en  le  laissant 
saillir  hors  du  fourneau. 

I>a  sublimation  s’opère  quelquefois  aussi  au  moyen 
d’un  pot  de  terre,  qu’on  surmonte  d’un  cornet  ou  cha- 
peau de  papier,  qu’on  fixe  à la  bouche  du  pot. 

Les  chimistes  d’autrefois,  pour  obtenir  leurs  subli- 
més sous  forme  pulvérulente  ou  fleurs,  comme  ils  les 
appelaient  dans  cet  état , employaient  une  série  de  bal- 
lons de  terre  ou  de  verre  sans  fond,  assemblés  les  uns 
dans  les  autres,  et  qu’on  appelait  aludels.  Mais  Hom- 
berg  proposa,  en  1700,  de  se  servir  d’une  cornue  à 
col  peu  allongé,  se  rendant  à l’intérieur  d’un  grand 
ballon  de  verre  à moitié  rempli  d’eau.  La  plupart  des 
chimistes  emploient  encore  ce  moyen. 

Tous  les  appareils  dont  nous  venons  de  parler  sont 
représentés  sous  les  numéros  suivans  : 

Ligure  129,  creuset  triangulaire  d’Allemagne; 

Figure  i3o,  creuset  rond  ou  français; 

Figure  i3i  , têt  d’argile;  . . 

Figure  r 3a,  une  coupelle;  4 
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Figure  i33,  un  têt  de  cendres  dans  son  anneau; 

Figure  i34,  figure  i35,  figure  i36,  vases  divers 
pour  échauffer  ou  vaporiser  des  liquides  ; 

Figure  1 37 , un  matras , ou  globe  à digestion  ; 

Figure  i38,  un  ballon  ou  sublimatoire; 

Figure  139,  une  file  d’aludels; 

Figure  i4o»  tin  matras  avec  tube  de  sûreté,  tel  que 
l’employait  Glauber  pour  les  digestions  ; 

Figure  i4i,  deux  matras  lutés  l’un  à l’autre,  pour 
la  circulation  ; 

F'igure  i4a,  un  récipient  avec  une  alonge,  employé 
pour  les  digestions  ; * 

Figure  i43,  deux  creusets  lutés  l’un  à l’autre,  pour 
la  sublimation; 

Figure  i44j  l’œuf  philosophique  pour  la  sublima- 
tion réitérée  d’une  même  substance. 


APPAREIL  DISTILLATOIRE  ORDINAIRE. 

Les  appareils  à distiller  sont  un  peu  plus  compliqués 
que  ceux  que  nous  avons  pu  décrire  jusqu’ici,  surtout 
lorsqu’il  s’agit  de  recueillir  des  produits  aériformes. 
Pour  le  moment,  nous  ne  nous  occuperons  que  de  l’ap- 
pareil ordinaire. 

Nous  avons  déjà  eu  l’occasion , en  parlant  des  four- 
neaux, de  décrire  l’appareil  en  cuivre  qu’on  emploie 
pour  la  distillation  des  huiles  essentielles  qu’on  extrait 
des  plantes,  ou  pour  celle  des  esprits  de  jus  ou  de  dé- 
coctions des  végétaux  fermentés.  11  existe  une  immense 
variété  d’appareils  pour  ce  dernier  objet,  ainsi  que  nous 
le  verrons  plus  tard. 

Glauber,  dans  son  troisième  livre  sur  les  fourneaux, 
a décrit  un  appareil  qui,  dans  les  cas  pressés,  peut 
suppléer  la  cucurbite  de  cet  appareil  : c’est  une  bou- 
teille de  cuivre  ou  de  fer  a,  figure  qu’il  place  sur 
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le  charbon  môme  du  fourneau;  elle  porte  un  col  incline 
vers  le  haut,  qui  entre  dans  un  trou  pratiqué  à la  partie 
inférieure  d’un  tonneau  b,  placé  sur  son  fond.  Il  assure 
qu’une  bouteille  de  cette  espèce,  contenant  seize  pintes 
environ , suffit  pour  porter  à l’ébullition  toute  l’eau 
contenue  dans  un  tonneau  de  cent  mesures  de  Hol- 
lande, qu’on  peut  évaluer  à environ  vingt-huit  gallons. 

DES  RETORTES. 

Il  n’est  peut-être  pas  de  vaisseaux  chimiques  plus 
fréquemment  employés  aujourd’hui  que  les  retortes  ; 
elles  ont  remplacé  en  Angleterre  un  très-grand  nombre 
d’appareils  : là  où  l’on  se  servait  autrefois  de  matras 
à tête  de  verre,  on  emploie  aujourd’hui  des  retortes 
d’une  grande  dimension , auxquelles  on  adapte  des 
récipiens  proportionnés,  si  ce  n’est  dans  quelques  cas 
particuliers. 

La  forme  ordinaire  des  retortes  est  assez  bonne  ; il 
faut  cependant  en  avoir  de  deux  espèces  : les  unes , 
courtes  et  épaisses,  portant  un  col  court  et  ouvert; 
d’autres  plus  hautes , à col  long  et  étroit , semblables 
à un  matras  dont  on  aurait  ployé  le  col.  Nous  distin- 
guerons les  usages  particuliers  de  ces  deux  espèces  de 
cornues,  en  traitant  des  opérations  pour  lesquelles  elles 
sont  employées.  Contentons-nous,  pour  le  moment, 
de  conseiller  au  chimiste  d’avoir  des  cornues  de  ces 
deux  espèces,  toujours  prêtes,  et  de  plus,  de  se  mettre 
en  mesure  pour  pouvoir  en  raccourcir  le  col  et  agrandir 
leurs  orifices,  selon  l’usage  qu’il  devra  en  faire. 

Ce  travail  se  fait  ordinairement  dans  la  manufacture; 
mais  un  bon  opérateur  doit  pouvoir  le  faire  lui-même, 
au  moment  où  il  devient  nécessaire  : pouvoir  régler  la 
forme  et  la  dimension  de  sa  retorte,  selon  la  nature 
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de  l’opération,  assure  plus  souvent  le  succès,  que  ne 
peuvent  l’imaginer  ceux  qui  n’ont  point  eu  l’occasion 
de  faire  des  expériences  soignées. 

Pour  déphlegmer  l’acide  sulfurique,  distiller  les 
‘éthers,  on  peut  se  servir  de  retortes  en  grès  : elles 
sont  plus  fortes , moins  aptes  à se  briser  par  l’effet  de 
la  chaleur  ; elles  présentent  moins  de  dangers  dans  le 
transport  d’un  lieu  à un  autre  que  celles  de  verre.  Poür 
les  usages  généraux,  on  emploie  encore  des  retortes 
de  verre  de  bouteille,  qu’on  place  dans  des  bains,  ou 
qu’on  lute , et  dont  ori  se  sert  alors  à feu  nu;  cependant 
il  est  des  occasions  où  les  retortes  de  verre  blanc  sont 
indispensables. 

I^a  dimension  des  retortes  ou  cornues  de  verre  est 
prodigieusement  variée  ; il  en  est  depuis  les  retortes  de 
verre  de  bouteille , qui  contiennent  plusieurs  gallons, 
jusqu’à  celles  de  verre  blanc , qui  ne  contiennent  guère 
qu’un  pouce  cube  de  liquide. 

Quelquefois  la  cornue  de  verre  porte  à sa  partie 
supérieure,  ou  à sa  voûte,  comme  on  l’appelle,  une 
ouverture  par  laquelle  on  peut  la  recharger  pendant 
l’opération  : on  dit  alors  que  la  cornue  est  tubulée. 
On  fabrique  encore  des  retortes  avec  de  la  matière 
à creuset , lorsqu’il  est  nécessaire  d’exposer  les  substances 
à distiller  à une  chaleur  très-forte  ; mais  ces  retortes  sont 
si  poreuses  qu’à  une  haute  température  elles  deviennent 
perméables  à l’air  et  à l’eau.  Il  est  donc  nécessaire  de 
les  couvrir  de  lut.  Les  retortes  anglaises,  de  cette 
espèce,  ont  la  forme  ordinaire;  mais  celles  de  Walden- 
burg , ou  les  retortes  allemandes , si  vantées  par  cet 
ancien  auteur,  Basile  Valentin,  et  encore  si  estimées 
aujourd’hui  par  les  chimistes  de  l’Allemagne,  ont  la 
forme  d’un  ballon,  dont  le  col  est  si  légèrement  courbé 
vers  le  milieu , qu’il  faut  incliner  la  retortc  dans  le 
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fourneau,  pour  <{ue  le  liquide  condensé  dans  le  col 
puisse  se  rendre  dans  le  récipfent. 

I>es  retortes  de  terre  portent  quelquefois  aussi  une 
ouverture  à la  voûte  : les  manufacturiers  les  appellent 
alors  retortes  à bouchon. 

Nous  avons  déjà  vu,  dans  la  description  du  fourneau 
à réverbère  de  Boerbaave,  qu’il  y employait  des  retortes 
cylindriques.  On  se  sert  aujourd’hui  de  retortes  à peu 
près  semblables  pour  distiller  le  bois,  la  bouille,  les 
os,  des  substances  bitumineuses  et  autres  matières  vé- 
gétales ou  animales  : le  cylindre  est  en  fonte,  ouvert  des 
deux  côtés,  plus  souvent  que  d’un  seul  ; on  bouche  ce.s 
ouvertures,  pendant  que  la  retorte  est  en  travail,  au 
moven  d’une  plaque  de  même  métal.  Celle  qui  se  trouvé 
dirigée  vers  la  partie  antérieure  du  fourneau,  porte  un 
col  court,  dans  lequel  on  introduit  le  tuyau  qui  con- 
duit les  vapeurs.  La  plaque  postérieure,  s’il  y en  a une, 
s’enlève  toutes  les  fois  qu’on  veut  charger  ou  vider 
l’appareil. 

Le  manufacturier  doit  toujours  avoir  présent  à l’esprit 
qu’une  retorte  se  détruit  d’autant  plus  vite  qu’elle  change 
plus  souvent  de  température  : si  on  la  maintient  toujours 
en  action , qu’on_  la  charge  et  qu’on  la  décharge  conti- 
nuellement, sans  la  laisser  refroidir,  elle  pourra  durer 
plusieurs  années.  Lorsqu’il  est  nécessaire  de  laisser 
refroidir  graduellement  le  résidu , comme  lorsqu’on 
distdle  le  bois  pour  fabriquer  le  charbon  qui  doit  en- 
trer dans  la  composition  de  la  poudre  à tirer,  le  cy- 
lindre de  fonte  n’est,  en  effet,  que  l’enveloppe  de  la 
retorte,  qui  est  en  tôle,  et  qui  glisse  dans  ce  cylindre; 
de  sorte  que,  la  distillation  une  fois  achevée,  on  la  re- 
tire , et  l’on  met  à sa  place  une  retorte  fraîchement 
chargée.  ,/ 
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DES  ALAMBICS. 

De  tous  les  appareils  destinés  à la  distillation, 
l’alambic  est  le  plus  ancien.  Il  diffère  de  la  retorte, 
en  ce  qu’il  est  composé  de  deux  pièces  : la  cucurbite, 
dans  laquelle  on  introduit  les  matières  à distiller,  et 
le  chapiteau,  dans  lequel  les  vapeurs  se  condensent,  et 
qui  s’ajuste  à la  partie  supérieure  de  la  cucurbite;  la 
base  du  chapiteau  s’abaisse  tout  le  long  de  son  con- 
tour, un  peu  au-dessous  de  son  orifice;  de  sorte  que 
les  vapeurs  qui  s’y  élèvent,  se  condensent  sur  les  parois 
par  l’action  de  l’air  ambiant,  et  coulent  dans  la  gouttière 
ainsi  formée,  qui  les  porte,  à travers  le  col  pratiqué 
Sur  le  côté,  jusque  dans  le  récipient. 

I^e  chapiteau  a quelquefois  une  petjte  ouverture  au 
sommet , qu’on  ferme  avec  un  bouchon  ajusté  par  frotte- 
ment. Cette  disposition  est  fort  utile  pour  remplir  l’ap- 
pareil , ou  y ajouter  une  nouvelle  quantité  de  matière , 
sans  le  déranger.  Le  chapiteau  est  hermétiquement  fixé 
à la  cucurbite  ; quelquefois  même  ces  deux  pièces  n’en 
forment  qu’une  seule  ; il  est , en  général , préférable  de 
les  bien  luter  l’une  à l’autre. 

Quelques  auteurs  ont  recommandé  de  faire  entrer 
la  gorge  du  chapiteau  dans  la  cucurbite;  mais  lorsque 
c’est,  au  contraire , la  partie  supérieure  de  la  cucurbite 
qui  entre  dans  le  chapiteau , il  ne  faut  employer  que 
très-peu  de  lut  pour  les  joindre  hermétiquement. 

L’alambic  a cet  avantage  sur  la  retorte  ordinaire , 
qu’on  peut  facilement  évacuer  le  résidu  de  la  distillation  ; 
ce  qui  n’a  pas  lieu  pour  celle-ci  : d’ailleurs,  avec  un  peu 
d’adresse,  on  distille  au  moyen  de  cet  appareil,  et  dans 
un  même  temps,  une  quantité  bien  plus  considérable  de 
liquide,  qu’on  ne  peut  le  faire  avec  une  retorte  d’une 
capacité  équivalente.  De  plus , il  est  bien  plus  facile,  en 
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se  servant  de  l’alambic,  de  faire  agir  la  vapeur  sur 
certaines  substances , que  par  le  moyen  de  la  retorte 
et  de  son  récipient.  On  fait  ordinairement  les  cucur- 
bites  en  verre , de  la  contenance  d’une  pinte  à deux 
gallons  : elles  portent  souvent  une  ouverture  tubulée , 
à environ  la  moitié  de  leur  hauteur.  Enfin  , l’on  se  sert 
encore  de  cucurbites  en  terre  et  en  étain,  qu’on  sur- 
monte d’un  chapiteau  de  verre,  et  même  de  cucur- 
bites en  fer  avec  chapiteau  en  grès. 

Une  cucurbite  d’argent,  avec  chapiteau  de  verre, 
est  nécessaire  pour  la  préparation  des  alcalis  fixes;  on 
adapte  même  un  chapiteau  d’argent  à cet  appareil  pour 
la  préparation  de  l’acide  fluorique. 

Des  ballons  de  platine,  avec  têtes  ou  chapiteaux  de 
même  métal,  servent  à concentrer  l’acide  sulfurique. 

Ces  alambics  sont  fort  dispendieux  : l’appareil  de 
M.  Parke  lui  a coûté  trois  cents  livres  sterling;  mais 
les  accidens  fréquens  qui  résultent  de  la  concentration 
de  l’acide  dans  le  verre,  compensent  en  peu  de  temps 
le  premier  achat. 

On  doit  faire  observer  qu’à  la  température  à laquelle 
la  concentration  s’effectue , le  plomb  s’unit  au  pla- 
tine, et  qu’ils  fondent  alors  l’un  et  l’autre  ; il  est  arrivé 
que  des  grains  de  plomb,  tombés  dans  un  alambic  de 
platine,  l'ont  perforé  en  plusieurs  endroits;  on  doit 
donc  prendre  tous  les  soins  possibles  pour  éviter  ce 
désagrément , auquel  on  ne  peut  remédier  qu’en  sou- 
dant avec  de  l’or  pur  de  petites  rondelles  de  platine 
aux  endroits  perforés. 

On  emploie  encore  des  espèces  d’alambics,  formés 
d’un  ballon  de  verre  qu’on  surmonte  d’une  tête  de  même 
substance;  ces  têtes  sont  ordinairement  de  verre  blanc 
et  tubulées. 

Enfin,  on  dispose  quelquefois  une  série  de  petits 
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chapiteaux,  ou  têtes,  les  unes  sur  les  autres,  dont  la 
première,  qui  se  trouve  à la  partie  inférieure,  n’est 
ouverte  que  par  le  haut.  C’est  ce  qu’on  appelle  une 
hydre  ^ à cause  du  grand  nombre  de  têtes  de  cet  ap- 
pareil , qui  permet  à l’opérateur  de  recueillir  des  par- 
ties plus  ou  moins  pures , selon  que  la  vapeur  s’est  élevée 
plus  ou  moins  haut. 

Quelques  chimistes  ont  fait  leurs  efforts  pour  ne 
faire  passer  dans  le  récipient  que  la  partie  la  plus  vo- 
latile de  la  substance.  A cet  effet,  ils  ont  contourné  le 
col  de  l’appareil,  de  manière  à ce  que  les  parties  les 
moins  volatiles  pussent  se  condenser  à son  intérieur, 
et  retomber  dans  le  vase  inférieur;  les  anciens  chi- 
mistes employaient  souvent  cet  appareil , et , dans  le  lan- 
gage mystique  dont  ils  se  servaient,  ils  l’avaient  ap- 
pelé serpent.  Tous  ces  appareils  de  verre  exigent  des 
soins  particuliers  pour  ne  point  se  briser  au  feu;  il  est 
presque  certain  qu’un  pareil  accident  arrivera,  si  les 
substances  solides  qu’ils  contiennent  s’attachent  au 
verre;  ou  si  l’on  place  un  de  ces  appareils,  encore 
chaud , sur  une  substance  qui  absorbe  rapidement  la 
chaleur:  on  se  servira  avec  avantage,  pour  y déposer 
les  cornues  de  verre,  soit  d’un  coussinet  de  laine,  soit 
d’une  rondelle  de  paille  bordée  de  lisière,  soit,  enBn, 
de  sable  sec. 

DES  RÉCIPIENS. 

Les  récipiens,  proprement  dits,  sont  de  grands 
globes  de  verre  qui  devraient  toujours  porter  un  col 
court  et  assez  large,  pour  qu’on  pût  y introduire  fa- 
cilement la  main,  et  en  extraire  les  matières  solides 
ou  les  nettoyer.  En  général,  on  peut  dire  que  ceux 
qu’on  rencontre  le  plus  souvent  sont  beaucoup  trop 
petits;  car  une  plus  grande  surface,  en  favorisant  la 
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condensation  des  vapeurs,  rend  encore  l’opération  plus 
profitable  et  plus  sûre  : non-seulement  la  vapeur  est 
moins  sujette  à s’échapper,  en  se  faisant  jour  à tra- 
vers le  lut,  contre  lequel  elle  presse  avec  moins  de 
force;  mais  on  court  moins  le  risque  de  faire  crever  les 
vases  en  poussant  un  peu  le  feu;  supposant,  du  reste, 
que  le  lut  résiste  à la-  force  expansive  de  la  vapeur,  et 
que  le  col  de  la  retorte,  l’allonge  et  le  récipient  soient 
assez  bien  ajustés  pour  ne  point  lui  donner  passage. 

Comme  l’orifice  des  récipiens,  proprement  dits, 
quelle  que  soit  la  dimension  de  ces  vases,  doit  tou- 
jours avoir,  à peu  de  chose  près,  la  même  largeur, 
comme,  d’un  autre  côté,  les  retortes  et  les  becs  des 
chapiteaux  ont  des  diamètres  fort  diflérens , le  chimiste 
doit  se  munir  d’un  certain  nombre  d’allonges.  Ces  al- 
longes sont  des  tubes  de  verre  blanc,  d’à  peu  près 
deux  pieds  de  longueur,  dont  une  des  extrémités  doit 
recevoir  le  col  de  la  retorte,  et  l’autre  entrer  dans  le 
récipient. 

Ces  allonges  servent , non-seulement  à mettre  en  com  - 
munication  la  retorte  ou  l’alambic  avec  le  récipient, 
mais  encore  à éloigner  ce  dernier  du  fourneau,  et  le 
préserver  ainsi  de  la  chaleur  qu’il  pourrait  lui  commu- 
niquer. 

Quand  les  vapeurs  exigent  une  haute  température 
pour  s’élever,  et  qu’après  s’être  condensées,  elles  re- 
tombent encore  fort  chaudes  sur  les  parties  froides  du 
récipient,  il  arrive  souvent  qu’elles  le  brisent;  on  re- 
médie à cet  inconvénient  en  adaptant  à la  retorte,  si 
le  col  en  est  court , une  allonge  d’une  autre  espèce , 
qui  vient  se  rendre  au  centre  même  du  vase,  de  sorte 
que  les  gouttes  chaudes  puissent  tomber  immédiate- 
ment dans  le  liquide  qui  s’y  trouve  déjà,  ou  qu’on  y 
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aura  tout  exprès  introduit.  Ces  allonges  sont  quelque- 
fois en  grès , et  quelquefois  aussi  en  fer. 

Les  récipiens  sont  ordinairement  en  verre  à bon 
teille;  mais  lorsqu’on  se  sert  d’allonges  de  verre  blanc, 
rien  n’empêche  d’employer  comme  récipient  des  vases 
de  grès  d’une  capacité  suffisante;  car  on  juge  faci- 
lement des  progrès  de  l’opération  par  la  température 
de  l’allonge  et  l'apparence  des  vapeurs  qui  la  tra- 
versent. 

Comme  les  substances  dégagées  par  la  chaleur  ne 
peuvent  point  toutes  se  condenser,  même  en  introdui- 
sant de  l’eau  ou  d’autres  liquides  dans  le  récipient,  il 
est  indispensable  de  leur  laisser  un  passage  ;•  on  pra- 
tique alors  une  ouverture  dans  la  partie  supérieure 
du  récipient;  pour  les  usages  ordinaires,  on  ferme 
cette  ouverture  avec  un  bouchon  de  bois  retenu  par 
un  collet,  ou  avec  un  morceau  de  cire  molle.  Les 
réci|)iens  de  verre  des  amateurs  portent  une  tubulure 
fermée  par  un  bouchon  de  verre. 

Si  l’on  a quelque  raison  de  croire  que  la  vapeur 
puisse  se  condenser,  quoique  avec  difficulté,  on  lute, 
à l’ouverture  dont  nous  avons  parlé,  un  tube  de  ba- 
romètre long  et  étroit  sur  lequel  l’atmosphère  agit 
comme  pourrait  le  faire  un  bouchon  mobile;  la  va- 
peur et  l’air  ne  se  mêlent  point  ensemble  aussi  facile- 
ment qu’on  le  croirait;  ils  sont  parfaitement  distincts 
dans  les  tubes,  et  il  suffit  d’avoir  vu  une  brasserie  ou 
même  une  salle  à lessive,  pour  être  convaincu  que, 
même  à l’état  de  liberté,  ils  se  mélangent  assez  dif- 
ficilement. 

Afin  d’enlever  une  partie  du  liquide  pendant  l’opé- 
ration, sans  ôter  le  lut  des  joints,  on  adapte  quelque- 
fois sur  le  côté  du  récipient  un  petit  tuyau  qui  se  rend 
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dans  un  flacon,  qu’on  remplace  ensuite  par  un  autre 
lorsqu’il  est  plein. 

Au  lieu  de  laisser  échapper  les  produits  qui  ne  se 
peuvent  condenser,  on  a essayé  de  les  retenir  dans  les 
vases  pendant  un  certain  temps,  jusqu’à  ce  qu’ils  aient 
déposé  la  partie  condensable  qu’ils  peuvent  contenir: 
pour  cela,  on  a considérablement  augmenté  la  capa- 
cité des  récipiens.  Il  résulte  encoredecette  disposition  que 
la  différence  de  pression  du  produit  aériforine  au-dessus 
de  celle  de  l’atmosphère,  diminuant  en  raison  de  l’aug- 
mentation de  capacité  du  récipient , on  a moins  à 
craindre  les  explosions.  On  pratique  alors  au  récipient 
une  ouverture  diamétralement  opposée  à celle  ([u’il  a 
déjà,  et  le  col  conique  qu’on  y adapte  se  rend  dans  un 
récipient  exactement  semblable,  qu’on  met  en  commu- 
nication avec  un  troisième , un  quatrième , etc. , for- 
mant ainsi  une  série  de  vaisseaux  aussi  nombreux  que 
l’opérateur  le  croit  nécessaire.  Les  chimistes  ont  beau- 
coup varié  la  forme  et  la  disposition  de  cette  dernière 
espèce  de  récipiens,  suivant  les  différens  usages  aux- 
quels ils  les  emploient. 

Au  lieu  de  récipiens  à col  court,  on  adapte  sou- 
vent au  chapiteau  des  alambics  de  verre  un  matras  à 
long  col,  qu’on  y lute  avec  soin. 

Glauber,  dès  1648,  afin  de  condenser  les  vapeurs 
plus  facilement  que  par  les  méthodes  ordinaires,  se 
servait  de  trois  ou  quatre  récipiens  qui  n’étaient  autre 
chose  que  des  jarres  de  grès,  placées  la  bouche  en  haut  : 
la  première  était  mise  on  communication  avec  le  col 
de  la  retorte  par  un  tube  de  grès,  courbée  en  L ; ce  pre- 
mier récipient  communiquait  avec  le  second , le  second 
avec  le  troisième,  et  ainsi  de  suite,  par  des  tubes  de  la 
même  substance,  courbés  eu.x-mêmes  comme  la  lettre 
grecque  II  ; ces  tuyaux  traversaient  les  boudons  des 
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vases  de  grès,  qui  plongeaient  eux-mêmes  dans  des 
seaux  d’eau  où  ils  se  rafraîchissaient.  La  figure  i46 
fera  comprendre  la  disposition  de  cet  appareil. 

APPAREIL  DE  WOULF. 

Peter  Woulf  proposa,  dans  les  Transactions  philo- 
sophiques de  1767,  les  deux  perfectionnemens  sui- 
vans  à l’appareil  de  Glauber,  dans  le  but  de  condenser 
les  vapeurs  des  acides  nitrique  et  muriatique,  et  celles 
de  l’alcali  volatil,  comme  on  les  appelait  alors;  ces 
instrumens  ont  été  adoptes  dans  la  majorité  des  labo- 
ratoires, à quelques  modifications  près. 

La  figure  147  représente  le  premier  appareil  de 
Woulf  : il  se  compose  d’une  retorte  ou  cornue  a,  à 
laquelle  on  adapte  un  ballon  b à trois  ouvertures  : 
à la  première  on  lute  le  col  de  la  cornue;  la  seconde 
se  projette  dans  le  petit  récipient  c,  auquel  elle  est  aussi 
lutée;  la  troisième  est  fermée  par  un  bouchon  percé, 
qui  se  laisse  traverser  par  un  tube  à angle  droit  d, 
dont  la  plus  longue  branche  vient  se  rendre  dans  la 
bouteille  e;  l’extrémité  de  ce  tube,  atteignant  presque 
le  fond  de  la  bouteille,  qui  est  à demi-pleine  d’eau, 
et  fermée  comme  la  troisième  ouverture  du  ballon,  à 
cela  près  que  le  bouchon  n’en  est  point  luté,  et  que  le 
tube  passe  par  une  grande  ouverture  demi-circulaire; 
cette  disposition  permet  de  changer  plus  facilement 
le  flacon  placé  en  e,  ou  de  renouveler  l’eau  qu’il  con- 
tient , lorsque , par  suite  de  la  condensation  des  va- 
peurs, elle  s’échauffe;  de  plus,  il  reste  ainsi  un  pas- 
sage pour  les  vapeurs  qui  ne  se  condensent  point,  et 
c’est  le  seul  dans  tout  cet  appareil;  on  conçoit  facile- 
ment que  les  vapeurs,  forcées  de  traverser  l’eau  en  e, 
s’y  condensent,  à l’exception  de  ces  derniers  gaz. 

Dans  la  plupart  des  distillations,  les  vapeurs  se  con- 
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densent  aussi  promptement  qu’elles  se  forment,  de 
sorte  qu’il  arrive  quelquefois  que  l’air  extérieur,  pres- 
sant la  surface  de  l’eau  en  e,  élève  celle-ci  dans  le 
tube,  d’où  elle  passe  dans  le  récipient  pour  retomber 
dans  le  llacon  c,  dont  elle  altère  le  contenu;  on 
pourrait  remédier  eu  quel(|ue  sorte  à cet  inconvé- 
nient, en  laissant  l’air  pénétrer  dans  le  récipient  ou 
dans  le  flacon  c,  par,uu  trou  convenablement  percé, 
et  qu’on  boucherait  momentanément  avec  un  peu  de 
lut  ou  de  cire;  mais  ce  procédé  serait  peu  commode, 
en  ce  (ju’il  exigerait  une  surveillance  constante  : l’ap- 
pareil suivant  est  bien  préférable. 

Le  second  appareil  de  Woulf  (figure  i48)  se  com- 
pose d’un  récipient  é,  semblable  au  premier,  qu’on  met 
en  communication  avec  la  cornue  a ou  tout  autre  ap- 
pareil distillatoire;  il  communique  encore,  comme 
dans  l’autre  appareil,  avec  un  flacon  c qui  reçoit  les 
produits  de  la  distillation;  puis,  avec  un  tube  re- 
courbé qui  entre  très-peu  profondément  dans  la 
bouteille  e,  à travers  une  ouverture  pratiquée  sur  le 
côté  du  bouchon  qui,  d’ailleurs,  est  percé  d’une  autre 
ouverture,  à travers  laquelle  passe  encore  un  tube  g' 
deux  fois  courbé , et  dont  l’extrémité  de  la  plus  lon- 
gue branche  vient  se  rendre  à peu  près  au  fond  du 
flacon  A,  à moitié  rempli  d’eau,  et  mal  fermé  par  un 
bouchon  que  traverse  ce  tube.  Le  bouchon  du  flacon 
intermédiaire  e est,  au  contraire,  luté  avec  soin;  mais 
ce  flacon  porte  à sa  partie  inférieure  un  petit  tuyau  f, 
fermé  par  un  bouchon  de  verre  ou  de  liège,  enduit  de 
cire;  dès  lors,  si,  pendant  l’opération,  la  vapeur  ve- 
nait à se  condenser  rapidement , la  pression  atmo- 
sphérique forcerait  le  liquide  de  h dans  le  tube  g,  d’où 
il  retomberait  dans  le  vase  intermédiaire  e,  l’opéra- 
teur n’aurait  qu’à  ouvrir  le  tuyau  f pour  évacuer  le 
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liquide,  et  il  le  transvaserait  de  nouveau  dans  h,  si 
cela  devenait  nécessaire. 

Au  lieu  d’un  flacon  e,  muni  d’un  goulot  unique  et 
d’une  ouverture  inférieure  /,  Woulf  employait  quel- 
quefois un  flacon  à deux  tubulures  : l’une  d’elles  recevant 
les  tubes  d et  g,  à travers  les  trous  ouverts  dans  son 
bouchon;  l’autre,  demeurant  fermée.  C’est  cette  sorte  « 

d’appareil  qu’on  trouve  le  plus  souvent  décrit  dan.s 
les  auteurs  qui  ont  écrit  sur  la  chimie  : on  devra  ce- 
pendant préférer  la  disposition  de  la  figure  148. 

On  doit  au  même  chimiste  un  troisième  appareil, 
qu’il  employait  pour  les  vapeurs  encore  plus  difficiles 
à condenser,  et  (jui  se  composait  d’un  vase  distillatoire 
et  de  quatre  récipiens.  On  voit  cet  appareil,  figure  i49  = 
a est  une  retorte  à bouchon,  en  grès  ou  même  eu  fer, 
parce  qu’il  employait  surtout  cet  appareil  pour  conden- 
ser les  vapeurs  qui  résultent  de  la  combustion  du  nitre 
et  de  l’antimoine;  à cette  retorte  était  lutée  une  file 
de  récipiens  à deux  tubulures  b bbù,  dont  chacun 
recevait  autant  d’eau  que  sa  position  le  permettait  ; 
les  trois  premiers  récipiens  étaient  munis  de  petites 
allonges  coniques  en  grès,  ccc,  dont  le  bout  le 
plus  étroit  venait  plonger  dans  l’eau  du  récipient  qui 
la  suivait;  le  col  du  quatrième  et  dernier  récipient 
portait  un  bouchon  percé,  que  traversait  un  tube 
courbé  à angle  droit  d,  dont  la  longue  brandie , diri- 
gée de  bas  en  haut,  laissait  échapper  les  gaz  qui  ne 
se  pouvaient  condenser. 

SUPPLÉMENT  UE  l’aPPAREIL  DE  WOULF. 

Toutes  les  fois  qu’on  n’opérera  que  sur  une  petite 
quantité  de  matière,  on  pourra  employer  l’appareil 
suivant  pour  remplacer  celui  de  Woulf.  11  se  compose, 
figure  i5o,  d’une  cornue  a,  à laquelle  on  lute  avec 
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soin  deux  récipiens  : le  premier  b est  assez  grand,  et 
porte  un  col  et  une  tubulure;  le  second  c,  dans  lequel 
on  introduit  de  l’eau  ou  un  autre  liquide,  n’est  ouvert 
que  par  le  haut  ; mais,  au  lieu  d’être  fermé  par  un  bou- 
chon, on  y lute  une  espèce  d’entonnoir  en  veire  d, 
dont  le  tuyau  est  assez  long  pour  plonger  dans  le 
li(juide,  à environ  un  demi-pouce  au-dessous  de  sà 
surface;  du  reste,  cet  entonnoir  est  assez  mal  fermé 
par  un  bouchon  supérieur. 

Ijorsque  l’opération  commence,  le  produit  de  la  dis- 
tillation s’amasse  dans  le  premier  récipient,  et  la  va- 
peur la  moins  condensable  passe  alors  dans  le  second 
récipient,  où  elle  est  absorbée;  les  gaz  et  les  vapeurs 
qu’on  ne  peut  condenser,  pressant  alors  la  surface  du 
liquide  et  le  forçant  à s’élever  dans  l’entonnoir,  jus- 
qu’à ce  que  l’extrémité  du  tuyau  soit  découverte;  à ce 
moment,  ces  gaz  s’élèvent  en  bulles  dans  la  partie  su- 
périeure, et  on  laisse  s’échapper  les  parties  qui  ne 
sont  point  absorbées  par  le  liquide,  à travers  l’orifice 
supérieur,  qu’on  débouche  de  temps  en  temps. 

Il  résulte  de  cette  description , que  si  les  gaz  qu’on 
veut  condenser  dans  le  liquide  ne  sont  point  très- 
volatils,  un  entonnoir  ordinaire,  dont  on  couvrira  la 
partie  supérieure  par  une  soucoupe,  peut  remplacer  la 
pièce  d de  ce  dernier  appareil. 

Si  une  condensation  soudaine  de  la  vapeur  avait 
lieu  dans  les  vases  distillatoires  , le  liquide  contenu 
dans  d redescendrait  ; alors  l’air  qui  s’introduirait 
par  cette  pièce  balancerait  la  pression  atmosphérique 
qui  s’exercerait  sur  l’appareil;  d’un  autre  côté,  on 
n’aurait  point  à craindre  que  le  liquide  de  c fût  refoulé 
en  pourvu  toutefois  qu’on  n’ait  point  donné  au  col 
de  ce  récipient  assez  de  longueur  pour  qu’il  plonge 
dans  le  liquide  de  c.  C’est  pour  permettre  l’introduc- 
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tion  de  l’air  qu’on  ne  ferme  qu’à-denii  la  pièce  supé- 
rieure d. 
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Il  est  souvent  nécessaire  d’ajouter,  .à  ce  qui  est  con- 
tenu dans  la  retorte  ou  le  vase  dislillatoire,  quelques 
substances  destinées  à produire  certains  effets,  sans 
toutefois  admettre  l’air,  et  sans  laisser  échapper  les  va- 
peurs contenues  dans  le  vase.  On  emploie  plusieurs 
appareils  à cet  effet. 

Le  plus  simple  de  tous  est  un  entonnoir  de  verre 
avec  une  tige  : l’entonnoir  a un  tuyau  très-court,  d’une 
longueur  tout  juste  suffisante  pour  entrer  d’une  petite 
quantité  dans  l’ouverture  pratiquée  à la  voûte  de  la 
cornue;  le  tuyau  de  cet  entonnoir  est  bouché  par  un 
cylindre  de  verre,  dont  l’extrémité  est  usée  à l’émeri; 
on  verse  le  liquide  (car  cet  appareil  ne  peut  servir  que- 
pour  les  liquides) , on  verse  le  liquide , disons-nous , 
dans  l’entonnoir , et  en  élevant  un  peu  la  lige , il 
s’écoule  dans  la  retorte  en  un  courant,  qu’on  peut 
augmenter  ou  diminuer  à volonté,  et  arrêter  même 
tout-à-fait,  en  enfonçant  de  nouveau  la  tige  dans  le 
tuyau  de  l’entonnoir. 

On  se  sert  encore  d’un  autre  appareil  qui  ne  vaut 
pas  mieux  que  ce  dernier,  car  il  est  sujet  à quelques 
accideiis;  mais,  d’un  autre  côté,  il  a plus  d’apparence, 
comme  on  le  dit  vulgairement,  il  jette  plus  de  poudre 
aux  yeux;  aussi  est-il  l’instrument  dont  se  servent  de 
préférence  les  amateurs  : nous  voulons  parler  de  l’en- 
tonnoir hydrostatique,  où  le  liquide  lui-même  sert  de 
bouchon.  C’est  un  très-long  tube  de  verre  luté  à l’ori- 
fice de  la  voûte  de  la  retorte;  il  s’élève  d’abord  verti- 
calement, puis  se  recourbe,  de  bas  en  haut,  jusqu’à 
un  pouce  ou  deux  de  distance  verticale  de  cet  orifice; 
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là  il  se  reploie  de  nouveau  sur  lui-tnême,  pour  re- 
monter à trois  ou  quatre  pouces  au-dessus  du  premier 
coude;  cette  extrémité  supérieure  s’élargit  alors  en 
trompette,  ou  bien  encore  elle  reçoit  un  petit  enton- 
noir. IjC  liquide  qu’on  se  propose  d’introduire  dans  la 
cornue  est  d’abord  vereé  dans  le  tube,  jusqu’à  ce  qu’il 
atteigne  le  niveau  du  coude  supérieur  de  la  branche  du 
milieu  : c’est  cette  portion  de  liquide  qui  fait  l’office  de 
bouchon.  Tout  ce  qu’il  convient  ensuite  d’ajouter  suc- 
cessivement est  versé  par  l’entonnoir  supérieur,  d’où 
il  passe  dans  la  cornue;  mais  voici  ce  qui  arrive  quel- 
quefois : la  vapeur  vient-elle  à se  condenser  subitement 
dans  le  vase,  soit  par  absorption , soit  par  toute  autre 
cause,  la  pression  de  l’atmosphère  force  tout  à coup  le 
liquide  du  tube  dans  la  cornue,  et  la  brise;  tout  au 
contraire , les  vapeurs  ou  les  gaz  augmentent-ils  de  ten- 
sion ou  de  quantité  dans  l’appareil , tout  le  liquide  du 
tube  est  projeté  au  dehors. 

On  a donné  le  nom  (V acidijère  f Acid  Hôlder),  à 
un  appareil  un  peu  plus  compliqué  encore  que  ce 
dernier.  C’est  un  flacon  de  verre  portant  deux  ouver- 
tures : l’une  supérieure,  fermée  par  un  bouchon  de 
verre;  l’autre  inférieure,  munie  d’un  tuyau  court  qu’on 
ferme  au  moyen  d’un  robinet.  H sert  à introduire, 
non-seulement  les  acides , mais  des  liquides  quelcon- 
ques dans  la  cornue,  à laquelle  on  l’a  préalablement 
adapté;  et  cela,  sans  permettre  à l’air  extérieur  d’en- 
trer, et  sans  laisser  échapper  les  vapeurs  ou  les  gaz 
contenus  dans  l’appareil. 

Ce  petit  réservoir  est  surtout  utile  pour  empêcher 
les  vapeurs  et  les  gaz  de  se  répandre,  dans  le  labora- 
toire, pendant  l’opération;  chose  importante  lorsque 
leur  odeur  est  désagréable,  ou  leur  action  délétère. 

Le  robinet  étant  fermé,  on  remplit  le  réservoir  de 
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liquide,  et  on  le  fixe  à l’ouverture  de  la  cornue,  à 
laquelle  il  doit  s'adapter  parfaitement.  S’il  devient  né- 
cessaire de  renouveler  le  liquide,  sans  arrêter  l’opé- 
ration, on  tourne  le  robinet,  le  liquide  tombe  alors 
dans  la  cornue,  on  le  referme;  puis,  débouchant  l’ou- 
verture supérieure,  on  introduit  de  nouveau  liquide 
dans  le  réservoir,  et  l’on  replace  le  bouchon;  on 
conçoit  qu’on  répète  cette  opération , aussi  souvent 
qu’il  est  nécessaire,  pour  introduire  une  quantité  suf- 
fisante de  liquide,  si  le  réservoir  ne  peut  la  contenir 
tout  entière  en  une  seule  fois. 

La  dimension  de  ces  réservoirs  est  ordinairement 
d’un  quart  de  pinte  à une  demi-pinte;  on  ne  les  em- 
ploie guère  que  dans  les  expériences,  pour  des  re- 
cherches théoriques,  ou  bien  encore  dans  les  cours 
de  chimie  faits  devant  ce  qu’on  appelle  les  hautes 
classes  de  la  société;  car  ils  empêchent  les  gaz  ou  les 
vapeurs  d’une  odeur  désagréable  de  se  répandre  dans 
là  salle  du  cours,  et  l’on  n’ignore  point  que  le  cas  con- 
traire ne  manquerait  pas  de  produire  une  désertion 
complète  parmi  de  tels  auditeurs. 

Les  figures  suivantes  représentent  tous  les  appareils 
dont  nous  venons  de  parler  : ' 

La  figure  i5i  est  une  retorte  ou  cornue,  avec  un 
récipient  non  luté  ; 

La  figure  iSa  est  une  cornue  tubulée,  avec  une 
allonge,  et  un  récipient  à deux  ouvertures; 

La  figure  i53  est  un  alambic  de  verre,  composé 
d’un  corps  a,  et  d’une  tête  à orifice  b. 

La  figure  i54  est  l’appareil  que  nous  avons  appelé 
serpent  : il  se  compose  d’un  corps  a , et  d’un  long  col 
contourné  qui  lui  a donné  son  nom;  enfin,  d’un 
chapiteau  c,  auquel  est  adapté  un  récipient  d; 

La  figure  i55  est  l’hydre,  qui  se  compose  d’un 
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corps  (T,  et  de  sept  têtes  ou  aludels  h , enfilées  les  unes 
dans  les  autres,  ayant  chacune  un  récipient  c. 

Les  distillateurs  français  ont,  comme  nous  le  ver- 
rons dans  la  suite,  tiré  un  grand  parti  de  cet  instru- 
ment, que  chacun  d’ailleurs  a modifié  de  .diverses 
manières. 

La  figure  1 56  est  un  alambic  de  verre , composé 
d’un  matras  a,  portant  un  chapiteau  de  verre  b; 

La  figure  1 5y  montre  une  cornue  tuhuléc,  avec  l’en- 
tonnoir, et  la  tige  dont  nous  avons  parlé  ; 

La  figure  i58  représente  la  cornue  tubulée,  avec 
ce  que  nous  avons  appelé  l’entonnoir  hydrostatique; 

La  figure  169 est  la  cornue  tubulée,  avec  un  réser- 
voir supérieur  pour  les  acides. 


APPAREILS  POUR  LA  DISTILLATION 
PNEUMATIQUE. 

Nous  avons  encore  à examiner  une  certaine  classe 
d’appareils  destinés  à l’ecueillir,  non-seulement  les  sub- 
stances licpiides  ou  solides , volatilisées  par  la  chaleur 
appliquée  aux  différens  corps,  ou  résultant  de  leur 
mélange,  mais  encore  les  substances  aériformes  qu’on 
nomme  gaz,  ou  simplement  airs. 

\j&  moyen  de  recueillir  ces  fluides  élastiques,  tout 
simple  qu’il  est,  ne  se  présente  point  au  premier 
abord;  leur  densité  diflère  si  peu  de  celle  de  l’air  at- 
mosphérique, qu’il  est  impossible  de  les  retenir  dans 
des  vases  ouverts;  d’ailleurs,  ils  se  mélangent  les  uns 
aux  autres  dans  un  temps  assez  court,  et  la  plupart 
d’entre  eux  agissent  sur  les  vessies  dans  lesquelles  ils 
étaient  d’abord  contenus.  Leur  extrême  légèreté , ce- 
pendant, donne  les  moyens  de  les  retenir  à l’aide  de 
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liquides  plus  denses  ; on  emploie  ordinairement  l’eau 
et  le  mercure.  , . 

La  première  chose  qu’on  doive  se  procurer,  pour 
ces  sortes  d’opération , est  donc  une  cuve  à eau , ,ou 
cuve  liydro  - pneumatique,  comme  l’ont  appelée  les 
faiseurs  de  grands  mots;  c’est  encore  à eux  qu’on  doit 
le  nom  de  cuve  hydrargiro-pneumatique , sous  lequel 
ils  désignent  ce  que  nous  appelons  cuve  à mercure. 
Quoi  qu’il  en  soit,  nous  conserverons  nos  dénomina- 
tions, et  nous  dirons  qu’on  fait  des  cuves  à eau  de 
différentes  grandeurs.  - 

Les  grandes  cuves  sont  en  bois  et  doublées  de  plomb  ; 
elles  ont  environ  quatre  pieds  de  long,  trois  de  large, 
et  deux  de  profondeur.  A environ  trois  pouces  au- 
dessous  de  la  partie  supérieure  sont  deux  rainures  qui 
reçoivent  une  tablette  d’environ  le  tiers  de  la  longueur 
de  la  cuve.  Cette  tablette  est  percée  de  trous  qui  re- 
çoivent un  entonnoir  de  bois  léger,  très-large  et  peu 
profond,  qui  sert  à transvaser  les  gaz. 

Les  petites  cuves,  pour  plus  de  légèreté,  sont  or- 
dinairement en  tôle,  et  vernies  des  deux  côtés;  elles 
portent  deux  poignées  au  moyen  desquelles,  si  elles 
ne  sont  point  trop  grandes,  on  peut  les  transporter 
d’un  lieu  à un  autre,  même  pleines;  enfin,  un  robinet 
s’ajuste  à leur  fond  pour  évacuer  l’eau.  La  fig.  r6o 
représente  une  de  ces  petites  cuves  qu’on  vend  à Lon- 
dres, et  qui  ont  environ  dix-buit  pouces  de  long, 
neuf  de  large,  et  quatorze  de  profondeur.  La  tablette 
est  aussi  en  tôle  vernie,  et  elle  entre  dans  des  rainures 
à trois  pouces  et  demi  au-dessous  du  sommet;  elle  porte, 
près  de  son  bord  extérieur,  deux  trous  a a,  auxquels 
sont  soudés  deux  entonnoirs  vernis,  qui  servent  à in- 
troduire les  gaz  dans  les  vaisseaux  qui  doivent  les 
conserver.  Elles  ont  deux  autres  trous  b b,  à la  partie 
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postérieure,  dans  lesquels  on  fait  entrer  occasionnel- 
lement des  supports  à bouteilles  c , souvent  nécessaires 
pour  maintenir  fermes  les  flacons,  dont  le  goulot  est 
fort  étroit. 

Voici  l’usage  de  cette  cuve  : on  commence  par  la 
remplir  d’eau  juscpi’à  ce  qu’elle  s’élève  d’environ  un 
pouce  au-dessus  de  la  tablette;  alors,  si  l’on  y plonge 
une  bouteille  d,  ou  tout  autre  vase  dont  le  goulot 
sera  dirigé  en  haut,  elle  s’emplira  d’eau;  eu  la  retour- 
nant le  goulot  en  bas,  elle  restera  pleine  d’eau;  car 
ce  licpiide  y sera  maintenu  par  le  poids  de  l’atmo- 
sphère , comme  l’est  le  mercure  dans  un  baromètre. 
Qu’oii  place  au  contraire  une  autre  bouteille  vide, 
comme  on  le  dit  ordinairement,  mais  efi’ectivement 
pleine  d’air,  dans  la  cuve,  le  goulot  dirigé  en  bas,  il 
n’y  entrera  que  fort  peu  d’eau;  et,  si  on  l’amène  sous 
la  tablette  et  qu’on  la  retourne  lentement,  l’air  s’échap- 
pera en  bulles  ; et  pourvu  que  l’opération  soit  bien 
conduite , il  s’élèvera  à travers  un  des  entonnoirs  a , 
dans  la  bouteille  pleine  placée  sur  la  tablette,  et  pren- 
dra la  place  de  l’eau. 

C’est  de  cette  manière  que  les  chimistes  transvasent 
toute  espèce  de  gaz  d’un  vaisseau  dans  un  autre;  c’est- 
à-dire  en  faisant  monter  le  fluide  plus  léger,  contenu 
dans  le  vase  placé  au-dessous  de  la  tablette , jusque 
dans  le  vase  placé  au-dessus  d’elle,  en  vertu  de  l’action 
du  fluide  plus  lourd. 

Mais  il  existe  une  si  grande  quantité  de  gaz,  qui  se 
laissent  très- promptement  absorber  par  l’eau,  qu’on 
est  obligé  de  remplacer  ce  liquide  par  le  mercure.  Les 
cuves  à mercure  sont  souvent  en  marbre,  mais  quel- 
quefois aussi  formées  d’une  seule  pièce  d’acajou  creusée 
convenablement.  Tant  à cause  du  poids  qu’à  cause  de 
la  cherté  de  ce  liquide,  on  fait  la  puve  plus  petite,  et 
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la  cavité  pour  l’immersion  du  vase  n’a  juste  que  la  , 
dimension  nécessaire.  La  partie  large  et  peu  profonde 
de  la  cuve  tient  lieu  de  tablette,  et  occasionnellement 
on  place  cependant  une  petite  tablette  au-dessus  de  la 
partie  profonde. 

La  figure  161  représente  une  cuve  à mercure  taillée  - 
dans  un  bloc  solide  de  pierre  ou  de  bois , très-compacte.  - 
L’espace  profond  a reçoit  le  vase  b,  qu’on  y plonge; 


en  bas,  sur 

de  laquelle 

bulles  dans 

une  tablette,  qu’on  introduit  par  la  partie  la  plus 
large  e.  Les  meilleures  cuves  à mercure  sont  beaucoup 
plus  profondes;  elles  ont  à une  de  leurs  extrémités 
une  cavité  cylindrique  profonde , dans  laquelle  on  , 
plonge  un  vaisseau  de  même  forme,  de  manière  à ce 
que  la  surface  du  mercure,  dans  la  cuve  et  dans  le 
vase,  soit  de  niveau. 

Les  vaisseaux  de  verre  dont  on  se  sert  avec  cette 
cuve,  sont  beaucoup  plus  petits  que  pour  la  cuve  à 
eau;  mais  ils  doivent  avoir  une  certaine  épaisseur,  pour 
ne  point  être  retournés ' dans  un  liquide  aussi  dense 
que  le  mercure,  où  leur  légèreté  relative  les  ferait 
flotter.  En  général , on  les  fixe  par  des  supports  placés 
aux  côtés  de  la  cuve. 

Lorsqu’on  ne  recueille  que  les  gaz , on  se  sert  de 
petites  cornues  à long  col,  pour  les  préparer  et  les 
faire  passer  dans  la  cuve,  comme  on  le  voit  dans  la 
figure  161  ; on  peut  encore  employer  de  petits  ballons, 
comme  celui  de  la  figure  162,  avec  un  tube  de  verre 
recourbé,  qui  traverse  le  bouchon  et  y est  luté.  Si  cet 
appareil  paraissait  trop  simple,  ou  était  à trop  bon 
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marché  pour  plaire  au  chimiste  amateur , il  pourrait 
employer  des  bouteilles  à gaz  ou  tout  unies,  comme 
dans  la  figure  i63;  ou  tubulées,  comme  i64  et  i65, 
qu’il  trouvera  facilement  à acheter  avec  les  tubes  qui 
s’y  adaptent;  mais,  en  général,  il  est  nécessaire  de 
raccourcir  ces  tubes,  qui  sont  souvent  beaucoup  trop 
longs. 

Les  plus  simples  appareils  pour  recevoir  les  gaz,  à 
mesure  qu’ils  passent  dans  la  cuve,  sont  des  bouteilles 
de  verre  : on  les  remplit  les  unes  après  les  autres , 
et  on  les  ferme,  avec  des  bouchons  de  liège  ou  de 
verre,  pendant  qu’elles  sont  encore  renversées,  le 
goulot  plongeant  dans  l’eau  ; on  les  place  ensuite  dans 
une  grande  cuve  pleine  d’eau,  et  toujours  le  goulot 
dirigé  vers  le  fond,  jusqu’à  ce  qu’on  en  ait  besoin. 

I.orsque  le  gaz  doit  être  immédiatement  employé, 
on  se  sert , ou  de  la  cloche  de  verre , figure  1 66 , ou 
du  cylindre  de  la  figure  167. 

Quand  on  se  propose  de  recueillir  tous  les  pro- 
duits de  l’opération , qu’ils  soient  denses  ou  ga- 
zeux , il  faut  avoir  recours  à un  appareil  moins  simple. 
On  doit  à plusieurs  chimistes  des  appareils  de  ce  genre , 
extrêmement  variés.  Nous  ne  ferons  mention  que  de 
ceux  qui  servent  à la  chimie  pratique.  Nous  passerons 
sous  silence  ceux  de  Pepys,  de  Burkett,  quelque  en- 
nuyeux qu’ils  soient,  à cause  de  leurs  soupapes  de 
verre,  de  même  que  celui  de  Girard,  parce  qu’on 
n’obtient  point  une  pression  suffisante. 

appareil  d’h assewfhatz. 

L’appareil  distillatoire,  indiqué  par  Hassenfratz  à 
Lavoisier,  se  compose  d’une  cornue  a ( figure  168  ), 
d’un  récipient  à deux  tubulures  et  d’une  série  de 
(laçons  c,  communiquant  l’un  avec  l’autre,  et  avec  la 
I.  3a 
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cuve,  à l’aide  des  tubes  recourbés  ddd,  et  d’une  al- 
longe, s’il  est  nécessaire. 

Le  récipient  b est  destiné  à contenir  toutes  les  par- 
ties condensables  du  produit  de  la  distillation  ; les 
trois  flacons  qui  suivent  sont  remplis  d’eau  jusqu’à  la 
moitié  de  leur  hauteur , et  les  tubes  qui  vont  de  l’un  à 
l’autre,  et  au-delà  du  second  vase  seulement,  plongent 
dans  l’eau  contenue  dans  la  bouteille,  ainsi  que  la  fi- 
gure l’indique. 

Le  produit  gazeux  se  transmet  ainsi  à travers  l’eau, 
et  s’y  trouve  absorbé  ; cette  absorption  est  encore  fa- 
vorisée par  la  pression  qu’exerce  la  petite  colonne 
liquide  renfermée  dans  chaque  tube  : si  quelque  por- 
tion du  produit  ne  peut  être  absorbée,  elle  se  rend,  à 
travers  le  tube  recourbé  qui  termine  la  figure  i68, 
sous  une  cloche,  ou  dans  une  bouteille  renversée,  sur 
la  cuve  à eau. 

Chacun  des  flacons,  excepté  le  récipient,  porte  un 
tube  droit  e/ g,  qui  s’élève  à la  hauteur  d’environ 
dix , treize  et  seize  pouces  au-dessus  du  sommet  du 
vase,  et  s’enfonce  dans  ce  vase  d’un  demi-pouce  en- 
viron au-dessous  du  niveau  de  l’eau.  Ces  tubes  se 
nomment  tubes  de  sûreté , parce  qu’ils  servent  à se 
garantir  du  reflux  de  liquide  qui  pourrait  avoir  lieu 
par  suite  d’un  vide  partiel  résultant  d’une  condensa- 
tion dans  un  des  flacons. 

Il  est  évident  que,  pendant  le  cours  de  l’opération  à 
laquelle  on  pourra  employer  cet  appareil , la  liqueur 
des  flacons  s’élèvera  dans  ces  tubes  d’une  quantité 
proportionnée  à la  pression  supportée  par  le  gaz  ou 
par  l’air  contenu  dans  ce  même  flacon,  et  que  cette  pres- 
sion est  déterminée  par  la  hauteur  et  le  poids  de  la 
colonne  liquide  contenue  dans  tous  les  flacons  suivans. 
Supposons  que  chaque  bouteille  contienne  trois  pouceS' 
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<l’«au  et  qu’il  y ait  aussi  une  profondeur  de  trois  pouces, 

dans  le  réservoir  de  l’appareil  en  communication  avec 

celui-ci , au-dessus  de  l’orifice  du  tube  d;  supposons , 

enfin , que  la  pesanteur  des  fiuides  soit  seulement  égale  > 

à celle  de  l’eau , il  en  résultera  que  l’air  contenu  dans 

le  premier  fiacon  supportera  une  pression  égale  à douze 

pouces  d’eau  ; l’eau  s’élèvera  donc  de  douze  pouces  dans 

le  tube  g du  premier  fiacon , de  neuf  pouces  dans  celui / 

du  second , et  de  siz  pouces  dans  celui  e du  troisième; 

on  devra  donc  donner  à ces  tubes  un  peu  plus  de 

douze , neuf,  six  et  trois  pouces  de  long  ; 'car  il 

faut  allouer  quelque  chose  pour  les  oscillations  du 

liquide. 

U est  quelquefois  nécessaire  d’introduire  un  tube 
semblable  dans  le  récipient  lui-même;  mais  comme  ce 
tube  ne  plonge  son  extrémité  inférieure  dans  le  liquide 
qu’au  moment  où  la  distillation  en  a amassé  dans  le 
récipient,  son  extrémité  supérieure  doit  être  fermée 
d’abord  avec  un  peu  de  lut , qu’on  enlève  ensuite  dès 
que  le  liquide  vient  couvrir  l’autre  extrémité,  i 

Au  commencement  de  l’opération,  les  joints  des  tubes 
étant  parfaitement  recouverts , tout  l’appareil  est  im- 
perméable à l’air  ; et,  par  l’action  du  gaz  qui  se  produit , 
l’air  atmosphérique , contenu  dans  la  partie  supérieure 
des  flacons, est  presque  en  totalité  chassé  par  les  tubes: 
il  en  résulte,  dès  lors,  que,  si  pendant  le  cours  de 
l’opération , la  quantité  du  gaz  qui  se  produit  vient  à 
diminuer , celle  déjà  produite  étant  absorbée  par  l’eau, 
il  se  formera  un  vide  partiel  : et  c’est  toujours  ce  qui 
arrive  à la  fin  de  l’opération.  La  conséquence  de  ceci 
est  que  l’eau  contenue  dans  la  cuve,  pressée  par  l’air 
extérieur  avec  plus  de  force  que  par  le  gaz  intérieur , 
s’élèvera  dans  le  premier  tube,  et  rétrogradera  ainsi, 
de  flacons  en  flacons,  jusqu'au  récipient , mêlant  tout, 
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et  détruisant  tout  le  fruit  de  l’opération.  C’est  pour 
remédier  à ces  inconvéniens,  qu’on  emploie  les  tubes 
de  sûreté  : en  effet , s’il  se  forme  un  vide  partiel , l’air 
atmosphérique  se  fait  jour  à' travers  la  petite  surface 
de  liquide  qui  s’élève  au-dessus  de  leur  extrémité  in- 
férieure ; et , s’élevant  dans  le  haut  des  flacons,  il  réta- 
blit réfjuilibre. 

Un  des  défauts  de  cet  appareil  est  que  l’avantage 
qui  résulterait  de  l’immersion,  dans  le  premier  flacon , 
du  tube  qui  met  en  communication  le  récipient  avec 
ce  flacon,  est  perdu  ; car,  comme  le  récipient  sert 
presque  toujours  à rassembler  les  produits  solides , et 
doit,  par  conséquent,  être  sans  eau,  il  ne  peut  avoir 
de  tube  de  sûreté  : d’où  l’on  voit  que , si  le  tube  qu’il 
porte  entrait  dans  le  liquide  du  flacon , ce  liquide  ré- 
trograderait dans  le  récipient  dès  qu’il  y aurait  une 
condensation,  ou  que  la  cornue  cesserait  de  fournir  du 
gaz  ; l’appareil  est  donc  représenté  dans  la  figure  tel 
qu’il  doit  être,  avec  l’extrémité  du  tube  du  récipient 
un  peu  élevée  au-dessus  de  la  surface  du  liquide,  tandis 
qu’elle  plonge,  au  contraire,  dans  les  autres  flacons. 

Cependant  comme  le  liquide  du  premier  flacon  est 
dans  la  meilleure  situation  possible  pour  s’imprégner 
de  gaz  et  former  les  produits  les  plus  concentrés,  il 
est  de  quelque  importance  de  favoriser  cet  effet,  et  de 
forcer  le  gaz  à traverser  le  liquide,  en  y faisant  plonger 
le  tube. 

TDBE  DE  SÛRETÉ  DE  WELTER. 

A cet  effet,  les  expérimentateurs  ont  employé  le 
tube  de  sûreté  de  Welter:  c’est  un  tuyau  recourbé, 
portant  lui-même  un  second  tube,  recourbé  aussi,  et 
muni  d’une  petite  cavité  sphérique , qui  met  le  récipient 
en  communication  avec  le  premier  flacon.  • 
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Dans  cp  tube,  qu’on  voit  représenté  figure  169,  on 
verse  une  petite  quantité  d’eau,  dont  le  niveau  coupe 
à peu  près  la  sphère  également,  lorsque  les  pressions 
intérieures  et  extérieures  sont  égales,:  si  l’élasticité 
augmente  à l’intérieur  de  l’appareil , par  suite  d’un  plus 
grand  dégagement  de  gaz,  l’eau  s’élève  dans  le  tube 
jusqu’au  petit  entonnoir  qui  le  termine  : si,  au  coij[- 
traire,  il  se  produit  une  condensation , l’eau  est  refoulée 
dans  la  balle  par  la  pression  atmosphérique  ; lorsqu’elle 
a dépassé  le  coude  placé  au-dessous  de  la  bal^,  une 
partie  de  l’air  traverse  celle-ci  et  se  rend  dans  le  vase, 
ou  flacon,  auquel  ce  tube  est  adapté. 

Ce  tube  de  sûreté  , bien  qu’il  soit  effectivement  utile 
dans  beaucoup  de  circonstances , n’est  cependant  point 
exempt  d’inconvéniens  : d’abord,  sa  forme  même  le 
rend  très-fragile  ; de  plus , il  est  impossible  d’en  obte- 
nir une  grande  pression , sans  lui  donner  une  longueur 
fort  gênante,  et  qui  ne  pourrait  que  rendre  l’instru- 
ment encore  plus  fragile. 

TUBES  A BALLES  DE  MUBRAT.  ( MDHBAT’s  BALLED 
PIPES.  ) 

Le  moyen  employé  par  le  Murray,  pour  remédier 
à cet  inconvénient,  est  plus  simple:  il  se  sert  de  tubes 
recourbés,  qui  ne  diffèrent  de  ceux  qu’on  emploie  or-» 
dinairement  qu’en  ce  qu’ils  portent  à la  brandie  in- 
troduite dans  le  flacon,  et  qui  plonge  dans  le  liquide 
qu’il  contient,  une  petite  sphère  placée  comme  on  le 
voit  dans  la  figure  170;  il  est  facile  de  proportionner 
la  profondeur  à laquelle  le  tube  entre  dans  le  liquide 
en  b,  à la  dimension  de  la  balle  ; dès  lors , si  quelque 
condensation  a lieu  en  a,  le  liquide  de  b s’élève  et 
remplit  la  balle,  et  l’extrémité  du  tube  se  découvre; 
une  portion  du  gaz  s’élève  à travers  l’eau  , et  conserve 
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l’équilibre  ; (le  sorte  que,  si  le  tube  n’est  point  trop 
enfoncé , aucune  partie  du  liquide  de  h ne  peut  passer 
en  a. 

L’usage  de  ces  tubes  à balles  a tout-à-fait  remplacé 
celui  des  tubes  de  sûreté,  et  avec  avantage,  comme  on 
le  voit  : puisque , d’une  part , si  la  profondeur  à laquelle 
plongent  leurs  extrémités  inférieures  est  bien  propor- 
tionnée à la  dimension  de  la  balle  , le  reflux  du  liquide 
ne  peut  avoir  lieu,  et  que,  d’un  autre  côté,  on  peut 
obtenir  une  pression,  pour  ainsi  dire,  sans  limite,  en 
faisant  plonger  un  tube,  qui  part  du  dernier  flacon,  à 
une  profondeur  quelconque,  dans  la  cuve  à eau,  ou  à 
mercure.  Cet  appareil  est,  sans  contredit,  le  meilleur 
qu’on  ait  inventé  jusqu’ici,  et  il  ne  paraît  point  qu’il 
soit  susceptible  de  perfectionnement  ultérieur. 

APPAREIL  DE  COXE. 

Le  John  Bedman  Coxe , professeur  de  chimie  à 
Philadelphie,  fît  connaître  au  D”  Thomson  un  appareil 
à peu  près  semblable  au  dernier,  dont  on  donna  la 
description , dans  les  Armais  of  philosophy ^ et  qui , in- 
férieur, sous  plusieurs  rapports,  à celui  que  nous  ve- 
nons de  décrire,  a cependant,  sur  ce  dernier,  l’avan- 
tage d’être  plus  facile  à construire,  puisqu’il  n’exige 
que  des  tubes  ordinaires. 

On  met  le  récipient  ordinaire,  figure  171,  en  com- 
munication avec  une  série  impaire  de  flacons  : le  pre- 
mier, le  troisième  et  le  cinquième  demeurant  vides  ; le 
second  et  le  quatrième,  au  contraire,  étant  à -demi 
remplis  d’eau  ou  d’un  liquide  convenable.'  La  disposi- 
tion des  tubes  exige  une  attention  particulière  : ceux 
qui  établissent  la  communication  entre  le  récipient  et 
le  premier  flacon , entre  le  second  flacon  et  le  troi- 
sième, entre  le  quatrième  et  le  cinquième  aaa,  ne 
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portent  quo  des  brandies  courtes , qui  ne  descendent 
que  d’un  demi-pouce  environ  au-dessous  de  l’ouverture 
de  la  cornue  et  de  la  bouche  des  flacons;  au  contraire, 
ceux  bby  qui  joignent  le  premier  flacon  au  secônd  et 
le  troisième  au  quatrième,  ont  des  branches  suffisam- 
ment longues  pour  atteindre  le  fond  des  flacons  ; enfin  , 
le  tube  qui  va  du  cinquième  flacon  à la  cuve,  ne  des-  » 
cend  que  peu  au-dessous  de  l’orifice  de  ce  flacon. 

D’autres  tubes  de  verre  droits  cc,  dont  on  règle  la 
longueur  comme  nous  l’avons  déjà  dit,  sont  introduits 
à travers  la  partie  supérieure  des  seuls  flacons  qui 
contiennent  l’eau,  et  y plongent  d’environ  un  demi- 
pouce. 

Alors , s’il  se  produit  quelque  condensation  , ou 
absorption  , le  liquide  de  la  première  bouteille  pleine, 
ou  de  la  cuve  .s’élèvera  dans  les  tubes,  et  passera,  au 
moins  en  partie,  dans  la  bouteille  vide  destinée  à le 
recevoir;  il  ne  pourra  point  rétrograder  davantage:  car 
aussitôt  que  l’extrémité  des  tubes  de  sûreté  cc  se  trou- 
vera découverte,  l’air  atmosphérique  s’introduira  dans 
le.s  flacons  et  s’opposera  à la  rétrogradation  du  liquide 
des  bouteilles  suivantes,  ou  de  la  cuve;  et  quoique  le 
liquide  de  la  seconde  bouteille  puisse  continuer  à 
s’élever  et  rétrograder  dans  la  première,  par  l’effet 
de  la  pression  atmosphérique  à travers  le  tube  de  sû- 
reté, cependant,  comme  le  tube  qui  joint  le  récipient  au 
premier  flacon  ne  descend  que  fort  peu  au-dessous  de  la 
partie  supérieure  de  ces  vases,  on  n’a  point  à craindre 
que  ce  liquide  soit  refoulé  dans  le  récipient  ; il  en  est 
de  même  pour  le  liquide  de  la  cuve. 

I.,orsque  cette  absorption , ou  condensation , a eu  lieu, 
et  que  les  gaz  et  les  vapeurs  continuent  à se  dégager , 
ils  ne  tardent  point  à refouler  le  liquide  dans  le  flacon 
où  il  était  d’abord;  cela  a lieu  lorsque  ces  gaz  ou  ces 
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vapeurs  ont  acquis  une  tension  suflisante  pour  sup- 
porter une  colonne  liquide  d’une  hauteur  égale  à la 
branche  des  longs  tubes. 

Si  l’opérateur  fait  usage  d’une  cornue  tubulée,ou 
d’un  autre  vase  distillatoire,  et  qu’il  s’astreigne  à sur- 
veiller les  condensations  et  les  absorptions,  il  pourra 
encore  plus  facilement  admettre  l’air  atmosphérique  en 
les  débouchant. 

Il  n’est  pas  plus  nécessaire  d’avoir  des  tubes  de 
sûreté  pour  cet  appareil  qu’avec  les  tubes  à balles  de 
Murray,  pourvu  que  l'opérateur  ait  le  soin  de  donner 
au  dernier  flacon  vide  une  capacité  suffisante  pour 
contenir  tout  le  liquide  qui  pourrait  rétrograder,  par 
l’effet  d’une  absorption,  tant  que  le  bout  do  tube 
qui  entre  dans  la  cuve  y restera  couvert. 

APPAREIL  d’hAMILTON. 

Hamilton , dans  sa  traduction  de  l’ouvrage  de  Ber- 
thollet  sur  la  teinture,  avait  ajouté,  au  troisième  ap- 
pareil de  Woulf,  un  bassin  et  un  support  pour  les 
flacons  renversés  destinés  à recueillir  les  gaz  non  con- 
densés. 

La  figure  17a  représente  cet  appareilla  est  une 
cornue  dont  le  col  entre  à frottement  dans  un  bon- 
don  h,  qu’on  voit  seul  en  et  qui  est  fixé  à la 
bouche  d’un  récipient  sphérique  c. 

Ce  bondon  c est  percé  de  manière  à ce  qu’on  puisse 
donnera  la  cornue  une  inclinaison  convenable,  au  lieu 
de  lui  laisser  la  position  horizontale  qu’elle  serait  forcée 
de  conserver  si  elle  s’adaptait  tout  simplement  en  c; 
ce  bondon  è a de  plus  un  bouchon  x , qui  le  ferme 
lorsqu’on  enlève  la  cornue,  soit  pour  la  peser,  soit 
pour  tout  autre  motif.  Le  premier  récipient  c porte 
un  petit  col  diamétralement  opposé  au  premier,  qui 
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s’engage  dans  celui  du  second  récipient  d;  ce  réci- 
pient d a une  tubulure  supérieure  traversée  par  un 
tube  de  sûreté  h,  qui  modère  les  absorptions  et  les 
réactions  par  son  action  contre  la  force  qui  tend  à 
faire  passer  les  gaz  à travers  les  tubes  recourbés  c,k,l. 
Cbacun  de  ces  récipiens  e,fg,  a d’ailleurs  deux  cols, 
dont  l’un  reçoit  celui  du  précédent,  et  l’autre  entre 
dans  celui  du  suivant  avec  un  tube  recourbé  d’un 
quart  de  pouce  de  diamètre  qui  plonge  presque  jus- 
qu’au fond  du  vase  dans  le  liquide  qu’il  contient,  et 
qui  est  ordinairement  de  l’eau.  Au  moyen  de  cette  dis- 
position le  premier  produit  de  la  condensation  est  reçu 
en  c;  les  vapeurs  plus  pures  passent  en  d,  où  elles  se 
condensent  en  parties  par  l’effet  de  l’eau  contenue  dans 
ce  vase  ; une  autre  partie  de  ces  vapeurs  vient  se  con- 
denser dans  l’eau  de  e à travers  le  tube  courbé  et 
ce  qui  échappe  à la  condensation  en  e,  passe  par  k 
dans  le  liquide  de /,•  de  cette  manière  l’opération  s’a- 
vance de  récipient  en  récipient  jusqu’à  ce  que  le  pro- 
duit aériforme  qui  a édiappé  à ces  causes  de  conden- 
sations successives,  se  rende  à travers  l’eau  dans  un 
des  flacons  renversés  p , placés  après  le  dernier  des 
récipiens  dans  une  capsule  assez  remplie  de  liquide 
pour  que  leur  goulot  y plonge. 

SS  sont  une  paire  de  pièces  de  bois  sur  lesquelles 
reposent  les  ballons,  et  qui  permettent  de  les  ajuster  à 
des  distances  convenables. 

Toute  la  (île  des  récipiens  ainsi  que  la  capsule  ou 
terrine  qui  sert  de  cuve,  reposent  sur  une  planche;  et 
le  support  des  bouteilles  ayant  la  facilité  de  tourner, 
permet  de  placer  alternativement  ces  bouteilles  au- 
dessus  du  tube  recourbé  qui  laisse  passer  le  gaz,  de 
sorte  qu’on  peut  les  remplir  successivement,  les  chan- 
ger, les  vider,  et  les  faire  servir  de  nouveau. 
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Cet  appareil  ne  doit  être  préféré  à aacun  des  deux 
derniers  que  nous  avons  décrits. 

APPAREIL  DE  DE  BUTT. 

On  doit  à M.  de  Butt , de  Baltimore , un  appareil 
distillatoire  fort  commode , que  nous  allons  féire  con- 
naître. Il  se  compose  de  deux  flacons  portant  chacun 
deux  ouvertures  vers  leur  fond,  et  diamétralement 
opposées. 

Le  premier  flacon  a,  figure  lyS,  communique  au 
vaisseau  distillatoire  par  le  moyen  d’un  récipient  à 
deux  tubulures,  et  à l’aide  d’un  tube  qui  y est  luté; 
l’une  des  ouvertures  de  côté  est  bouchée  ; on  établit 
ensuite  la  communication  entre  le  flacon  a et  celui  b, 
par  un  tube  droit  à l’extérieur,  mais  courbé  à l’inté- 
rieur de  a,  de  manière  à s’élever  au-dessus  du  niveau 
de  l’eau  employée  à la  condensation , et  dont  la  figure 
montre  le  niveau.  La  communication  entre  tous  les 
autres  flacons  est  établie  de  la  même  manière  jusqu’au 
dernier,  qui  porte  le  tube  d qu’on  introduit  dans  la 
cuve. 

On  conçoit  facilement  que  le  gaz  passe  par  le  tube 
recourbé  d’un  flacon  dans  celui  qui  le  suit  jusqu’à  la 
cuve;  on  peut  ajuster  les  tubes  en  les  usant  à l’émeri; 
mais  cette  opération  n’est  jamais  parfaite  : il  est  donc 
préférable  de  les  faire  passer  à travers  des  bouchons 
enduits  de  cire;  ces  bouchons  n’étant  que  peu  exposés 
à l’action  des  gaz,  puisqu’ils  sont  sous  l’eau,  auront 
peu  à craindre  de  leur  action  ; les  tubes  de  sûreté  s’a- 
justent de  la  même  manière  ; et  comme  il  est  peu 
commode  de  détacher  ces  flaçons , on  en  extrait  le 
liquide  lorsque  la  distillation  est  terminée  au  moyen 
(l’un  siphon  introduit  dans  le  goulot , ou  par  une  ou- 
verture pratiquée  vers  le  fond  du  vase,  entre  celles  qui 
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reçoivent  les  tubes  , ouverture  qu’on  ferme  pendant 
l’opération  avec  un  bouchon  de  liège  enduit  de  cire 
ou  tout  autre. 

Un  des  avantages  particuliers  de  cet  appareil  est 
que  tous  les  joints , à l’exception  du  premier,  sont  si- 
tués sous  l’eau,  de  sorte  que  le  gaz  ne  peut  s’échap- 
per. On  l’emploiera  donc  de  préférence  pour  la  pré- 
paration des  produits  dont  l’action  sur  l’économie 
animale  peut  être  nuisible,  pour  celle  du  chlore,  par 
exemple. 

APPAREILS  DE  KERR. 

IjCS  personnes  qui  n’ont  que  peu  ou  n’ont  point  de 
notions  de  chimie,  sont  souvent  éloignées  de  tenter  les 
expériences  qui  les  intéressent,  par  une  idée  exagérée 
de  la  dépense  auxquelles  elles  seraient  entraînées,  et 
parce  qu’elles  s’imaginent  aussi  que  la  place  leur  man- 
quera toujours. 

L’ouvrier  voit  immédiatement  l’économie  qui  ré- 
sultera pour  lui  de  l’essai  d’une  machine  en  en  con- 
struisant un  modèle  très-réduit.  L’architecte  lui-même 
cherche  souvent  à donner  une  idée  de  l’édifice  qu’il  se 
propose  de  construire  au  moyen  d’un  plan  en  relief 
toujours  bien  préférable  à un  dessin , et  qui  ne  l’en- 
traîne point  cependant  dans  de  grandes  dépenses; 
mais  on  peut  aussi  faire  à peu  de  frais  de  la  chimie 
en  miniature.  Beecher  fut  le  premier  qui  s’occupa  de 
cette  chimie  microscopique  comme  on  l’appelle  quel- 
quefois. Cronstedt  lui  succéda,  et  après  lui  Enges- 
trom , Bergman  , Gahn , Wollaston , Marcet  et  Ber- 
zélius. 

Les  tubes  de  verre  décrits  récemment  par  M.  Kerr, 
peuvent  être  considérés , ainsi  que  les  chalumeaux , 
comme  appartenant  à ce  genre  d’expériences 
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figure  174  représeute  les  tubes  de  Kerr.  Iaîs 
tubes  simples  a sont  des  tuyaux  de  verre  creux  de 
dix  pouces  à un  pied  de  longueur,  et  d’un  quart  à uu 
demi-pouce  de  diamètre,  c’est-à-dire  qu’ils  permet- 
tent d’opérer  sur  une  quantité  de  un  quart  à trois 
quarts  d’once  de  liquide.  Ils  sont  fermés  par  un  bout  4, 
et  courbés  un  peu  au-dessous  du  milieu,  de  manière 
que  les  deux  branches  divergent  à peu  près  à angles 
droits,  la  branche  fermée  étant  quelquefois  plus  courte 
que  la  branche  ouverte.  Le  coude  de  ce  tube  doit 
être  élargi  à l’intérieur  de  la  courbe,  et  même  un  peu 
plus  vers  la  branche  courte  que  vers  la  branche  longue 
comme  on  le  voit  dans  la  figure.  La  partie  saillante  c, 
du  côté  convexe , ne  correspond  point  à la  partie  sail- 
lante d du  côté  concave  ; mais  elle  est  au-dessous  de  la 
courte  branche. 

Cette  forme  une  fois  donnée  au  verre,  le  gaz  qui 
peut  se  dégager  par  l’action  d’un  liquide  sur»un  solide, 
peut  être  facilement  recueilli  dans  la  branche  fermée 
de  la  manière  suivante:  on  soulèvera  le  tube,  de  ma- 
nière que  l’extrémité  de  la  branche  ouverte  soit  plus 
élevée  que  l’autre;  puis  on  versera  le  liquide  jusqu’à 
ce  que  son  niveau  dépasse  un  peu  le  coude  de  l’in- 
strument; alors,  relevant  un  peu  la  branche  fermée 
à la  hauteur  de  la  branche  ouverte,  le  liquide  restera 
dans  la  première,  en  vertu  de  la  pression  atmosphéri- 
que. C’est  alors  qu’on  introduit,  par  la  branche  ou- 
verte, le  corps  solide  qui  viendra  se  rendre  vers  le 
côté  ‘convexe  du  coude  ; si , de  l’action  mutuelle  du 
liquide  et  du  solide,  ou  si,  par  l’action  de  la  chaleur 
qu’on  pourrait  appliquer  au  coude,  il  y a un  dégage- 
ment de  gaz,  ce  gaz  ira  se  rendre  dans  l’extrémité  de 
la  branche  fermée,  où  il  se  trouvera  séparé  do  l’air 
atmosphérique  par  le  liquide.  On  déterminera  facile- 
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ment  la  quantité  de  gaz  qui  se  sera  formée  en  collant 
sur  le  tube  un  petit  morceau  de  papier,  et  en  prenant 
ensuite  le  poids  de  la  quantité  d’eau  nécessaire  pour 
remplir  cette  partie  du  tube  qui  contenait  le  gaz,  et 
qui  se  trouve  indiquée  par  le  morceau  de  papier. 

Ces  mêmes  tubes,  ou  mieux  encore  des  tubes  de 
cette  espèce,  mais  d’une  plus  grande  capacité,  peuvent 
être  employés  à déterminer  aussi  la  quantité  de  gaz 
absorbée  par  un  liquide  quelconque. 

Dans  ces  expériences  d’absorption,  on  bouchera  la 
branche  ouverte  du  tube,  afin  que  le  liquide  n’agisse 
que  sur  le  gaz  contenu  dans  le  tube.  On  emploiera , pour 
mesurer  l’absorption,  la  méthode  précédente  : c’est-à- 
dire  qu’on  collera  une  petite  marque  de  papier  là  où 
le  gaz  s’arrête  dans  le  tube,  tant  avant  qu’après  l’ex- 
périence, et  l’on  prendra  le  poids  de  la  quantité 
d’eau  qui  pourrait  être  contenue  dans  le  tube  entre  les 
deux  marques. 

Si  cette  expérience  exigeait  un  temps  assez  long,  on 
introduirait  le  coude  du  tube  dans  une  des  ouvertures 
oblongues  pratiquées  dans  la  tablette  de  la  cuve  e, 
figure  174- 

M.  Kerr  a encore  employé  une  autre  espèce  de 
tubes , qui  permettent  d’examiner  le  gaz  à une  période 
quelconque  de  l’expérience,  sans  en  arrêter  les  progrès, 
soit  que  l’on  ajoute  un  liquide  quelconque  aux  matières 
contenues  dans  le  tube,  soit  même  eu  mêlant  le  gaz  qui 
s’y  est  dégagé  avec  l’air  atmosphérique. 

Ces  tubes  diffèrent  fort  peu  de  ceux  que  nous  venons 
de  décrire.  I.a  seule  différence  qui  existe  entre  eux  est 
que  les  derniers  sont  ouvers  à leurs  deux  extrémités, 
et  qu’ils  ont  trois  coudes  au  lieu  d’un. 

La  première  partie  du  tube  f,  celle  par  laquelle  on 
introduit  les  matières,  est  courbée  horizontalement  à 
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son  fond;  à quelque  distance  du  point /,  en  g elle  se 
relève,  puis  se  courbe  de  nouveau,  et  de  bas  en  haut 
en  g , pour  former  la  branche  descendante,  qu’on 
ferme  à volonté  par  un  bouchon  de  liège  ou  de  verre 
usé  à l’émeri  h.  Si  l’on  emploie  un  bouchon  de  liège, 
on  devra  l’enduire  de  cire , pour  qu’il  résiste  à l’action 
des  acides. 

Ce  tube  étant  fermé,  on  verse  le  liquide  par  la 
première  branche  jusqu’à  ce  qu’il  s’élève  en  avec 
les  précautions  déjà  indiquées.  On  tourne  alors  le  tube, 
jusqu’à  ce  que  le  premier  coude  J devienne  le  point 
le  plus  bas  de  l’appareil,  et  l’on  introduit  le  corps 
solide  dans  le  tube.  Lorsque  l’action  commence  à 
s’exercer , le  gaz  qui  se  dégage  s’élève  dans  la  branche 
ascendante  g^,  et  en  déplace  le  liquide,  en  le  forçant 
de  s’élever  dans  la  première  branche.  Mais  quelque 
partie  du  liquide  restera  alors  dans  la  branche  des- 
cendante g'  A , et  il  est  nécessaire  de  l’en  expulser  : on 
forcera  facilement  cette  partie  du  liquide  à aller  re- 
joindre le  reste,  en  élevant  simplement  la  branche  g'  h 
un  peu  au-dessus  du  coude  supérieur.  Si  les  tubes  ont 
été  convenablement  courbés,  c’est-à-dire  si  l’angle 
formé  par  les  branches  g h est  plus  grand  que  celui 
des  branches  f g,  on  n’aura  point  à craindre  de  ré- 
pandre le  liquide  par  la  branche  ouverte,  ni  d’intro- 
duire de  l’air  atmosphérique  dans  la  partie  du  tube  où 
le  gaz  se  trouve  séquestré. 

Pour  transvaser,  dans  un  autre  tube,  le  gaz  qui  a 
pu  se  former , on  plongera , dans  une  cuve  à eau  ou  à 
mercure , la  Jbranche  descendante  g’  A du  tube , et 
ôtant  le  bouchon , ipn  laissera  échapper  autant  de  gaz 
qu’on  le  jugera  convenable. 

Afin  de ipouvoir  faire  plusieurs  expériences  à la  fois, 
M.  K<^  employait  une  petite  cuve  e de  dix  pouces 
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de  longueur,  sept  de  largeur  et  de  profondeur,  munie 
d’une  tablette  percée  de  quatre  ouvertures  longitudi- 
nales, qui  peuvent  recevoir  chacune  un  tube.  Cette 
tablette  A est  disposée  sur  un  des  côtés  de  la  cuve  et 
repose  sur  un  tasseau.  A l’intérieur  même  de  la  cuve 
et  contre  le  côté  auquel  atlient  la  tablette  A,  est  une 
autre  planchette  ï de  la  longueur  de  la  cuve,  c’est-à- 
dire  de  dix  pouces;  elle  a environ  trois  pouces  et  demi  * 
de  largeur,  et  elle  est  placée  d’un  pouce  ou  dei^x  au- 
dessous  de  la  surface  de  l’eau.  Cette  planchette  est  «11e- 
intrne  percée  d’ouvertures  longitudinales,  qui  corres- 
pondent à celles  de  l’autre  tablette.  Ces  dispositions 
sont  surtout  utiles,  lorsqu’il  est  nécessaire  d’échauffer 
le  liquide  contenu  dans  le  tube. 

La  première  branche  y porte  une  soufflure  sphéri- 
que , qui  n’est  nécessaire  qu’autant  que  cette  première 
branche  n’a  point  assez  de  capacité  pour  contenir  tout 
le  liquide  chassé  par  le  gaz  contenu  dans  la  seconde 
branche  g h. 

TUBES  A IGMTIOJV.  (iGNITED  ADAPTERS.) 

Les  substances  volatiles,  exposées  à l’action  de  la 
chaleur  dans  les  appareils  distillatoires  ordinaires, 
échappent  bientôt  en  vapeur  à l’action  prolongée  de 
cet  agent;  il  est  cependant  quelquefois  nécessaire  de 
les  forcer  à subir  un  certain  degré  de  chaleur  pendant 
un  temps  assez  long.  Tel  est  le  but  des  appareils  et 
des  méthodes  dont  nous  allons  nous  occuper. 

première  et  la  plus  ancienne  méthode  consiste 
à employer  une  allonge  étroite,  pour  mettre  en  commu- 
nication le  vase  à distiller  et  le  récipient , et  à entourer 
celle-ci  de  feu,  de  manière  à la  faire  rougir;  on  com- 
mence alors  la  distillation , et  l’on  force  les  vapeurs 
de  la  traverser  dans  cet  état.  Afin  même  de  prolonger 
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l’action  de  la  chaleur,  on  remplit  l’allonge  de  sub- 
stances propres  à modérer  la  vitesse  du  passage  de  ces 
vapeurs. 

On  se  sert  encore,  pour  échauffer  l’allonge,  d’un 
fourneau  provisoire,  formé  de  morceaux  de  briques 
coupées  en  deux  ou  trois  parties  ; mais  le  fourneau 
de  Rnight,  de  la  figure  est  encore  plus  commode  : 
* il  porte  deux  ouvertures  gg,  pratiquées  aux  côtés  op- 
posés de  son  foyer,  et  qui  sont  précisément  destinées  à 
recevoir  ces  espèces  d’allonges. 

Lorequ’on  emploie  des  allonges  de  verre,  elles  s’a- 
mollissent tellement  à la  chaleur,  que  l’expansion  de 
l’air  qu’elles  contiennent,  et  qui  ne  peut  surmonter  la 
pression  du  liquide  contenu  dans  la  cuve  où  ils  plon- 
gent, ne  tarde  point  à les  crever  : il  est  donc  nécessaire 
de  les  envelopper  d’une  feuille  de  tôle.' 

IjCS  allonges  de  terre  deviennent  poreuses  au  feu, 
et  se  laissent  traverser  par  l’air  et  par  la  vapeur. 

On  se  sert  quelquefois  aussi  de  vieux  canons  de  fusil  ; 
mais  le  métal  est  si  facilement  attaqué  par  les  autres 
substances,  que  ces  allonges  ne  sont  nullement  propres 
à des  usages  généraux. 

T.iavoisier  employait  un  tube  de  laiton  tourné,  très- 
solide  et  sans  joints;  d’autres  se  sont  servis  d’allonges 
de  cuivre,  travaillées  de  la  même  manière,  c’est-à-dire 
forées  à la  manière  des  canons. 

Lorsqu’on  juge  que  les  vapeurs  n’ont  pas  été  suffi- 
samment altérées,  en  les  faisant  passer  à travers  un 
seul  tube , on  en  emploie  deux  ou  trois , et  on  les  fait 
passer  de  l’un  à l’autre. 

La  figure  l'jS  représente  un  appareil  de  ce  genre, 
dont  on  voit  le  plan , figure  i '^^6.  aaa  sont  trois  ca- 
nons de  fusil  qui  servent  d’allonges;  ils  passent  dans 
des  ouvertures  d’une  dimension  convenable,  à travers 
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le.  fourneau  et  la  çoimnUnication  est  établie  entre’ 
eux, par  les  petits  tulies  de  verre  recourbés  ec  ; ainsi  les 
gaz  qui  se  dégagent  du  flacoii'c^^  ou  de  tout  autre 
vase  qu’on  peut  y substituer,  passent  successivement 
dans  les  trois  allonges  a , où  ils  sont  soumis  <à  l’influence 
de  la  cbaleur,^  et  se  rendent  enfin  sous  la  cloche  e,  pla- 
cée sur  la  tablette  d’une  cuve  à eau. 

Ou  a cherché  à puriCer  le  gaz  de  . l’éclairage  au  ' 

moyen  de  tubes  de  cette  espèce. 

♦ ^ 

Appareils  pour  l’anaLyse  ues  substances 

OROANIQUES. 

I^e  D'  Brjan  Higglns,  pour  la  distillation  plus  com- 
plète des  corps  qui  donnent  une  substance  huileuse 
par  les  procédés  ordinaires,' plongeait  la  cornue  qui 
les  contenait  dans  le  sable  d’un  réverbère  à chambre;' 
semblable  à celui  que  nous  avons  décrit,  et  à inc- 
sore  que  la  distillation  s’avançait,  il  laissait  édiapper 
]e  sable  par  l’ouverture  ftlratiquée  dans  le  bas  de  la 
chambre;  pour  son  analyse  de  l’acétate  de  potasse,  if 
..plongeait  le  tube  de  verre  qui  le  contenait  dans  le  sable 
et  l’eu  retirait  graduellement,  en  exposant  ainsi  toute 
la  partie  chargée  à l’action  de  la  chaleur.-  ' • ' 

.‘  Dans  ces  derniers  temps  on  a beaucoup  perfectionné; 
pette  méthode,  et  on  l’a  appliquée  avec  grand  succès 
à Fanalyse  des  corps  organisés.  Nous  avons  choisi,  dans 
la  variété  d’appareils' con^krui(s  dans  ce  but,  les  deux 
suivans,  que  nous  allons  décrire  et  qui  .sont  les  plus 
commodes  : l’un  se  chauffe  au  charbon  de  bois;  l’autre' 
à la  lampe..  ' » 

' L’objet  principal.,  dans  ces  sortes*-  d’analyses , esi 
d’empêcher  la*  productioh  de  l'huile  par  l’addilion 
d’ime  ^qbstance  qui  fouqnisse  de  l’oxigène  en  quantité 
■■  b l'.  :*  33  . 
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suftisante  pour  convertir  tout . le  carbone  et  tout 
l’hydrogène  en  gaz  acide  carbonique  et  en  eau. 

'appareil  oe  berzélils. 

..  M.  Berzélius  donne  au  tube  distillatoire  a , repré- 
senté figure  177,  environ  un  demi-pouce  de  diamètre; 
ce  tube  porte  un  çol  étroit  par  lequel  il  introduit  lé 
mélange,  et  alors  il  l’étire  à la  lampe  en  un  tube  long 
et  étroit  b.  U donne  à ce  col  un§  aussi  grande  lon- 
gueur, afin  de  pouvoir  l’effiler  ensuite,  sans  introduire  • 
dans  le  tube  l’huYiiidité  produite  par  l’action  de  la 
lampe  sur  le  tube  de  verre  qu’on  écbaufFe;  afin , d’ail- 
leurs, de  n’être  point  obligé  d’employer  des"  tubes 
d’une  trop  grande  longueur,  on  en  introduit  l’extré-- 
mité  dans  un  récipient  de  verre  fort  mince  c,  d’un 
pouce  de  diamètre  environ  qui  se  joint  au  tube,  par 
un  petit  tuyau  de  gomme  élastique  d’un  pouce  de  lon- 
2ueur  environ  et  d’un  diamètre  convenable. 

Ce  petit  tuyau  de  gomme  élastique  est  attaché  au 
tube  et  aii  récipient  avec  un  fil  de  soie.  On  obtient 
ainsi  un  joint  flexible,. et  impénétrable  à l’air.  La  partie 
effilée  du  tube  entre  dans  le  récipient  d’une  longueur 
égale  au  quart  de  celle  de  ce  dernier» 

Il  attache  alors  le  petit  col  dy  récipient  au  moyei> 
d’uu  autre  tuyau  de  gomme  élastique,  à un  long  tubç 
du  verre  rempli  dliydrochlorate  de  chaux,  préa- 
lablement porté  au  rouge , sans  le  fondre  cependant, 
^ et  conservant  une  texture  spongieuse  qui  présente  une 
grande  quantité  de  surface , sans  donner  trop  de  poids 
au  tube  qui  le  contient.  Ce  tube  a vingt  pouces  de 
long  et  un  quart  de  pouce  de  diamètre.  11  est  termine 
à ses  deux  extrémités  par  de  très-petits  tuyl»ux;  ce8 
derniers  spnt  recouverts  de  mousséline  k la  partie  qui 
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c’iUre  dans  le  grand  tube  pour  empêcher  le  chlorure 
de  calcium  d’en  sortir,  et  ils  sont  lûtes. à ce  grand 
tube  avec  de  la  cire  à cacheter.  L’un  de  ces  petits 
tubes  communique  avec  le  récipient  c,  par  un  petit 
tuyau  de  gomme  élastique;  l’autre  est  joint  parle 
même  moyen  à un  tube  de  verre  recourbé  é,  qui  porte 
les  gaz  daus  la  cuve,  sous  la  cloche  J.  poids  du 
petit  récipient  et  des  deux  tuyaux  de  gomme  élas- 
tique, est  d’environ  85  grains,  et  celui  du  tube 
contenant  le  chlorure,  d’environ  772  'grains.  i. 

. AGn.  de  donner  phis  de  force  au  tube  de  verre  prin- 
cipal et  qui  doit  subir  l’action  du  feu;  M.  Berzélias 
enveloppe  ce  tube  d’une  feuille  d’étain  très- mince, 
maintenue  pat*  un  Gjde  fer.  Il  est  nécessaire  d’avoir  cette 
précaution;  car  il  n’est  point  de  tube  de  verre  qui  ré- 
siste à l’expansion  de  l’air , lorsque  cette  expansion 
est  gênée  par  la  colonne  d’eau  nu  de  mercure  ([ui 
s’élève  au-des.sus  du  tube  e dans  la  cuve,  et  que  ce 
tube  commence  à s’amollir, au  feu. 

Le  tube,  ainsi  disposé,  est  placé  entre  des  bri(|ues; 
on  ne  voit  dans  la  Ggure  que  la  brique  postérieure, 
celle  antérieure  manquant  pour  laisser  voir  le  tube; 
on  allume  un  feu  de  charbon  de  bois  du  côté  de  l’extré- 
mité La  plus  élevép  du  tube,’ et  un  écran  de  fer  mo- 
bile h protège  le  réste  du  tube  contre  soii^  action. 

Cet  écran  est  percé  d’une  ouverture  que  traver.se  le 
tube,  et  lorsque  le  dégagement  de  gaz  pommence<à  se 
ralentir,  on  repousse. l’écran  vers  la  partie  postérieure 
d’un  demi-ponce  ou  d’un  pouce  a' chaque  fois,  la  dé- 
composition s’opérant  ainsi^  par  petites  parties,  au, gré. 
de  l’opérateur.  _ : •. 
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MM.  Gay-Lussacet  Thénirnd , ainsi  que  le  D'’  Proutr,- 

■ * 33. 
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avaient  appliqué  la  clialeur  de  la  lampe  à l’analyse  <lcs 
substances  organiques  avant  M.  (iooper;  mais  il  a tel- 
lement perfectionné  cet  appareil,  qu’il  paraît  aujour- 
d’hui à l’abri  des  objections  qu’on  avait  trouvées  à l’em- 
ploi des  lampes  dans  des  opérations  aussi  délicates. 
Il  ne  le  cède  en  rien  aux  appareils  cliaufTés  par  le 
charbon  de  bois.  ■ 

a et  figure  178,  sont  deux  longues  lampes  à 
esprit , portant  chacune  dix  inèclies  ; les  porte-mèclies 
de  chaque  lampe  sont  inclinés  vers  leç  porte-mèches 
de  l’autre  lampe , comme  on  le  voit  tbns  la  coupe 
figure  179.  Elles  reposent  sur  un  plateau  d’étain  à 
bords  relevés,  posant  sur  ({uatr.c  pieds.  Ce  plateau  a 
dans  le  milieu  une  ouverture  longitudinale  de  toute 
la  longueur  des  lampes  et  d’une  largeur  e,  figure  179. 
L’on  incline  ainsi  les  porte-meches,  afin  de  pouvoir 
rapprocher  les  lampes  à une  distance  convenable,  tout 
en  laissant  passer  entre  elles  un  courant  d’air  qui  ac- 
tive la  combustion  ; c'’est  pour  le  même  motif  que  le 
plateau  est  ouvert  le  long  de  sa  ligne,  et  qu’il  est 
élevé  au-dessus  du  sol  par  les  pieds  qui  le  supportent. 
dd  sont. des  ressorts  métalliques,  placés  à chaque 
extrémité  du  plateau,  pour  recevoir  et  maintenir, 
entre  les  rangs  de  lampes,  le  tube  f qui  contient  les 
substances  qu’on  veut  soumettre  à l’analyse.  Ces  pin- 
cettes g' s’ouvrent  pour  recevoir  le, tube;  en  en  pres- 
sant la  partie  g-,  figure  179,  avec  le  pouce  et  l’index  : 
elles  se  referment  dès  que  la  pression  cesse. 

Si  le  tube  était  plus  court  que  la  rangée  de  lampes, 
ou  placerait  un  support  intermédiaire  dans  la  partie  e 
du  plateau,  support  qui  s’élèverait  alors  entre  les 
lampes,  et  maintiendrait  le  bout  du  tube.  Ces  tubes 
sont  hermétiquement  fermés  par  un  bout,  et  l’on  y 
introduit  les  matières  lorsqu’ils  sont  encore  droits  : on 
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en  recourbe  enstiile  l’autre  extrémité  pour  la  faire  en- 
trer dans  la  cuve  à mercure.  Ces  tubes  sont  recouverts 
d’une  feuille  de  cuivre,  qui  s’enroule  en  hélice  autour 
d’eux  : si  chaque  tour  vient  recouvrir  la  fnoitié  du  tour 
précédent,  le  tube  aura  une  double  enveloppe  dans 
toute  sa  longueur;  il  en  aurait  une  triple,  si  le  second 
tour  mordait  sur  le  premier  des  deux  tiers  de  sa  lon- 
gueur, et  ainsi  de  suite.  Cette  enveloppe,  conserve  au 
verre  sa  fo^ne,  lorsqu’il  s’amollit  par  l’effet  de  la 
chaleur,  l’empêche  de  se  boursouffler  par  la  pression 
intérieure  du  gaz  ; elle  répartit  aussi  la  chaleur  plus 
également  dans  toute  la  longueur  du  tube.  I^es  spires 
de  r«nveloppe  dépassent  l’extrémité  du  tube,  afin  d’at- 
teindre le  stipport  et  de  laisser  cette  extrémité  soumise 
à l’actior^des  lampes  : h , par  exemple , est  cette  extré- 
mité pour  le  second  tube;  et  l’on  voit,  en  t,  le  bout  de 
l’enveloppe  de  cuivre,  qui  est-  arrêtée  au  moyen  d’un 
tour,  ou  deux  , de  fil  métallique. 

Le  troisième  tube,  ou  tube  supérieur,  dans  la  figure 
178,  montre  la  disposifion  de  l’enveloppe,  ainsi  que 
le  rapport  des  esphees  occupés  par  les  matières  qu’il 
contient,  qui  sont  d’abord  un  mélange  d’oxide  de 
cuivre  et  de  la  substance  qu’on  soumet  à l’analyse; 
puis  de  l’oxide  de  cuivre  pur,  ou  de  la  limaille  de  ce 
métal  ; enfin  de  l’asbeste.  A-t-on  quelque  raison  de  ■ 
croire  qu’il  se  formera  beaucoup  d’eau  ? on  soufflera 
une  boule  au  tube , ou  bien  on  y en  adaptera  une 
préparée  d’avance. 

Comme  on  n’allume  les  lampes'  que  successivement, 
en  commençant  par  Celles  qui  sont  situées  plus  près 
de  la  cuve,  on  a établi  de  petits  supports  de  fer-blanc 
000,  qui  sont  fixés  verticaleiTient  entre  chaque  lampe 
et  contre  lesquels  s’appuie  un  écran  mobile  de  ferS" 
h\i\ncpp,  qui  empêche  les  becs  allumés  de  cdmmu- 
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niquer  le  feu  à ceux  qui  qe  le  sont  point  encore;  cet 
écran  permet  aussi  à j’ôpcrateur  de  souffler  les  becs 
'dont  l’action  n’fst  plus  nécessaire.  Les  lignes  ponctuées 
pp,  de  la  figure  i ^g'^^-'uiontrent  encore  cet  écran 
passant  .d’une  lampe  à l’autre  : on  recouvre  chaque 
porte -mèche  d’un  petit  cliapeau  plat,  pour  arrêter 
l’évaporation  de  l’esprit , lorequ’on  ne  fait  point  usage 
du  beq:  ■’  ’* 


■ t.-- 
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C’eSt  dans  le  verre  qu’on  renferme  aujourd’hui  la 
plus  grande  partie  des  produits  chimiques,  des  liquide» 
surtout,  et  même  en  quantité  très-considérable.  Il  en 
est  cependant  quelques-uns,  tels  que  la  «baux' vive, 
par  exemple,  qui  ne  peuvent  y être  conserves  sans 
danger  : cette  adernière  absorbe  d’abord  l’humidité , 
puis  le  gaz  acide  carbonique  de  l’atmosphère  ; elle 
’ renfle  considérablement,  et'casse  quelquefois  les  bocaux 
- de  verre  qui  la  contiennent.  • . - 

' Les  poudres  végétales  s’altèrent  aussi  beaucoup  par 
l’bffet  de  la  lumière  qui.  tr>(verse  le  verre  : les  apothi- 
’eaires  doivent  donc  les  renfermer  dans  des  bottes  de 
. bois  plutôt  que  dans  desvbocaiix  de  verre.  ' , 

C’est  ordinairement  dans  des  tiroirs  eju’on  place  les 
substances  solides  <[ui  n’ont  rien  à craindre  de -l’hu'; 
midité;  mais  il  devient  alors  as.sez  embarrassant  d’en 
changer  l’ordre  et  la  disposition  : des  boites  de  bois, 
ou  des  jarres  de  grès avec  couvercles  de  la  même 
substance,  sont  infiniment  préférables.  De  quelque 
' grandeur  que  soient  ces  jarres',  il  est  beaucoup  plu^ 
ctrtnraode  de  les  fermer  • de  couvercles  de  la  même 
nrutiière  que  le, vaisseau  même  ^ .que  d’ethployer  le  par- 
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i-.lieiniii , ou  le  cuir.  Ou  est  ^nsi  tlispensé  de  dénouer 
ut  renouer  coiitinuellemeul  les  cordons  qui  inainliciment 
ces  derniers  couvercles. 

Lorsque  des  bouteilles. ont  été  lavées  et  égouttées , il 
y reste  toujours  une  certaine  quantité  d’eau,  dont  il  est 
souvent  assez  difficile  de  les  débarrasser,  lorsqu’on  veut 
s’en  servir.  Les  placer  dans  un  four  pendant  quelques 
heures  est  un  moyen  encore  moins  efficace  que  de  souffler 
dedans  avec  un  soufflet;  mais  pe  qu'on  peut  faire  de 
mieux, est  d’y  introduire  du  trapp,  grossièrement  pul- 
vérisé, bien  sec,  et  même  chaufle,  et  de  secouer  cette 
poudre  dans  la  bouteille.  On  peut,  au  lieu- de  trapp, 
employer  de  petites  bandes  de  papier  à filtrer.  L’une 
ou  l’autre  de  ces  substances  ne  tardera  point  à absorber 
l’humidité  du  vase. 

Si  ies  substances  qu'on  veut  placer  dans  le  flacon 
s'altéraient  par  l’action  de  l’air  , on  pourrait  eu  purger 
assez  bien  la  boilteille,  sans  l’aide  d’une  pompe  à air, 
en  y introduisant  un  morceau  de  papier  brouillard  ou 
à filtrer,  ou  bien  un  petit  tampon  de  filasse , préalable- 
nient  trempé  dans  l’esprit-dc-vin  : on  y met  le  feu , et 
après  une  combustion  d’une  ou  deux  secondes , lorsque 
la  flamme  est  encore  dans  toute  sa  force ,' on  Jerme 
promptement  la  bouteille  et  biçn  liermétiquemeut. 

DES  FLACONS  BOUCHÉS. 

. * 

» \ f . -•  « 

Il  est  souvent  utile  d’employer  les  ^louchons  de  verre 
usésà  l’émeri,  inventés  par  Glauber;  mais  le  liège  retient 
mieux  que  les  bouchons  de  verre  les  liquides  volatils,  et 
on  devra  le  préférer  toutes  les  fois  .que  les  liquides  p’au- 
ront  point  d’action  sur  lui.  . . . 

. Cependant  lorsqu’on  ouvre  souvent) une  bouteille, 
ou  qu’on  la  laisse  fort  long-temps  bouchée,  le  liège 
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perd  de  son  élasticité,  et  il  devient  nécessaire  de  rem- 
placer les  bouclions  de  cette  substance. 

Il  est  quelques  substances  liquides  et  même  solides 
qui  ne  se  laissent  renfermer  par  aucune  espèce  de 
bouchon , et  d’autres  qui  les  attachent  si  fortement  au 
goulot , qu’il  devient  impossible  de  les  extraire. 

Les  builes  mucilagineuses  ne  peuvent  être  contenues 
dans  aucun  vase.  Berzélius,  pour  empêcher  l’huile  de 
sa  lampe  de  voyage  de  suinter,  y a adapté  un  col  creusé 
en  écrou , qui  reçoit  alors  une  vis  ; cette  vis  est  préala- 
blement recouverte  d’un  morceau  de  cuir,  trempé  dans 
de  la  cire  d’abeille  en  fusion,  qui'se  trouve  ainsi  pressé 
avec  force  contre  le  goulot  de  la  lampe.  L’iode,  bien 
(]ue  solide,  et  même  cristallisé,  s’insinue  entre  le  bou- 
chon et  le  goulot  des  flacons , et  les  fait  adhérer  l’un  à 
l’autre  avec  une  grande  force  ; il  altère  même  lés  éti- 
quettes collées  sur  la  partie  extérieure  du  flacon.  11  en 
est  de  même  de  l’hydrochlorate  de  tritoxide  de  fer  et 
de  quelques  autres  substances.  I^es  diimistcs  font  tous 
leurs  efforts  pour  prévenir  ces  effets;  ils  graissent  ou 
cirént  les  bouchons,  mais  quelquefois  sans  succès. 


FLACONS  A BOUCHONS  DOUBLES. 
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Les  anatomistes  ont  beaucoup  de  peine  à prévenir 
la  volatilisation  de  l’esprit-de-viu , qui  s’échappe  con- 
tinuellement de  leurs  flacons,  quelque  bien  lutés  qu’ils 
soient,  et  laisse  bientôt  à sec  les  objets  qu’ils  y con- 
servent. Glauber,  dans  son  cinquième  livre,  sur  les 
Fourneaux,  où  cependant  il  traite  du  sujet  qui  nous 
occupe,  proposa  d’imiter  la  méthode  suivie  par  les 
chimistes  pour  fermer  leurs  fourneaux  à tours , et  de 
l’appliquer  aux  flacons,  en  y adaptant  des  bouchons 
doubles  : l’espace  laissé  entre  eux  étant,  d’ailleurs, 
sempli  de  mercure.  On  a fait  un  grand  nond)re  d’essais^ 
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pour  perfectionner  cette  inétliode,  et  l’on  a conseillé 
lie  remplacer- le  mercure  par  la  graisse  de  porc.  Peut- 
être,  avec  un  peu  d’adresse,  pourrait-on  couler,  dans 
l’intervalle,  quelque métal  fusible;  mais  il  est  toujours 
à craindre  que  les  dilatations  inégales  du  verre  et  de 
la  substance  dont  on  pourrait  se  servir,  n’altèrent,  à 
la  longue,  l’imperméabilité  qu’on  obtiendrait  en  pre- 
mier lieu,  et  ne  donnent  passage  à un  fluide  aussi  subtil. 
Ce  qu’on  a proposé  de  mieux,  selon  nous,  serait  d’imiter 
la  fermeture  de  Berzélius  pour  l’huile  ; c’est-à-dire 
de  serrer  un  morceau  de  gomme  élastique  contre  le 
goulot  d’une  bouteille  ordinaire,  au  moyen  d’une  vis 
s’ajustant  au  goulot  par  un  collet. 

DES  ENTONNOIRS. 

Outre  les  entonnoirs  ordinaires,  les  chimistes  doi- 
vent être  munis  de  quelques  entonnoirs  particuliers, 
tels  que  les  entonnoirs  capillaires  et  ceux  qui  servent 
à remplir  les  cornues  : ces  derniers  sont  terminés  par 
un  tuyau  recourbé , suffisamment  long  pour  pénétrer 
dans  le  corps  même  de  l’appareil,  et  y déverser  le  liquide 
sans  humecter  le  col. 

L’entonnoir  capillaire  sert  à' introduire  les  liquides 
dans  le  fond  dés  tubes  fermés  sans  humecter  les  parties 
supérieures  du  tube;  comme  ces  entonnoirs  sont  ex- 
trêmement fragiles,  on  les  fabrique  à mesure  des  be- 
soins, en  chaufTaut  un  morceau  de  tube  de  verre  par 
une  de  ses  extrémités  et  l’étirant  promptement. 

I^a  figure  i8o  montre  comment  on  peut  filtrer  une 
plus  grande  quantité  de  liquide  que  l’entonnoir  n’en 
contient,  sans  avoir  à le  remplir  aussi  souvent;  en  effet, 
le  liquide  contenu  dans  le  ballon  renveVsé  y reste  sus- 
pendu par  la  pression  atmosphérique,  et  il  ne  com- 
mence à descendre  que  lorsque  le  niveau  du  liquide 
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versé  dans  l’entonnoir  s’abaisse  au-dessous  de  l’orilicc 
du  ballon,  et  permet  a^ix .bulles  d’air  des’élever  dans 
S04  intérieur.  ' ^ - 

..  Ëd  plaçant  dans  l’entonnoir,  et  au-déssus  du  niveau 
du  liquide,  deux  cartons  demi-circulaires,  écbancrés  au 
neutre,  de  manière  à pouvoir  être  traversés  par  le  col 
du  ballon , et  en  se  servant  d’un  ^^jlacon  à col  étroit , 
pout  recevoir  le  liquide,  on  préviendra,  en  grande 
partie , l’évaporation  de  la  liqueur  et  l’absorption  du 
gaz  acide  carbonique  de  l’air.  Cet  appareil  est  donc 
très-oonveiiable  pour  bltrer  les  teintures  spiritueuses,  et 
les  solutions  d’alkalis  caustiques.  ^ 

/ DES  SIPHONS. 

» 

Les  siphons  , comme  on  le  sait  sans  doute,  se  com- 
posent de  deux  brittebes , dont  l’une  est  plus  longue 
que  l’autre.  - . 

Le  siphon  d’étain  ordinaire,  figure  i8i,  porte  un 
robinet  à l’extrémité  de  sa  longue  branche,  et  un  peu 
au-dessus  de  ce  robinet , un  tuyau  par  lequel  on  suce., 
ou  bien  ou  l’on  fait  le  vide  au  moyen  d’une  tige  et 
d’un  piston,  pour  élever  le  liquide  dans  lequel  plonge  - 
la  branche  courte  jusques  au-dessus  du  coude,  et  rem- 
plir la  branche  longue.  Le  liquide  continue  alors  à 
s’écouler , en  vertu  de  la  pression  atmosploérique. 

On  se  sert  de  plusieurs  espèces  de  siphons  de  verre 
dans  les  laboratoires,  soit  pour  extraire  les  liquides  des 
flacons  sans  les  i%niuer,soit  pour  ne  p<nnt  troubler  les- 
dépôts  qui  s’y  forment.  , ; • 

Le  siphon  de  verre  double,  figure  182,  porte  un 
suçoir , comme  le  siphon  d’étain , dont  il  est  une  imi- 
tation en  petit:  Pour  éviter  le  danger  qui  résulterait 
de.  l’aspiration  d’un  liquide  corrosif  et  de  son  inU'o- 
duction  dans  la  bouche  de  l’opérateur , on  souffle  quel- 
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qiiefois  une  boule  vers  le  sommet  du  suçoir , afin  que 
l’opérateur  s’aperçoive  plus  i'acilement  de  l’arrivée  du 
liquide  à la  partie  supérieure  de  cette  branche. 

On  emploie  de  différentes  manières  le  siphon  simple, 
ligure  i83.  Si  le  liquide  à décanter  n’est  point  corrosif, 
et  s’il  est  contenu  dans  un  flacon  là  large  orifice,  on 
I renverse  le  siphon,  et  ou  le  remplit  de  liquide;*  puis 
en  fermant  les  deux  extrémités  avec  les  doigts,  on 
plonge  la  branche  courte  dans  le  lit|uide  : on  ôte  les 
doigts , et  le  liquide  commcnce.à  s’écouler  immédiate- 
ment. Si  le  liquide  est  corrosif,  et  qu’il  soit  contenu 
dans  un  vase  à col  étroit,  on  introduit  le  siphon  par 
une  ouverture  faite  au  bouchon;  puis,  à travers  une 
antre  ouverture,  on  fait  passer  un  petit  tube  de  verre, 
par  lequel  un  souffle  avec  la  bouche,  ou  avec  un  souf- 
flet , dont  on  met  la  douille  eu  communication  avec  le 
petit  tube  de  verre , au  moyen  d’une  vessie  ou  d’une 
bouteille  de  gomme  élastique.  La  pression , ainsi  exercée 
sur  le  liquide,  le  fait  monter  dans  la  petite  branche  du 
siphon  ; il  dépasse  bientôt  le  coude  et  s’échappe.  Cette 
métiiode  est  employée  pour  décanter  l’acide  sulfurique 
et  les  autres  acides  contenus  dans  les  dames-jeunnes 
des  manufacturiers. 

SIPHON  DE  BUNTEN. 

La  figure  184  est  le  siphon  de  M.  Bunten  ; est 
la  longue  branche  qui  porte  une  boule  a,  et  C£Ü  la 
branche  courte.  Ce  siphon  n’exige , ni  Succion , ni  in- 
sufflation. II.  suffit  de  remplir  la  longue  branche  et 
la  boule  a du  liquide,  de  boucher  l’orifice  de  cette 
branche , et  de  plonger  l’autre  c cl  dans  le  liquide 
qu’(Jn  veut  décanter.  En  ôtant  le  bouchon,  la  boule  a 
se  vide  et  attire,  pour  ainsi  dire,  le  liquide  tb  la 
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branche  courte;  et,  bferi  qu’il  soit  en  partie  vide, 

’ récoulement  commence  immédiatement.  ' ’ 

. ..  _ SIPHON  DE  HEMPEL. 

On  voit,  figure  t85  , une  autre  espèce  de  siphbn 
inventé  par  M.  Heinpel,  chimiste  praticien  de  Berlin, 
et  qui  présente  tous  les  avantages  du  siphon  de  Biin- 
ten.  Il  se  compose,  pour  bien  dire,  de  deux  siphons, 
dont  l’un  est  renfersé , et  qui  s’adaptent  l’un  à l’autre 
, par  leur  plus  courte  branche.  Om  verse  dans  l’ehton- 
noir  a<  une  partie  du  liquide  qu’on  veut  décanter,  ce 
liquide  n’y  tarde  point  à remplir  le  siphon  renversé  4 c, 
qui  est  joint  à la  courte  branche  du  vrai  siphon  de. 
Aussitôt  que  l’écoulement  commence  à travers  d e,  on 
enlève  le  siphon  renversé,  et  cet  écoulement  continue. 
Pour  enlever  les  dernières  portions  d’un  liquide,  il  est 
très-commode  de  se  servir  d’une  petite  seringue  de 
verre.  ■. 

PIPETTE  DES  MARCHANDS  DE  VIN.  , 

Les  marchands  de  vin  emploient  une  espèce  de  tube 
qui  leur  donne  la  partie  inférieure  des  liquides  qu’il 
est  nécessaire  d’examiner.  ' ’ ' 

La  figure  186  représente  ce  tube,  qui  est  d’étain  ou 
de  fer-blanc.  La  partie  supérieure  en  est  assez  étroite 
pour  qu’on  puisse  en  boucher  l’orifice  avec  le  doigt, 
et  l’orifice  inférieur  est  encore  plus  étroit  que  l’autre. 
Voici  l’usage  de  cet  instrument  ; on  place  d’abord  le 
doigt  sur  l’orifice  supérieur , et  l’on  plonge  l’instru- 
ment par  la  partie  inférieure  dans  le  liquide,  qui  ne 
peut  y entrer  à -cause  de  la  résistance  de  l’air  qu’il 
contient;  lorsqùe  l’extrémité  inférieure  ést  arrivée  à 
une  profondeur  convenable , on  ôte  le  doigt  pour  un 
instant,  et  on  le  replace  aussitôt  comme  il  était  d’a- 
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bord  ; l’on  enlève  ainsi  le  tube  et  .on  le  transporte  au- 
dessus  du  vaisseau  destine  à recevoir  le  liquide  con- 
tenu dans  le  tube,  liquide  qui  tombe  dans  le  vase  aus- 
sitôt qu’en  débouchant  l’orifice  supérieur  on  donne 
passage  à l’air. 

DES  SÉPARATEÙRS. 

* - » 

On  se  sert  de  plusieurs  espèces  de  vaisseaux  pour 
séparer  les  liquides  de  ppids  spécifiques  différens. 

L’entonnoir  séparateur  ordinaire,  figure  187,  ne 
dinère  de  la  pipette  des  marchands  de  vin,  qu’en  ce 
qu’il  est  plus  renflé  vers  le  milieu,  afin  de  pouvoir  com 
tenir  une  plus  grande  quantité  de  liquide.  L’ouverture 
inférieure,  qui  est  fort  petite,  étant  bouchée  avec  le 
doigt,  ou  de  toute  autre  manière,  on  verse  les  deux 
liquides  dans  le  séparateur,  et  fennant  l’ouverture  su- 
périeure avec  un  bouchon,  on  laisse  reposer  pendant 
quelque  temps;  lorsqu’on  enlève  ensuit»  le  bouchon 
supérieur,  le  liquide  le  plus  dense  s’écoule,  et  aussitôt 
qu’il  a cessé  de  couler,  on  ferme  vivement  et  de  nour 
veau  l’orifice  supérieur,  pour  retenir  dans  l’entonnoir 
le  liquide  le  moins  dense. 

Quelques  entonnoirs  de  ce  genre  sont  munis  de 
robinets  de  verre,  mais  ils  se  dégradent  facilement, 
et  l’avantage  que  leur  donnent  ces  robinets  sur  l’in- 
strument que  nous  venons  de  décrire , ne  compense 
nullement  la  dépense  qu’ils  ocoasionnent. 

Le  récipient  à bec , figure  1 88 , est  un  grand  vais- 
seau portant  un  bec  sur.  le  côté , cjui  se  projette  en 
savant  d’un  tiers  de  la  liauteur  du  vase,  et  dont  le 
coude  supérieur  est  élevé  des  deux  tiers  environ  de  cette 
hauteur.  On  conçoit  facilement  comment  en  y versant 
deux  liquides  de  densités  différentes  , et  les  laissant 
reposer,  on  pourra  les  reverser  dans  des  vases  difîérens. 
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Od  se  sert  souvent  de  ce  vase,  au  lieu  du  récipieüt 
florentin  de  la  figare  7,  pour  la- distillation  dès  huiles 
essentielles.  Car,  de  même  que  celui-ci,  il  permet  à' 
l’eàu  de  s’écouler  dans ‘un  autre  vase,  et  conserve 
i’hèile  dans  l’un  et  l’autre  càs,  c’est-à-dire  qu’elle  soit 
plus  ou  moins  dense  que  l’eau. 

On  emploie  un  récipient  de  ce  genre,'  non-seulement' 
pour  séparer  les  liquides  de  poids  spécifiques  différens, 
mais  encore  pour  assortir,  suivant  leur  degré  de  fi-< 
nessei"  les  poddres  de  substances  qui  ne  sont  point 
solubles'  dans  l’eau  on  dans' le  liquide  qu’on  choisit. 
On  jette  la  poudre  et  la  liqueur  dahs  le  récipient , et 
l’on  remue  le  tout,  puis  on  laisse  reposer.  Les  partiel 
les  plus  grossièins  se  déposent  au  fond  du  vase,  et  les 
parties  des  plus  ténues  restant  en  süSpension  dans  le 
liquide,  on  le  décante  avec  cèlles-ci  dans  un  autre  vase.* 
Quelquefois  on  dirige  un  courant  d’eau  dans  le  réci- 
pient pendant  qu’on  remue  les  poudres,  les  parties  les 
plus'fines  se  trouvent  alors  emportées , et  on  les  reçoit 
dans  un  autre  vase  où  elles  se  déposent  et  dans  lequel 
on  les  lave.  - ^ 

Une  autre  espèce  de  séparateur  est  la  petite  bouteille 
figure  l'Sg,  qui  porte  un  bec  de  chaque  côté  par  les- 
quels on  peut  évacuer  les  liquides  lorsqu’ils  se  sont 
séparés  en  deux  couches  ; ' mais  cet  appareil  ne  pré- 
sente aucun  avantage  qui  doive  le  faire  préférer  à 
ceux  que  nous  avons  décrits  jusqù’ici.  • ’ ' * 


APPAREILS  POUH  LES  GAZ. 

Nous  avons  déjà  eu  l’occasion  de  faire  remarquer 
que  les  produits  aériformes  qui  résultent  dii  mélange 
de  diverses  substances  ou  de  faction  du  calorique  à 
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laquelle  on  les  soumet,  exigeaient  des  appareils  par- 
ticuliers, et  qu’ordinairenient  on  les  recueillait  dans 
des  bouteilles  ou  des  cloches  placées  dans  une  cuve 
à eau  ou  à mercüre. 

Ces  cloches-  sont  ordinairement  hautes  et  étroites; 
mais  il  est  souvent  fort  avantageux  d’en  avoir  quel- 
ques-unes plates  et  fort  larges,  semblables,  parexem- 
ple,  à celle  dont  se  servent  les  pâtissiers  ou  confiseurs 
pour  recouvrir  leurs  produits.  I^eur  largeur  donne  aux 
gaz  plus  de  facilité  pour  opérer  leur  combinaison , et 
leur  peu  de  hauteur  est  fort  commode  lorsqu’on  se  sert 
d’un  siphon  pour  faire  passer  les  gaz  dans  un  autre, 
vaisseau,  dans  une  vessie  ou  dans  une  mesure. 

On  se  sert  fort  souvent  de  vessies  pour  renfermer 
ces  gaz  : pour  cela  on  en  amollit  le  col  dans  l’eau, 
puis  on  y introduit  un  robinet  qui  s’y  visse  dans  un 
petit  cylindre  de  cuivre  mince,  resserré  à son  extré- 
mité par  une  virole  d’une  certaine  épaisseur,  taraudée 
à l’intérieur,  et  qui  s’ajuste  parfaitement  contre  le  collet 
du  robinet.  On  emploie  aussi  des  sacs  ou  ballons  de 
taffetas  ou  de  gaz , recouverts  d’un  vernis  de  gomme 
élastique.  Ces  appareils  sont  dans  bien  des  cas  beau- 
coup plus  commodes  que  ceux  d’une  capacité  con- 
stante. 

BOUTRILÉES  A GAZ  OE  I,  EF.  SON. 

Lés  bouteilles  de.  caoutchouc  de.  M.  Leeson , dé- 
crites dans  le  Quarterljr  Journal,  sont  à leur  élasticité 
près  semblables  aux  ballons  que  nous  avons  décrits.  On 
devra  préférer  les  bouteilles  de  gomme  élastique  noi- 
râtre : car  elles  supportent  beaucoup  mieux  l’extension 
et  peuvent  être  beaucoup  plus  fines  que  celles  de  gomme 
brune. 

Voici  comment  on  prépare  ces  bouteilles.  On  en 
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choi.sit  une  d’épaisseur  uniforme;  après  l’avoir  fait 
bouillir  pendant  un  quart  d’heure  dans  l’eau,  on  la 
laisse  refroidir,  et  l’on  y introduit  le  bout  d’une  pompe 
à compression,  qu’on  fixe  solidement  à l’orifice  de  la 
bouteille  qui  sert  à y introduire  l’air  par  degrés;  la 
bouteille  se  gonfle  ainsi  peu  à peu , et  bientôt  s’agrandit 
au  point  qu’une  bouteille  d’une  demi-livre  à trois  quarts 
de  livre  acquiert  une  capacité  de  quatorze  à dix-sept 
pouces,  et  quelquefois  davantage,  pourvu  qu’elle  soit. 
Comme  nous  l’avons  dit , d’une  épaisseur  uniforme  et 
sans  défauts. 

Après  les  avoir  ainsi  gonflées  graduellement  et  avec 
précaution , on  y adapte  un  robinet  et  on  les  remplit 
de  gaz  après  un  temps  quelconque;  alors  elles  acquiè- 
rent de  nouveau  et  sans  danger  la  capacité  qu’on  leur 
avait  donnée,  et  leur  propre  élasticité  en  chasse  le  gaz 
lorsqu’on  ouvre  le  robinet,  de  sorte  qu’elles  repren- 
nent, à peu  de  chose  près,  leur  dimension  primitive. 
Ces  bouteilles  peuvent  encore  servir  de  chalumeau  à 
gaz , il  suffit  de  visser  au  robinet  un  petit  bec  ; la  perte 
de  la  hputcille  est  tout  ce  qui  peut  résulter  d’une  ex- 
plosion. 

I GAZOMÈTRE  DE  WATT. 


Lorsque  la  quantité  de  gaz  qu’on  a préparée  est  con- 
sidérable, il  est  nécessaire  d’employer,  pour  les  con- 
tenir, des  appareils  d’une  capacité  plus  grande'  que 
ceux  que  nous  avons  pu  décrire  jusqu’ici.  Le  plus 
souvent  ces  appareils  sont  en  fer-blanc  verni,  ou  par- 
tie en  fer-blanc , partie  en  verre  : on  les  connaît  sous 
le  nom  de  gazomètres. 

La  figure  190  représente  le  gazomètre  de  Watt;  il 
est  en  fer-blanc,  et  verni  ,t  l’intérieur  comme  à l’exté- 
rieur. On  peut  lui  donner  une  capacité  quelconque; 
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celui  que  nous  décrivons  conteiiail  deux  mille  pouces’ 
cubes.  C’est  un  vaisseau  cylindrique  fermé  de  tous 
côtés,  et  qui  doit  avoir  assez  de  force  pour  résister  à 
la  pression  atmosphérique  qui  tend  à chasser  le  gaz 
ou  à introduire  l'air  selon  les  changemens  de  densité. 
Cet  appareil  a trois  orifices  abc:  le  premier  a au 
sommet,  le  second  b sur  le  côté  et  à la  plus  grande  liau- 
teur  possible,  et  le  troisième  c au  fond  de  l’appareil; 
a el  b ont  chacun  un  robinet  : celui  a est  soudé  au 
tuyau  d,  qui  se  rend  au  fond  même  du  vase,  auquel  il 
est  aussi  soudé,  afin  d’augmenter  la  force  de  l’appa- 
reil. Ce  tuyau  d est  percé  à sa  partie  inférieure  d’un 
grand  nombre  de  trous.  A l’extrémité  du  robinet  b 
est  un  bout  de  tuyau  courbé  e,  qui  entre  à frottement 
dans  la  partie  b,  de  manière  à y tourner  assez  facile- 
ment sans  cependant  laisser  passer  l’air.  Le  long 
tuyau  f s’engage  exactement  de  la  même  manière 
dans  e.  Ces  deux  tubes,  quant  à leur  mouvement, 
forment  un  joint  brisé  universel  et  permettent  ainsi  à 
l’opérateur  de  diriger  le  bout  de  f dans  tous  les  sens, 
c est  un  tuyau  d’un  demi-pouce  de  diamètre,  qu’on 
Introduit  vers  le  fond  de  l’appareil,  et  qui  fait  avec 
lui  un  angle  de  45  degrés  environ;  g est  un  tube  de 
verre  gradué  placé  sur  le  côté  du  gazomètre,  et  fixé  au  • 
fond  et  au  sommet  de  manière  à communiquer  avec  lui 
et  à indiquer  la  quantité  de  gaz  qu’il  contient;  h est 
un  grand  entonnoir  de  verre  en  forme  de  cône  ren- 
versé', et  qui  s’ajuste  à la  partie  supérieure  a. 

Voici  l’usage  de  ce  gazomètre.  On  commence  par  le 
remplir  d’eau  : pour  cela  on  ferme  le  tuyau  c,  l’on 
ouvre  les  robinets  a et  b^  et  l’on  verse  de  l’eau  dans, 
l’entonnoir;  cette  eau  descend  dans  le  tuyau  d,  passe 
dans  le  vase  à travers  les  trous  dont  il  est  percé,  et 
remplit  peu  à peu  le  vase,  chassant  à mesure  l’air  ((u’il 
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contient  par  le  tuyau  ù.  Lorsque  le  gazomètre  est 
parfaitement  plein  on  ferme  les  robinets  a et  , on 
enlève  l’entonnoir  h,  et  l’on  débouche  c.  Comme  le 
cylindre  est  tout-à-fait  imperméable,  l’eau  ne  peut 
s’en  échapper,  on  n’a  même  point  à craindre  qu’elle 
s’écoule  par  c,  parce  que  l’angle  de  ce  tuyau  avec  le 
cylindre  ne  permet  point  à l’air  de  s’y  introduire.  On 
introduit  donc  dans  ce  tuyau  celui  de  l’appareil  qui 
fournit  le  gaz,  et  c’est  alors  que  celui-ci  s’élevant  dans 
le  gazomètre  en  chasse  l’eau  par  l’ouverture  c.  Lors- 
que l’on  a fait  passer  dans  le  gazomètre  la  quantité 
de  gaz  convenable,  on  referme  c,  et  si  l’appareil  est 
bon,  l’oxigène , l’hydrogène,  le  gaz  de  la  bouille  ou 
de  l’huile  doivent  s’y  conserver  plusieurs  mois  de  suite 
sans  s’altérer  sensiblement. 

Veut-on  faire  passer  une  certaine  quantité  de  gaz 
du  gazomètre  dans  un  autre  vaisseau , on  introduira 
dans  la  bouche  de  ce  dernier  le  bout  du  tuyau  f;  puis 
on  replacera  l’entonnoir  h,  qu’on  remplira  d’eau. 
Tournant  alors  les  robinets  a et  b ^ l’eau  descendra 
dans  le  cylindre  à travers  le  tube  J,  et  chassera  le 
gaz  par  f.  On  voit  que  par  ce  moyen  il  est  facile  de 
vider  le  gazomètre  d’une 'quantité  de  gaz  quelconque, 
et  même  de  tout  ce  qu’il  contient. 

Si,  au  moyen  d’un  tuyau  de  deux  ou  trois  pieds  de 
longueur,  on  élève  l’entonnoir  h au-dessus  du  robinet 
a,  et  qu’on  remplisse  l’entonnoir  à mesure  qu’il  se 
vide,  on  obtiendra  une  pression  capable  de  chasser  le 
gaz  à travers  le  tuyau  f tus  ec  une  vitesse  considérable. 
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La  figure  igi  représente  ce  gazomètre  qui , comme 


le  dernier,  est  en  tôle  bien  vernie  à l’intérieur  et  à 
' l’extérieur  : a est  un  vase  cylindrique  extérieur  avec  un 
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rebord  au  sominel.  Deux  tuyaux  à robinet  d e sont 
solidement  soudés  aux  côtés  du  seau;  le  tuyau  d pé- 
nètre dans  le  cylindre  et  vient  au  centre  se  joindre  à 
celui  e , qui  entre  d’abord  par  le  haut,  et  se  recourbe 
ensuite  pour  arriver  aussi  au  centre , ainsi  qu’on  le  voit 
figure  it)i  â/s;  du  point  de  jonction  s’élève  le  tuyau 
vertical  g,  jusqu’à  une  hauteur  un  peu  supérieure  à 
celle  des  bords  du  cylindre  ; â est  un  autre  cylindre 
ouvert  seulement  à son  fond,  il  est  d’un  diamètre  un 
peu  plus  petit  que  le  premier,  de  manière  qu’en  le 
renversant  dans  celui-ci,  il  s’y  meut  à frottement  avec 
liberté.  Ce  cylindre  porte  une  tige  solide  c,  qui  passe 
à travers  un  trou  pratiqué  dans  la  barre  de  bois  ho- 
rizontale qui  pose  sur  les  deux  supports  maintenus 
contre  les  bords  du  seau.  Cette  tige  sert  à conserver 
la  verticalité  du  cylindre  supérieur  lorsqu’il  se  meut 
de  haut  en  bas  ou  réciproquement;  et  comme  d’ail- 
leurs elle  est  divisée  en  parties  égales , elle  indique  les 
quantités  de  gaz  qui  sont  contenues  dans  l’appareil. 
Au  moyen  d’une  corde,  d’une  poulie  et  d’un  plateau, 
on  équilibre  ce  cylindre  intérieur.  Outre  les  ouver- 
tures dont  nous  avons  parlé,  le  cylindre  extérieur  en 
a encore  une  troisième  à son  fond  / fermée  par  un 
bouebon,  et  qui  sert  à évacuer  l’eau.  Tout  l’appareil 
repose  sur  un  tabouret  de  bols  bien  solide. 

Voici  comment  on  emploie  ce  gazomètre.  On  laisse 
d’abord  descendre  le  cylindre  intérieur  jusqu’au  fond 
du  cylindre  extérieur,  et  l’on  verse  l’eau  dans  la  poche 
ou  entonnoir  qu’on  voit  sur  le  côté  jusqu’à  ce  qu’il 
soit  plein  ; alors  on  ferme  le  robinet  e , et  l’on  ouvre 
celui  d,  qu’on  met  en  communication  avec  le  tube  de 
l’appareil  qui  fournit  le  gaz  ; ou  si  on  le  trouve  plus 
commode,  c’est  d qu’on  ferme  et  e qui  est  mis  en 
communication  avec  le  tube.  Le  gaz  s’élève  alors  par 
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le  tube  vertical  jusqu’au  haut  du  cylindre  b,  qu’il 
soulève  graduellement.  Il  faut  avoir  le  soin  de  charger 
le  bassin  de  poids  sufiîsans  pour  que  le  cylindre  se 
meuve  avec  une  entière  liberté.  Lorsqu’on  a introduit 
dans  l’appareil  toute  la  quantité  de  gaz  convenable,  on 
ferme  le  robinet  d ou  celui  e,  et  oîi  le  retire  de  ce 
réservoir  à mesure  des  besoins. 

Indiquons  maintenant  comment  on  s y prend  pour 
évacuer  le  gaz  : on  met  l’un  des  robinets  en  commu- 
nication avec  le  tube  reeourbé,  dont  l’autre  extrémité 
se  rend  dans  le  vaisseau  qui  doit  recevoir  le  gaz;  on 
enlève  quelques-uns  des  poids  du  plateau , et  l’on  tourne 
le  robinet.  Le  seul  poids  du  cylindre  b,  pressant  sur 
le  gaz,  le  fera  sortir  en  quantité  suffisante  pour  remplir 
le  vase. 

On  sait  que  tout  corps  solide,  plongé  dans  un  li- 
(|uide,  y perd  une  partie  de  son  poids,  précisément 
égale  à celui  du  volume  de  liquide  qu’il  déplace  ; on 
concevra  donc  facilement  que,  le  poids  du  cylindre 
augmentant  continuellement  à mesure  qu’il  sort  de 
l’eau  dans  laquelle  il  était  plongé,  il  est  nécessaire , 
pour  que  la  pression  soit  égale  dans  tous  les  instans, 
d’augmenter  graduellement  le  contre-poids  placé  dans 
le  plateau  ; si  on  négligeait  cette  précaution , le  gaz 
déjà  introduit  se  trouverait  de  plus  en  plus  comprimé, 
et  il  deviendrait  impossible  d’en  introduire  davantage. 
Nous  montrerons,  en  décrivant  le  gazomètre  à mercure 
de  Clayfield,  comment  on  peut  compenser  cette  aug- 
mentation de  poids  au  moyen  d’une  corde  qui  s’enroule 
sur  une  poulie  conique. 

('es  gazomètres  peuvent  au  besoin  faire  le  service 
des  chalumeaux;  et,  en  y adaptant  un  tube  de  gomme 
élastique,  tel  que  nous  le  décrirons,  on  les  employe- 
rait  encore  pour  respirer  l’oxigènc,  ou  tout  autre  gaz. 
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dont  le  médecin  croirait  devoir  recommander  l’inspi- 
ration. 

GAZOMÈTRES  A MERCURE. 

Le  gazomètre  à mercure  n’est  guère  employé  que 
pour  la  chimie  expérimentale;  et,  même  â cause  de  la 
grande  dépense  qu’entraîne  cet  appareil,  on  a cherché 
tous  les  moyens  de  s’en  passer. 

Les  théoriciens  emploient  l’un  des  trois  gazomètres 
connus  sous  le  nom  de  gazomètre  de  Clayfield,  de 
Pepys  et  de  Newman  : nous  préférerons  celui  du  pre- 
mier, parce  qu’il  est  plus  siinple  que  celui  de  Pepys, 
mais  seulement  pour  cette  raison.  Quant  à l’appareil 
de  Newman,  ce  n’est  point  seulement  un  gazomètre, 
mais  aussi  une  cuve  à mercure,  servant  ainsi  à deux 
usages , ce  qui  le  rend  fort  économique. 

GAZOMÈTRE  l)  E CLAYEIELD. 

Ce  fut  en  examinant  le  gazomètre  de  Watt  que 
Clayfield  conçut  le  sien  : il  rechercha , de  concert  avec 
M.  Cox,  les  divers  moyens  de  contrebalancer  la  pres- 
sion d’une  colonne  décroissante,  de  mercure , et  préféra 
celui  <jue  nous  allons  décrire,  à cause  de  sa  simplicité. 

I..a  figure  }<p.  est  une  vue  et  une  section  de  cette 
machine,  qui  se  compose  d’un  fort  cylindre  de  verre  l/, 
lié  par  du  ciment  à un  autre_  cylindre  de  la  même  sub- 
stance b,  fixé  sur  un  bloc  solide  c,  et  dans  lequel 
entre  le  tube  cl,  qui  sert  à introduire  le  gaz  dans  le 
récipient  mobile  a. 

L’axe  de  cuivre  repose  sur  deux  points  en /;  il  porte , 
à une  de  ses  extrémités,  une  roue  g,  d’une  circonférence 
égale  à la  profondeur  du  récipient,  de  sorte  (|u’en  une 
seule  révolution  il  peut  être  élevé  à la  surface  du  mer- 
cure, par  la  corde  b;  à l’autre  extrémité  est  ajustée 
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la  roue  i,  sur  laquelle  s’enroule  la  corde  k du  conlre- 
poids,  en  sens  inverse  de  la  première,  et  dans  une 
gorge  tracée  en  spirale  à la  surface  de  la  roue.  On  voit 
cette  roue  de  face  au  côté  gauche  supérieur  de  la 
planche  l. 

On  charge  le  récipient  a d’un  poids  m,  un  peu  plus 
fort  que  celui  nécessaire  pour  faire  descendre  le  réci- 
pient dans  le  mercure;  il  est  contrebalancé  par  un 
petit  poids  n,  suspendu  à la  corde  k,  à un  point  de 
la  spirale  où  le  rayon  de  la  roue  i est  égal  à celui  de 
la  roue  g';  à partir  de  ce  point,  le  rayon  de  la  roue  i 
augmente  de  telle  sorte  que  le  poids  n équilibre  le  ré- 
cipient dans  toutes  les  positions  successives  qu’il  peut 
prendre.  De  cette  manière,  le  frottement  est  si  faible 
qu’en  plongeant  l’orifice  inférieur  du  tube  d,  au-dessous 
du  niveau  du  mercure  contenu  dans  la  capsule  o , 
toute  résistance  est  vaincue , et  le  gaz  entre  par  le  bec 
de  la  cornue  dans  le  récipient,  où,  quelqu’en  soit  la 
quantité,  elle  se  trouve  soumise  à une  pression  pré- 
cisément égale  à celle  de  l’atmosphère.  Le  bord  de  la 
roue  I étant  gradué,  on  peut  faire  en  sorte  que  la 
corde  k indique  constamment  le  volume  de  gaz  contenu 
dans  l’appareil. 

Si  l’on  veut  réduire  la  pre.ssion  à la  pression  moyenne 
barométrique,  on  y parvient  facilement  en  graduant 
l’extrémité  inférieure  du  tube  J,  et  en  ajoutant  du 
poids  en  m ou  en  /? , selon  le  besoin.  Le  niveau  du 
mercure  dans  le  tube  indique  raccroissement  ou  la  di- 
minution. 

La  concavité  p,  au  sommet  du  cylindre  intérieur, 
est  destinée  à recevoir  les  liquides  qu’on  juge  à propos 
de  soumettre  à l’action  du  gaz. 

L’orifice  supérieur  ç , qu’on  ferme  par  un  bouchon , 
sert  à introduire,  dans  le  récipient , le  ga/.  fourni  par 
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la  relorte  /',  dont  le  col  est  recourbé,  sans  le  faire 
passer  par  le  tube  <1.  Dans  le  cas  où  il  y a lieu  de 
croire  qu’il  y aura  un  dégagement  très-rapide  de  gaz, 
il  faut  luter  bien  solidement  la  retorte  / à l’orifice, 
et  enlever  le  poids  ni;  en  diminuant  ainsi  la  pression, 
on  permet  au  gaz  de  se  répandre  plus  librement  à 
l’intérieur  au  iiioinent  où  il  se  forme,  et  l’on  court 
moins  de  risque  de  faire  éclater  l’appareil.  Il  faut  pren- 
dre les  mêmes  précautions  pour  faire  détonner  les  gaz 
par  l’étincelle  électrique. 

Au  moyen  du  tube  a,  un  fait  passer  immédiatement 
les  gaz  à travers  l’eau  ou  le  mercure.  Afin  de  prévenir 
l’absorption  du  mercure,  dans  le  cas  oîi  une  conden- 
sation subite  aurait  lieu  dans  la  cornue,  sir  H.  Davy 
emploie  un  robinet  /,  solidement  luté  au  tube  d.  Ce 
robinet  est  aussi  fort  commode  pour  saturer  l’eau  de 
gaz  acides  ou  alkalins;  ce  à quoi  l’on  parvient  en  lu- 
tant  une  des  extrémités  du  tube  u au  robinet;  l’autre 
plongeant  dans  le  petit  vase  (d,  hermétiquement  fermé, 
à sa  partie  supérieure,  au  moyen  d’un  bouchon  bien 
cimenté,  qui  traverse  aussi  l’entonnoir  courbé Il  est 
clair  qu’alors  on  enlève  le  tube  j,  et  (ju’on  plonge  l’ori- 
fice du  tube  d à une  grande  |)rofondcur  au-dessous  du 
niveau  de  mercure,  à moins  qu’on  ne  préfère  le  fermer 
d’un  bon  bouchon.  Une  colonne  de  mercure  de  quelques 
lignes  de  hauteur  suffit  pour  fermer  très-hermétique- 
ment l’entonnoir  courbé  y. 

Ix'  robinet  ajouté  en  z à l’ouverture  q,  par  sir 
H.  Davy,  lui  a permis  de  faire , avec  une  très-grande 
précision,  des  expériences  curieuses  sur  la  respiration. 

G A Z O M ÈT  RE  D E TV  T W .M  A IN  . 

L’appareil  de  Newman,  pour  recueillir  les  gaz  sur 
le  mercure,  et  les  faire  servir  aux  expériences , est  fort 
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estimé,  et  à juste  titre,  par  les  meilleurs  chimistes  : hi 
figure  ig3  représente  cet  appareil,  qui  se  compose 
d’une  cuve  de  fonte  a , supportée  par  quatre  pieds  de 
fer,  et  à un  côté  de  laquelle  est  placé  un  petit  gazo- 
mètre b.  Cette  cuve,  avec  ses  pieds , repose  dans  une 
autre  cuve  c,  en  fer  vernissé,  pour  empêcher  le  mer- 
cure de  se  perdre. 

On  voit  dans  la  figure  la  disposition  du  support  mo- 
bile, qui  porte  la  lampe,  une  petite  cornue,  et  la  cloche 
<)ui  reçoit  le  gaz  qui  s’en  échappe. 

Cet  appareil  exige  de  soixante  à soixante-dix  livres 
de  mercure  pour  être  plein , et  la  cuve  porte  en  son 
milieu  une  cavité  e,  assez  grande  pour  remplir  une 
cloche  de  dix  pouces  de  longueur  et  deux  et  demi  de 
largeur,  d’une  capacité  de  quarante-cinq  pouces  cubes 
environ.  De  chaque  côté  de  la  cuve  est  une  petite  ta- 
blette de  deux  pouces  de  largeur,  .sur  laquelle  on  place 
les  vaisseaux  qui  contiennent  lés  gaz.  Précisément  en 
face  de  trois  crans,  qu’on  voit  à chaque  côté  de  la  cuve, 
on  pratique  trois  trous  dans  une  des  tablettes,  à travers 
lesquels  on  fait  passer  le  col  des  cornues,  ou  des  autres 
appareils  qui  fournissent  le-gaz;  on  peut  aussi,  et  pour 
le  même  usage,  disposer,  en  travers  du  milieu  de  la 
cuve,  une  tablette  à coulisse  percée  de  trous  comme 
la  première. 

Le  gazomètre  b est  placé  d’un  côté  de  la  cuve,  mais 
au-dessous  de  son  niveau;  il  a une  capacité  de  cin- 
quante pouces  cubes  environ.  Un  tuyau /,  en  commu- 
nication avec  la  partie  inférieure  du  gazomètre,  remonte 
par  un  des  coins  de  la  cuve  à travers  le  mercure,  au- 
dessus  duquel  il  s’élève  d’un  pouce  environ , pour  se 
recourber  ensuite  et  amener  son  extrémité  au-dessous 
du  niveau  du  métal. 

Si  le  gazomètre  contient  du  gaz,  on  peut  le  faire. 
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passer  sous  une  des  cloclics  de  la  cuve,  en  remplissant 
celte  cloclie  de  mercure,  et  l’amenant  au-dessus  de 
l’extrémité  du  tuyau  courbé;  pressant  alors  sur  le  ga- 
zomètre, le  gaz  passera  sous  la  cloche.  Le  coude  supé- 
rieur de  ce  tuyau  est  destiné  à empêcher  le  mercure 
de  descendre  dans  la  partie  inférieure  du  gazomètre, 
tout  en  laissant  le  passage  libre  au  gaz.  Il  y a aussi  un 
robinet  en  g,  qui  coupe  la  communication  entre  la 
cuve  et  le  récipient  en  forme  de  cloche  h,  vissé  et  luté 
à ce  robinet,  et  qui  plonge  dans  un  vaisseau  rempli 
de  mercure. 

On  peut  encore  fixer  au  robinet  placé  au  sommet 
du  gazomètre,  soit  un  ballon  de  verre,  soit  une  vessie, 
soit  une  bouteille  de  gomme  élastique  de  la  contenance 
d’environ  trente  pouces  cubes  l’un  ou  l’autre. 

L’une  des  plus  grandes  objections  qu’on  puisse  avoir 
à employer  le  mercure  pour  les  expériences  sur  les 
gaz,  lorsque  l’absorption  du  gaz  par  l’eau  n’est  point 
à craindre,  est  la  grande  force  que  nécessite  son  usage 
pour  surmonter  la  pression  de  la  colonne  de  mercure 
située  au-dessus  de  l’orifice  du  tuyau  à gaz,  force  qui 
est  près  de  quatorze  fois  aussi  grande  que  celle  d’une 
même  profondeur  d’eau,  de  sorte  que  très-peu  de  luts 
sont  capables  d’y  résister.  Pour  vaincre  cette  résistance, 
on  fait  en  sorte  que  le  tuyau  charge  de  porterie  gaz 
dans  le  récipient  h,  ou  dans  tout  autre  vase,  monte 
jusqu’à  sa  partie  supérieure;  ce  qui  diminue  considé- 
rablement la  pression  qu’il  a à vaincre  pour  s’y  in- 
troduire. 

Cet  appareil  permet  encore  au  chimiste  d’opérer  un 
vide  partiel , dans  le  vaisseau  distillatoire , correspon- 
dant à une  diminution  de  pression  de  deux  pouces  de 
mercure,  ou  vingt-huit  pouces  d’eau.  En  effet,  si  l’on 
soulève  le  gazomètre,  pendant  que  le  robinet  g est 
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ouvert,  une  partie  de  l’air  contenu  dans  lu  cornue 
passera  dans  le  récipient  /i,  et  montera  de  là  vers  la 
partie  supérieure  b;  fermant  alors  le  robinet  g',  et 
pressant  sur  le  gazomètre,  cet  air  se  trouvera  expulsé. 
En  répétant  cette  manœuvre,  on  pourra  extraire  une 
nouvelle  quantité  d’air  de  la  cornue,  jusqu’à  ce  qu’en- 
fin  il  n’  en  reste  plus  assez  à l’intérieur  du  gazomètre 
pour  balancer  la  pression  extérieure,  qui,  s’exerçant 
sur  le  vase  plein  de  mercure,  situé  au-dessous  de  /i, 
elevera  d’abord  le  mercure  dans  la  cloche,  jusqu’à  ce 
que  le  niveau  s’abaisse  au-dessous  de  ses  bords,  et  que, 
les  laissant  à sec,  l’air  extérieur  s’introduise  dans  l’ap- 
pareil. Ce  vide  partiel , ou  cette  diminution  de  pression, 
permet  souvent  d’obtenir  de  certaines  substances  plus 
de  gaz  qu’on  n’en  obtiendrait  par  la  méthode  ordi- 
naire. 

TRANSVASEMENT  DES  GAZ. 

L’appareil  qu’on  emploie  ordinairement,  pour  faire 
passer  Un  gaz  d’un  flacon  dans  une  vessie,  est  une 
cloche  munie  d’un  robinet  à sa  partie  supérieure,  au- 
quel on  adapte  bien  solidement  la  vessie,  préalablement 
vidée  de  l’air  qu’elle  contenait,  en  la  pressant  avec  la 
main.  On  tourne  les  robinets  pour  ouvrir  un  passage 
au  gaz,  et  plongeant  le  flacon  tout  entier  dans  la  cuve, 
la  pression  du  liquide  force  le  gaz  de  s’élever  dans  la 
vessie , dont  on  ferme  alors  le  robinet , et  qu’on  enlève 
ensuite. 

Mais  l^s  praticiens  regardent  ces  flacons  et  ces  ves- 
sies, munis  de  robinets,  comme  plus brillans  qu’utiles, 
et  ils  persistent  dans  la  méthode  donnée  par  Cavendish, 
et  qui  consiste  à adapter  la  plus  longue  branche  d’un 
siphon  étroit  de  verre  au  coi  de  la  vessie,  dont  on 
chasse  l’air  en  la  pressant;  l’autre  branche  du  siphon 
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entrant  sous  les  bords  du  flacon , ou  de  la  cloche  qui 
contient  le  gaz  <[u’on  plonge  doucement  dans  l’eau;  le 
gaz  passe  alors  à travers  le  siphon  dans  la  vessie.  Il 
fout  foire  en  sorte  que  la  courte  hranche  du  siphon 
atteigne  la  partie  supérieure  de  la  cloche,  et  l’autre 
hranche  doit  avoir  assez  de  longueur  pour  que  la  vessie 
se  trouve  encore  située  hors  de  l’eau,  lorsque  la  cloche 
y est  plongée  entièrement;  des  cloches  larges  et  basses 
sont  donc  ce  qu’il  y a de  plus  commode  pour  ce  trans- 
vasement. 

On  peut  aussi  se  servir  de  siphon  de  verre  pour 
transférer  les  gaz  d’une  cloche  dans  une  autre,  en 
donnant  toutefois  une  longueur  convenable  aux  bran - 
ches;  c’est-à-dire  en  faisant  en  sorte  que  la  courte 
branche  atteigne  la  partie  supérieure  de  la  cloche  qui 
contient  le  gaz,  l’autre  hranche  ayant  assez  de  longueur 
pour  s’élever  au-dessus  du  niveau  de  l’eau,  quand  la 
première  cloche  est  en  entier  plongée  dans  le  liquide. 

Pour  se  débarrasser  de  l’air,  qui  se  trouve  dans  le 
siphon,  on  le  remplit  d’eau  en  le  couchant  sur  le  côté, 
et  alois  on  en  élève  les  branches  au-dessus  des  deux 
cloches. 

La  figure  194  indique  ce  mode  de  transvasement 
des  gaz,  d’une  cloche  dans  une  vessie,  au  moyen  d’un 
siphon. 

ENTONNOIR  A GAZ  DE  CAVALLO. 

Cet  appareil  sert  à retirer,  d’un  flacon  de  gaz,  une 
(piantité.  égale  à une  certaine  mesure  d’eau,  et  à la 
transporter  dans  un  autre  vaisseau , ou  s’en  servir 
d’une  manière  quelconque,  lorsqu’il  n’est  po.iiit  néces- 
saire d’avoir  une  vitesse  uniforme. 

La  figure.  ig5  montre  l’entonnoir  à gaz  de  Cavallo. 

Ce  vaisseau  a est  un  flacon  de  verre,  uue  bouteille; 
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h est  l’entonnoir  qui  porte  à l’cxtréinité  de  s;i  douille 
un  tube  de  verre  reœurbé  c,  qui  y est  cimenté;  d est 
un  tuyau,  muni  d’un  bouchon,  qu’on  soude  le  plus 
ordinairement  à l’entonnoir,  et  qui  traverse  avec 
celui-ci  le  bouchon  de  a;  le  tube  d est  de  fer-blaiic 
ou  de  toute  autre  substance;  l’extrémité,  qui  n’entre 
point  dans  le  flacon,  porte  une  pièce  destinée  à ri'ce- 
voir  le  col  d’une  vessie  ou  d’un  sac  de  taffetas. 

On  introduit  le  gaz  dans  le  vaisseau  a,  en  enlevant 
le  bouchon  avec  l’entonnoir  qui  le  traverse,  le  rem- 
plissant d’eau,  et  renvei’sant  ensuite  son  orifice  sous 
ce  liquide;  on  met  ensuite  cet  orifice  en  communica- 
tion avec  le  tube  de  l’appareil  qui  produit  le  gaz, 
celui-ci  s’introduit  dans  le  flacon,  en  déplaçant  l’eau 
qu’il  contient;  on  replace  alors  le  bouchon  avec  sou 
entonnoir.  Veut-on  mainteiAant  faire  passer  une  quan- 
tité donnée  de  ce  gaz  dans  une  vessie  ou  dans  une 
bouteille , on  verse  dans  l’entonnoir  b un  volume  d’eau 
égal  à celui  du  gaz  qu’on  désire,  et  le  robinet  du 
tuyau  d étant  ouvert,  le  gaz  se  trouve  chassé  à tra- 
vers ce  tuyau. 

La  partie  courbe  du  tube  de  verre  cimentée  à la 
douille  de  l’entonnoir,  contenant  toujours  de  l’eau, 
empêche  le  gaz  de  sortir  du  flacon  ; mais  lorsque  l’ap- 
pareil doit  être  placé  la  bouche  en  haut,  il  est  né- 
cessaire de  fermer  la  gorge  de  l’entonnoir  avec  un 
bouchon. 

ENTONNOIR  A GAZ  DE  REAU. 

Cet  appareil,  qui  est  aussi  employé  à transvaser  les 
gaz  contenus  dans  des  flacons  à col  étroit,  a beaucoup 
d’analogie  avec  celui  de  Cavallo. 

Ija  figure  kjG  représente  cet  entonnoir  avec  sa 
douille  fermée  en  b,  et  perforée  en-dessus  et  en-des- 
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SOUS  de  (leux  ou  trois  petits  trous.  Autour  du  tuyau  a, 
est  .soudé  le  tuyau  court  d,  fermé  à son  fond,  mais 
ouvert  par  en  liant;  le  tuyau  g est  lui-même  assez 
large  pour  entourer  le  tube  d;  il  est  soudé  à l’enton- 
noir i,  et  traverse  un  bouchon  Â\ 

Lorsque  ce  bouchon  A est  placé  sur  la  bouteille  ou 
le  flacon  à gaz,  et  qu’on  verse  de  l’eau  dans  l’enton- 
noir, cette  eau  descend  à travers  la  douille  a jusqu’en 
b seulement;  là  elle  traverse  les  petits  trous  oo,  et 
monte  dans  le  tube  formé  entre  a et  d,  s’élève  au- 
dessus  des  bords  de  </,  et  redescend  entre  d et  g,  jus- 
(ju’à  ce  qu’elle  parvienne  en  e,  où  elle  rentre  dans  la 
douille  a par  une  petite  ouverture  placée  au-dessus 
de  e,  d’où  elle  passe  dans  le  flacon.  A mesure  que  l’eau 
y entre,  le  gaz  s’échappe  entre  (z  et  g',  à travers  le.  ro- 
binet h,  auquel  est  adapté  un  tuyau  qui  transporte  le 
gaz  là  où  on  dt*sire  le  faire  passer. 

Pour  ajuster  le  bouchon  avec  son  entonnoir  au  fla- 
con, sans  admettre  l’air,  on  plonge  l’entonnoir  dans  ' 
le  réservoir  de  la  cuve,  et  là  on  l’introduit  dans  le 
goulot  de  la  bouteille;  on  retourne  le  tout  sous  l’eau, 
et  on  l’enlève  ensuite. 

-MÉTHODE  ET  OBTURATEURS  d’aUSTIN  POUR  LE 
TRANSVASEMENT  DES  GAZ. 

L’appareil  d’Austin  épargne  au  chimiste  l’ennui  de 
se  tremper  continuellement  les  mains  dans  l’eau  on 
dans  le  mercure,  ennui  inévitable  par  la  méthode  or- 
dinaire; il  lui  épargne  aussi  la  dépense  qu’entraîne 
toujours  les  robinets  de  verre. 

Cet  appareil , d’une  simplicité  remarquable , se  com- 
pose de  trois  lames  de  verre,  dépolies  à l’émeri  ; la  • 
première  lame  doit  avoir  un  peu  plus  de  largeur  ({ue 
les  cloches  dont  on  se  servira , et  une  longueur  égale 
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à deux  fois  leur  diamètre.  Elle  est  percée  eu  sou  ini- 
iieu  d’un  trou  d’une  dimension  convenable.  La  seconde 
laine  n’est  point  tout-à-fait  aussi  large  que  la  pre- 
mière; elle  a un  peu  plus  de  la  moitié  de  sa  longueur, 
et  elle  est  aussi  percée  d’un  trou,  mais  à l’une  de  ses 
extrémités.  La  troisième  lame  est  en  tout  semblable  à 
la  seconde  : on  doit  même  couper  ces  deux  lames  dans 
le  même  morceau  de  glace,  pour  qu’elles  soient  l’une 
et  l’autre  d’une  même  épaisseur.  Les  deuxième  ou- 
troisième  lames,  mises  bout  à bout,  auront  donc  plus 
de  longueur  que  la  première.  Les  clocbes  qu’on  em- 
ploie doivent  avoir  leurs  bords  bien  pians. 

Voici  comment  on  s’y  prend  pour  transvaser  le  gaz 
contenu  dans  une  cloche,  placée  sur  la  tablette  de  la 
cuve  à eau;  on  applique  la  première  lame  contre  l’ou- 
verture de  la  cloche , puis  la  seconde , mais  de  manière 
à ce  que  les  trous  ne  coïncident  point;  pressant  alors 
ces  lames  contre  l’ouverture  de  la  cloche  avec  les 
mains,  on  retire  le  tout,  et  l’on  retourne  la  cloche 
l’ouverture  en  haut.  Alors  on  remplit  d’eau  le  flacon 
dans  lequel  on  veut  transvaser  le  gaz,  et  le  fermant 
avec  le  troisième  obturateur  ou  la  troisième  lame,  on 
le  renverse,  l’ouverture  en  bas,  sur  le  premier  obtura- 
teur, de  manière  à ce  que  le  bord  du  troisième  vienne 
se  mettre  en  contact  parfait  avec  celui  du  second.  On 
remplit  d’eau  le  trou  pratiqué  dans  la  seconde  lame, 
et  l’on  fait  glisser  la  seconde  et  la  troisième  lame  sur 
la  première,  de  manière  à ce  que  les  trous  coïncident; 
l’eau  tombe  alors  dans  la  cloche , et  le  gaz  monte  dans 
le  flacon.  Lorsqu’il  en  a reçu  une  quantité  suffisante, 
on  fait  glisser  les  seconde  et  troisième  lames  pour  que 
les  trous  ne  coïncident  plus. 

L’opérateur  doit  avoir  la  plus  grande  attention  à 
cc  que  la  première  lame  ne  s’élève  point  au-dessus  de 
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Vorifice  de  la  cloche,  et  s’il  n’est  point  mi  adroit  ma- 
nipulateur, il  devra  luter  cette  laine  à l’ouverture  de 
la  cloche,  avant  d’y  recueillir  le  gaz. 

On  peut  employer  le  même  appareil,  mais  sur  une  . 
échelle  plus  petite,  avec  des  cloches  pleines  de  mer- 
cure; car  les  joints  des  lames  retiendront  le  mercure, 
pourvu  que  la  hauteur  de  son  niveau  ne  dépasse  pas 
trois  ou  quatre  pouces,  les  petites  cloches  renversées 
sur  des  obturateurs  de  verre  retiennent  très-bien  ce 
métal. 

Cet  appareil  peut  être  réduit  au  point  de  permettre 
à l’opérateur  de  faire  toutes  ses  expériences  sur  les 
gaz  au  moyen  de  quatre  ou  cinq  livres  de  mercure; 
on  fixe  à l’ouverture  de  la  cloche  un  petit  cadre 
dans  lequel  les  lames  peuvent  glisser,  on  le  remplit 
de  mercure,  et  on  le  renverse  dans  une  très -petite 
cuve,  qui  ne  contiendra  que  ce  qu’il  faut  de  mercure 
pour  le  recouvrir;  on  perce  un  petit  trou  dans  le  fond 
pour  recevoir  le  col  de  la  cornue,  et  sur  le  côté  de 
la  cuve  on  pratique  une  petite  gouttière,  qui  lais.sera 
couler  dans  une  tasse  le  mercure  qui  descendra  de  la 
cloclic. 


CLOCHES  A TRANSVASEMENT. 


Ces  cloches  sont  une  modification  de  l’appareil 
d’\ustin;  elles  sont  cylindriques,  comme  à l’ordinaire; 
mais  leur  ouverture  est  fermée  par  un  obturateur  de 
verre  dépoli  en  dehors,  percé  d’un  trou  sur  le  côté, 
et  qui  y est  cimenté.  L’on  a ensuite  pour  chacune 
d’elles  un  autre  plan  de  verre  circulaire,  dépoli  sur 
scs  deux  faces,  un  peu  plus  large  que  l’ouverture  de 
la  cloche,  et  percé  d’un  trou  sur  le  côté  aussi,  qu’on 
peut  faire  coïncider  avec  l’autre  lorsque  cela  devient 
nécessaire. 
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Une  cloclie  de  ce  genre,  ayant  sa  charge  de  gaz 
contenu  dans  son  intérieur  par  la  disposition  qu’on 
donne  à l’obturateur  mobile,  c’est-à-dire  en  faisant  en 
sorte  que  l’ouverture  de  ce  dernier  ne  coïncide  point 
• avec  celle  de  l’obturateur  fixe,  on  place  au-dessus 
d’elle  une  autre  cloche  semblable,  remplie  de  liquide, 
et  l’on  tourne  les  obturateurs  de  manière  que  les 
quatre  ouvertures  arrivant  à la  coïncidence,  le  gaz 
passe  alors  de  la  cloche  inférieure  dans  la  cloche  su-;j 
périeure. 

Il  n’est  point  nécessaire  de  plonger  ces  cloches  dans 
la  cuve,  puisqu’on  peut  les  remplir  comme  les  bou- 
teilles ordinaires.  On  remplit  la  première  de  gaz,  en 
l’amenant  dans  la  cuve,  son  ouverture  étant  fermée 
par  l’obturateur  mobilé;  l’on  fait  ensuite  coïncider  les 
trous,  et  tout  se  passe  comme  à l’ordinaire.  Ces  cloches 
ont  l’avantage  de  n’exiger  qu’une  très-petite  cuve,  et 
de  n’exposer  les  gaz  qu’à  une  surface  de  liquide  extrê- 
' inement  limitée. 
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Cet  appareil  est  destiné  à transvaser  les  gaz,  d’un 
vaisseau  dans  un  autre,  avec  une  vitesse  constante. 

Le  flacon  b,  figure  197,  a quatre  ouvertures,  dont, 
deux  O et  r sont  munies  de  robinets;  à celui  o est 
ajusté  un  entonnoir,  rempli  d’eau. 

Si  l’on  abandonnait  cette  eau  h elle-même,  il  est 
clair  qu’elle  descendrait  à travers  le  robinet,  avec  une^ 
vitesse  toujours  décroissante,  à mesure  que  la  hauteur 
de  son  niveau  diminuerait  : or  c’est  ce  qu’on  veut  évi- 
ter. Pour  cela  on  ferme  la  partie  supérieure  de  l’en- 
tonnoir par  un  plan  perforé  de  deux  ouvertures / t - 
la  première  fermée  par  un  bouchon , et  la  deuxième , 
traversée  par  un  tube  ouvert,  comme  dans  l’expérience 
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<1e  MarioRe  sur  la  pression  de  I’i|ir  ; alors  les  robinets  o 
et  r étant  ouverts,  et  / restant  fermé,  l’eau  s’écoulera 
en  b d’iine  manière  constante,  tant  que  son  niveau ^e 
trouvera  plus  élevé  que  l’extrémité  inférieure  h du 
tube  t. 

. Il  est  nécessaire  d’adapter  à l’ouverture  o un  tub#^, 
recourbé  de  bas  en  haut , pour  empêcher  le  gaz  con- 
tenu dans  b de  s’élever  à travers  le  robinet  pendant 
l’écoulement  de  l’eau. 

Pour  faire  passer  le  gaz  de  b dans  un  appareil 
semblable  au  premier,  on  tourne  le  robinet  r de  la 
troisième  ouverture  «»,  après  l’avoir  fait  communi- 
quer par  un  tube  avec  la  quatrième  ouverture  s' ^ du 
flacon  b\  au  fond  duquel  ce  tube  vient  se  rendre. 

Le  second  appareil  étant  rempli  d’eau , on  peut  faire 
passer  le  gaz  de  é en  b' , sans  aucune  attention  à sa 
vitesse,  en  ouvrant  les  robinets  s et  cv  du  second  ap- 
pareil et  fermant  o;  car  alors  le  vaisseau  a du  premier 
appareil  étant  préalablement  rempli  d’eau , la  plus 
légère  pression  de  l’eau,- tombant  par  o dans  le  pre- 
mier appareil,  fera  passer  le  gaz  à travers  r et  s 
dans  b' , où  on. le  retiendra  en  fermant  y et  tv'. 

On  pourrait  le  faire  passer  de  la  même  pianière  dans 
un  troisième  appareil  ; mais  il  n’y  a aucune  nécessité 
à avoir  plus  de  deux  appareils  : car  en  les  unissant  par 
des  tubes  convenablement  courbés,  on  peut  faire 
passer  le  gaz  de  l’un  à l’autre,  l’échauffer,  le  refroi- 
dir , le  soumettre  à l’action  d’un  fluide  quelconque  pen- 
dant son  passage. 

La  vitesse  étant  toujours  en  raison  de  la  différence 
de  niveau  de  h et  de  o,  dn  peut  l’augmenter  ou  la 
diminuer  à volonté. 

* . 
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APPAREIL  DE.  LAROCHE  ET  BÉRARI). 

Dans  l’appareil  de  Girard  les  gaz  se  trouvent  néces- 
sîirement  exposés  à l’action  de  l’eau:  c’est  pour  éviter 
cette  circonstance  que  MM.  Laroche  et  Bérard  l’ont 
modifié  de  la  manière  suivante.  Voyez  figure  198. 
c est  un  récipient  sphérique,  mis  en  communication 
avec  le  flacon  b par  un  tube  qui  part  du  robinet  r ; ce 
récipient  communique  lui-même  avec  un  second  réci- 
pient semblable,  par  un  tube  recourfié,  semblable  au  1 
premier,  et  muni  de  deux  robinets  w,  v'  ; aux  deux 
extrémités  de  ce  dernier  tube,  sont  ajustées  avec  soin 
deux  vessies  bien  souples,  dont. on  a chassé  l’air  en 
totalité;  enfin,  le  second  ballon  d communique  avec  b' 
par  un  tube  semblable  aux  autres,  mais  qui  descend 
jusqu’au  fond. 

Le  gaz  étant  introduit  dans  l’une  des  ve.ssies,  on 
l’adapte  au  robinet  v,  et  on  l’introduit  dans  c.  Le  vais- 
seau b étant  plein  d’air  atmosphérique  et  b'  rempli 
d’eau,  on  fait  passer  l’air  de  b dans  le  premier  ballon  c, 
où  il  exerce  une  pression  sur  la  vessie  qui  contient  le 
gaz;  mais  v et  v'  étant  ouverts,  ce  gaz  passe  dans  la 
seconde  vessie,  dont  l’expansion  force  l’air  du  ballon  c 
de  passer  dans  b'. 

En  faisant  l’opération  en  sens  inverse,  on  fera,  re- 
passer le  gaz  dans  la  vessie  d’où  il  est  parti,  et  comme 
on  peut  la  répéter  autant  de  fois  qu’on  le  désire,  on 
conçoit  qu’il  sera  facile  d’exposer  le  gaz  à l’action  de 
certains  agens  pendant  son  passage  entre  v et  v'. 

Cet  appareil,  cependant,  ne  peut  servir  que  ppur 
des  gaz  saturés  d’humidité. 

TUYAUX  FLEXIBLES  POUR  LES  GAZ. 

M.  Skidmore  a essayé  des  tuyaux  de  cuir  de  diffé- 
rentes manières,  mais  toujours  sans  succès.  ' 
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Des  Ixjyaux  de  porc  ou  de  bœuf  dans  leur  état  na- 
turel sont  assez  commodes;  mais  leur  usage  est  de  pçu 
de  durée,  ils  ne  tardent  pas  à se  fendre.  Après  avoir 
été  bien  tannés,  en  les  tenant  quelque  temps  dans  une 
infusion  de  sumac,  ils  devinrent  très -poreux,  bien 
qu’ils  fussent  imprégnés  d’builes,  de  suif,  ou  d’autres 
substances  grasses. 

On  a enfin  employé  la  gomme  élastique.  Pour  cela, 
on  contourne  en  hélice  un  fil  de  fer  de  la  longueur  vou- 
lue, en  l’enroulant,  aussi  serré  que  possible,  sur  une 
tige  cylindrique  de  fer;  et  on  roule  sut  ce  ressort  de 
petits  rubans  qui  forment  une  enveloppe. 

On  taille  ensuite  une  bouteille  de  gomme  élastique 
en  longues  bandes  étroites,  en  coupant  d’abord  la 
bouteille  en  deux  parties  égales,  et  donnant  ensuite  à 
chacune  de  ces  parties  une  forme  à peu  près  circu- 
laire. On  l’ouïe  ces  bandelettes  par-dessus  l’enveloppe 
qui  recouvre  le  fil  métallique,  en  les  tendant  de  ma- 
nière à leur  donner  une  longueur  triple  et  même 
quadruple  de  celle  qu’elles  ont  primitivement,  et  en 
ayant  le  soin  de  mettre  les  surfaces , fraîchement  cou- 
pées, en  contact  les  unes  avec  les  autres.  Si  une  seule 
bouteille  ne  suffit  pas,  il  faut  en  prendre  plusieurs, 
et,  pour  plus  de  sûreté,  on  fera  bien  de  mettre  une 
double  enveloppe  de  gomme  élastique. 

Cela  fait , on  roule  encore  en  hélice  autour  du  tube 
un  autre  ruban  de  fil,  qu’on  assure  par  un. serpentin 
de  fil  très-fort,  aussi  serré  et  pressé  que  possible.  Alors 
on  retire  la  tige  de  fer,’  et  on  courbe  le  tube  en  cercle, 
en  ramenant  les  extrémités  l’une  contre  l’autre,  pour 
le  placer  dans  une  chaudière,  oîi  on  le  laisse  bouillir 
une  heure  ou  deux.  Enfin  on  le  retire  de  la  chaudière, 
on  déroule  l’enveloppe  extérieure  de^  fil  et  de  ruban, 
et  l’on  fait  sortir  de  l’intérieur  le  fil  de  fer  et  son  cn- 
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veioppe  de  ruban.  Il  n’est  pas  inutile  de  dire  que  lôrs-> 
qu’on  fait  bouillir  ce  tube  une  seconde  fois,  il  se  con^ 
tracte  très  - sensiblement , circonstance  importante  à 
connaître,  lorsqu’on  désire  joindre  deux  de  ces  tubes 
l’un  à l’autre. 

Quelques  personnes  ont  avancé  que  ces  tubes  pou- 
vaient se  construire  sur  des  tiges  de  verre  ou  de  métal 
seuls;’  M.  ^kidmore  n’est  jamais  parvenu  par  ce  moyen 
qu’à  former  des  tubes  qui  n’avaient  pas  plus  de  quatre 
pouces  de  longueur. 

Ces  tubes  de  gomme  élastique  travaillés  au  moyen 
d’une  hélice  en  fil  de  fer,  comme  nous  venons  de  le 
décrire,  ne  sont  nullement  élégans;  mais  ils  sont  fort 
légers  et-  absolument  imperméables  au  gaz. 

JOINTS  -A  MERCURE. 

On  éprouve  souvent  de  grandes  difficultés  dans  le 
transvasement  des  gaz , à cause  du  grand  nombre 
d’ouvertures  qu’il  est  ^nécessaire  de  fermer  et  de  luter. 
Un  des  élèves  de  Lavoisier .(  probablement  Séguin,  car 
son  nom  n’est  point  indiqué  ) , remédia  à cet  inconvé- 
nient en  appliquant  le  principe  de  Glauber. 

Le  joint  à mercure  décrit  dans  les  Élémens  de  La- 
voisier, est  fort  complexe  : il  se  compose  d’une  bou- 
teille à double  goulot;  ces  goulots  sont  très-profonds, 
et  l’espace  laissé  entre  eux  est  presque  rempli  de 
mercure;  à cela  il  faut  ajouter  deux  tubes  de  verre: 
l’un  à travers  lequel  le  gaz  passe  dans  la  bouteille, 
l’autre  qui  le  porte  dans  la  cuve,  pu  dans  un  flacon 
quelconque,  et  un  petit  chapeau  de  verre  qui  passant 
entre  les  goulots  ferme  les  • bouteilles.  Ce  petit  cha- 
peau a deux  coches  que  traversent  les  tubes.  Le  pre- 
mier tube  est  courbé  de  telle  sorte  qu’après  avoir 
passé  entre  le  goulot  extérieur  et  le  petit  chapeau,  il 
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descend  jusqu’au  fond  de  la  gouttière  entre  les  deux 
goulots , s’élève  ensuite  entre  le  chapeau  et  le  goulot 
intérieur,  passe  enfin  par-dessus  le^bord  de  ce  goulot 
et  plonge  jusqu’au  fond  de  la  bouteille.  Le  second  tube 
est  en  tout  semblable. 

La  figure  199  est  un  joiut  à mercure  plus  simple, 
semblable  aux  joints  à eau  qu’op  emploie  pour  les 
tuyaux. 

On  a proposé  l’emploi  de  cet  appareil  pour  la  pré- 
paration de  l’acîde  bydrochlorique , de  l’ammoniaque 
liquide , etc.  ; mais  on  peut  le  remplacer  par  un  autre 
beaucoup  plus  simple. 

JOINT  ou  ASSEMBLAGE  A EAU. 

Ce  joint  ou  assemblage  est  bien  connu  des  ouvriers. 
La  partie  supérieure  du  tuyau  inférieur  est  entourée 
d’une  enveloppe  profonde  fermée  par  on  bas  ; on  rem- 
plit d’eau  l’espace  laissé  entre  le  tuyau  et  cette  enve- 
loppe, dans  laquelle  plonge  l’eytrémité  inférieure  du 
tuyau  supérieur,  de  sorte  que  le  joint  est  établi  sans 
l’emploi  du  ciment,  et  que  la  communication  peut 
être  coupée  ou  rétablie  à l’instant  même  du  besoin. 

M.  Stone , do  la  compagnie  pour  l’éclairage  au  gaz*, 
a fait  une  ingénieuse  application  de  cette  espèce  d’as- 
semblage , qui  permet  à la  compagnie  d’éclairer  Wap- 
ping,  en  dépit  des  interruptions  causées  par  les  en- 
trées des  bassins  de  Londtes  (London  docks).  Un 
tuyau  est  ajqsté  au-dessous  des  ponts  tournans  de  ces 
entrées , et  bien  que  la  communication  soit  interrom- 
pue au  moment  où  les  ponts  s’ouvrent  pour  laisser 
entrer  les  navires  dans  les  bassins  ou  les  laisser  sortir, 
et  qu’il  se  fasse  dans  ce  moment  une  perte  de  gaz , elle 
se  rétablit  immédiatement  au  moyen  de  ce  joint  d’eau 
dès  que  les  ponts  reviennent  à leur  position  ordinaire. 
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' CLOCHES  GRADUÉES.  < ' 

On  se  sert,  pour  mesurer  les  fluides  acriformes,  de 
cloches  divisées  en  parties  d’égale  capacité,  en  pouces 
cubes , par  exemple , sous-divi«ées  en  dixièmes  de  pouce 
cube.  Ces  capacités  doivent  être  marquées  en  dehors 
de  ces  cloches  ou  gazomètres,  au  moyen  d’un  dia- 
mant, et  la  graduation  doit  commencer  par  le  haut 
lorsque  ces  cloches  sont  renversées  dans  la  cuve.  Il 
est  des  cas  où  des  cloches  divisées  en  parties  égales, 
mais  arbitraires,  peuvent  être  utiles. 

Rien  de  plus  facile  que  de  graduer  ces  cloches;  le 
chimiste  qui  a des  expériences  à faire , doit  être  muni 
de  plusieurs  cloches  graduées  de  différente  capacité. 
Il  prendra  donc  une  cloche  de  verre  longue , étroite  et 
forte , la  remplira  d’eau , et  la  placera  sur  la  tablette  de 
la  cuve.  L’opération  doit  se  faire  à la  même  place  pour 
toutes  les  cloches,  afin  que  le  niveau  delà  tablette  soit 
toujours  le  même.  Cette  attention  est  presque  la  seule 
nécessaire  pour  éviter  les  erreurs  auxquelles  le  pro-i 
cédé  serait  sujet. 

On  prend  ensuite  une  petite  bouteille  à col  étroit 
de  la  contenance  de  cinq  onces  trois  quarts  neuf  grains 
et  demi  d’eau  distillée , ou  de  cinq  onces  tro^,  cinq 
penny-weights , quatre  grains  et  demi  d’eau  distillée 
à 62"  de  Fahrenheit,  équivalente  à dix  pouces  cubes; 
un  flacon  de  la  contenance  d’un  gramme  d’eau  servi- 
rait à graduer  la  cloche  en  centimètres  cubes.  Si  Ion 
n’avait  point  sous  la  main  une  bouteille  de  cette  capa- 
cité, on  pourrait  en  prendre  une  un  peu  plus  grande, 
dont  on  diminuerait  ensuite  la  contenance  en  y ver- 
sant un  peu  de  cire  en  fusion.  Cette  petite  bouteille 
est  le  module  ou  l’unité  qqi  servira  à graduer  la  cloche. 
On  fait  passer  sous  la  cloche  le. gaz  contenu  dans  ce 
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petit  flacon,  et  l’on  marque  bien  juste  la  hauteur  à 
laquelle  l’eau  est  descendue;  on  introduit  une  nouvelle 
mesure  de  gaz , et  l’on  marque  ave(^autant  de  soin  le 
niveau  du  liquide , et  ainsi  de  suite  jusqu’à  ce  que 
tout  le  liquide  ait  été  déplacé.  Il  est  fort  important 
que,  pendant  le  cours  de  l’opération,  le  Oacon  et  la 
cloche  soient  à la  même  température  que  l’eau  de  la 
cuve  : l’opérateur  devra  doue  s’abstenir,  autant  que 
|X)ssihle,  de  les  toucher  avec  les  mains,  et  s’il  a (juel- 
que  motif  de  croire  qu’elles  ont  été  échauffées,  il  les 
refroidira  avec  l’eau  de  la  cuve.  I^a  hauteur  du  baro- 
mètre et  du.  thermomètre,  pendant  l’expérience,  ne 
sont  d’aucune  importance.  I.orsque  les  marques  ont 
été  indiquées  sur  la  cloche  pour  chaque  dizaine  de 
pouces  cubes,  on  trace  une  échelle  sur  le  côté  au 
moyen  d’un  diamant. 

On  peut  graduer  de  la  même  manière  les  tuhes  de 
verre  dont  on  se  sert  pour  la  cuve  à mercure;  seule- 
ment leurs  divisions  seront  exprimées  en  pouces  cubes. 
I-iC  petit  flacon  qui  servira  pour  ces  derniers,  sera 
exactement  de  la  contenance  d’un  pouce  cube,  c’est- 
à-dire  que  rempli  d’eau  il  devra  peser,  outre  son  poids 
propre , a5a  grains  .58  d’eau  distillée  ; ou  bien 
comme  le  mercure  est  sous  la  main , on  peut,  ait  moyen 
de  sou  poids  spécifique,  calculer  le  poids  du  pouce 
cube,  et  s’en  servir  pour  remplir  le  flacon  qui  sert  à 
graduer. 

Une  autre  méthode  pour  déterminer  le  volume  des 
fluides  aériformes,  consiste  à faire  passer  le  volume 
inconnu  du  gaz  dans  un  vaisseau  cylindrique  étroit, 
placé  sur  la  tablette  de  la  cuve  pneumatique,  et  à 
marquer , en  collant  sur  la  cloche  une  petite  bande 
de  papier,  la  hauteur  exacte  du  fluide.  Cela  fait, 
on  retourne  la  cloche  et  on  la  remplit  d’eau  exacte- 
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ment  jusqu’à  la  marque;  on  pèse  l’eau,  et  l’on  passe 
facilement  de  son  poids  à son  volume,  c’est-à-dire  ^ 
celui  du  gaz.  Celle  méthode,  comme  celle  par  laquelle 
on  gradue  les  cloches  en  y versant  des  portions  néces- 
saires d’eau  ou  de  mercure,  exige  une  correction  pour 
la  différence  de  niveau  entre  le  liquide  de  la  cloche  et 
celui  de  la  cuve. 

Ijorsqu’on  mesure  les  gaz  au  moyen  de  ces  cloches 
graduées,  deux  corrections  deviennent  nécessaires;  la. 
. première  pour  les  variations  de.  volume  dus  à un  ac- 
croissement ou  à une  diminution  de  pression  atmo- 
sphérique, variation  indiquée  par  lé  baromètre,  et  la 
différence  de  niveau  entre  les  surfaces  de  liquide  qui 
les  retient  ; l’autre  pour  la  température  à laquelle  ils 
sont  mesurés. 

Il  serait  bien  à désirer  qu’ou  adoptât  une  pression 
et  une  température  déterminées,  au  moins  pour  chaque 
pays;  mais  c’est  ce  qu’il  n’est  point  permis  d’espéreri 
On  observera  donc  la  hauteur  barométrique , et  si  la 
cloche  n’a  pas  été  graduée  par  la  première  des  mé- 
thodes que  nous  venons  d’indiquer,  on  retranchera  1» 
différence  des  niveaux’ de  la  cuve  à mercure  de  la 
hauteur  barométrique  ; ou,'  prenant  la  différence  des 
niveaux  dans  la  cuve  à eau,  on  déduira  trois  dixièmes 
de  pouce  de  pression  barométrique  pour  chaque  qua- 
tre pouces  de  différence  de  niveau  : dans  le  cas  où  l’on 
aurait  gradué  la  cloche  par  la  première  méthode,  la 
correction  pour  la  pression  ne  serait  point  nécessaire. 
Le  mesure  de  gaz  observée  est  alors  multipliée  par  la 
-pression  barométrique  observée  ou  corrigée,  et  le 
produit  étant  divisé  par  l’unité  de  hauteur  dont  l’o- 
pérateur se  sert  ordinairement,  le  quotient  est  la  me- 
sure corrigée  en  ce  qui  tient  à la  pression. 

Quant  à la  correction  relative  à la  température , les 
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chimistes  se  contentent  le  plus  souvent  d’une  déduc- 
tion grossière  de  , ou  des  o,ooao833  de  la  me- 
sure observée  pour  chaque  degré  de  Fahrenheit,  en 
excès  sur  la  température  ordinaire  à laquelle  le  chi- 
miste fait  ses  observatjons  ; ou  d’une  addition  du  pro- 
duit par  la  même  fraction  pour  chaque  degré  de  la 
même  échelle  au-dessous  de  sa  température  habituelle. 
Mais  cette  correction,  comme  ils  veulent  bien  l’ap- 
peler, est  fort  incorrecte. 

l.,es  expériences  de  M.  Gay-Lussac,  sur  lesquelles 
ils  se  fondent,  ont  démontré  que,  pour  chaquç  varia- 
tion d’un  degré  du  thermomètre  de  Fahrenheit,  en 
plus  ou  en  moins,  le  volume  du  gaz  pris  à Sa"  ou  au 
point  de  congélation  de  la  même  échelle,  augmente 
ou  diminue  de  La  règle  de  correction  qu’il  faut 
appliquer  à tout  volume  de  gaz  qui  ne  se  trouve  point 
à 3a“  consiste  donc  à ajouter  à 480  le  nombre  de  de- 
grés au-dessus  de  3a"  ; à diviser  par  cette  somme  le 
volume  observé,  ce  qui  indiquera  la  dilatation  ou  la 
condensation  pour  chaque  degré;  à multiplier  ce  ré- 
sultat par  la  différence  de  degrés  entre  la  tempéra- 
ture observée  et  celle  à laquelle  le  gaz  doit  être  ra- 
mené ; ce  qui  donnera  par  conséquent  la  dilatation  ou 
la  condensation  totale  : on  soustrait  ensuite  ce  produit 
si  la  température  observée  est  au-dessus  de  la  tempéra- 
ture corrigée,  et  on  l’ajoute  si  la  première  se  trouve 
au  - dessous  Je  la  dernière.  C’est  ainsi  qu’on  tient 
compte  de  la  condensation  ou  de  la  dilatation  qui  au- 
rait effectivement  lieu  si  la  température  du  gaz  était 
réellement  ramenée  au  point  désiré.  ’ 

Pour  éclaircir,  par  un  exemple , ce  que  nous  venons- 
de  dire  : « Supposons^  que  loo  pouces  cubes  de  gaz 
à 70"  de  Fahrenheit  doivent  être  ramenés  à la  tem- 
pérature moyenne,  ou  à 60",  la  différence  entre  70", 
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température  observée,  et  3a",  est  38,  qui,  ajoutés 
à 480,  font  5i8ples  100  polices  cubes,  divisés  par 
5 1*8,  donnent  0. 19805  de  pouce  cube,  nombre  re- 
présentant la  dilatation  entière  pour  chaque  degré,  et 
qui,  multiplié  par  lo,  différence  entre  70“  et  60", 
donne  i .9805  pouces  cubes  pour  total  de  la  dilatation; 
ce  nombre,  soustrait  de  100  pouces  cubes,  laisse 98. 069 
pouces  cubes,  pour  le  volume  qui  serait  occupé  par  le 
gazi^  à 60°  de  Fahrenheit. 

Supposons  maintenant  que  les  100  pouces  cubes 
soient  qbservés  à 5o"  au  lieu  de  70® , on  obtiendra  la 
dilatation  pour  chaque  degré,  en  ajoutant  i8',  ou  la 
différence  de  3a  à 5o  à 480  ; ce  qui  donne  498  : 
divisant  100  pouces  cubes  par  ce  nombre,  on  aura 
o.aoo8o3a  de  pouces  cubes,  pour  représenter  la  dila- 
tation pour  chaque  degré  jusqu’à  5o.  ' Ce  nombre , 
multiplié  par  10,  différence  entre  5o"  et  60,  donne 
a . oo8o3a  pouces  cubes,  qui  serait  la  dilatation  entière 
pour  les  io°,  de  5o”  à 60"  : ajoutant  le  volume 
observé , c’est-à-dire  1 00  pouces  cubes , on  obtient 
ioa  .oo8o3a  pouces  cubes  pour  le  volume  corrigé. 

Ces  raisonnemens  étant  tout-à-fait  généraux,  nous 
n’avons  point  hésité  à les  laisser  subsister  dans  l’ou- 
vrage. Nos  méthodes  de  réduction  sont  absolument  les 
memes  ; à cela  près  qu’employant  exclusivement  le 
thermomètre  centigrade,  et  non  celui  de^ahrenheit,  la 
dilatation  des  gaz  n’est  plus  par  degré,  mais 
ou  0.00875  de  leur  Volume;  non  .plus  à 3a"  de 
Fahrenheit , mars  à o"  centigrade , qui  lui  est  équiva- 
valent.  Nous  ne  repasserons  donc  point  par  la  série  de 
'raisonnemens*  que  nous  venons  de_ faire,  et  nous  allons 
donner  de  suite  les  formules  de  correction  pour  la 
température  et  la  pression: 

Soit  donc,  ainsi  que  nous  l’avons  dit,  la  dilatation 
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ciiLiquedugaz  par  chaque  degré  centigrade  doo.  00375, 
Y le  volume  du  'gaz  à une  température  t,  et  V’  ce 
volume  ramené  à uRe  température  f',  on  a la  relation: 

-yj,  V(l  +O.OOÎ75  /') 

(1  4-0.00375 1) 

Donnons  un  exemple.  (Voyez  Manuel  d’applications 
matliématiques.  ) 

On  demande  quel  serait,  à 36°. a5,  un  volume  de 
83,547»  pris  à ij".23;  on  a ici  V 83.547» 
f ' = 36°.  a5,  / — I r.  a3;  la  formule  devient  donc: 

,,,  83.547  X (i  4-0.00375  X 36.25)  00 

V = 71 = QI  . OoJ. 

( 1 -i- 0.00375  X II  .23  ) 


Mais  on  ramène  toujours  les  volumes  à o;  de  sorte 
que  t'  devenant  o dans  la  formule,  elle  se  simplifie  et 
prend  la  forme 

V'  = ï •. 

I -H  0.00375  t 

Ainsi,  si  l’on  demandait  quel  serait  à o un  volume 
de  gaz  de  1 53 . 27 , observé  à 36,5 , on  aurait  : 

1 53 .27  I j3  ■ 27 <> . Q .. 

“ I -f-o, 00875  X 36. 5 1 13.6875  * 

Voilà  pour  les  températures.  Il  nous  reste  à parler 
des  pressions  ; or  : 

Soit  P la  pression  observée,  V le  volume  corres- 
pondant, p'  une  pression  différente , et  V’  le  volume 
correspondant  à cette  dernière,  on  a : 


de  sorte  que,  comme  on  réduit  tout  à la  pression 
moyenne  de  0:76,  cette  relation  prend  la  forme 

. 0.70 
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• On  peut  comprendre  à la  fois  les  variations  de  cha- 
leur et  dé  pression  dans  la  même  formule: 

Soient  donc  v et  v'  les  volume?  d’un  gaz  auK  tem- 
pératures centigrades  respectives  t . t' , et  sous  les 
pressions  p -p'  ■,  cés  pressions  étant  mesurées  par  la 
colonne  de  mercure  du  baromètre , on  a la  relation  : . 

pv  +0.00375  ^)=p' v'  { \ + 0.00375  t); 

de  sorte  que,  comme  on  ramène  tout  à la  tempéra- 
ture O et  à la  pression  0.76  cèntimètres,  v étant  le 
volume  qa’on  observe , sous  la  pression  p , à la  tem- 
pérature i,  on  a,  pour  le  volume  définitif  v'  , toutes, 
corrections  faites  : 

-v'=  . 

0.76(1+0.00375/) 

APPAREIL  DE  CAVENDISH  POUR  MÉLANGER  LES  GAZ  ET 

DÉTERMINER  LEUR  CONTRACTION  PAR  LA  PRESSION. 

Cet  ingénieux  appareil  se  trouve  décrit , par  son  in- 
venteur, dans  les  Transactions  Philosophiques. 

Le  vaisseau  a,  figure  199  bis,  est  un  cylindre  de 
verre,  fermé  en  bas  et  en  baut  par  des  couvercles  de 
laiton  ; le  couvercle  inférieur  est  ouvert,  et  s’ajuste 
dans  un  petit  soubassement  de  même  métal  cl,  par  le 
même  mécanisme  qui  lie  une  baïonnette  à un  canon 
de  fusil  : le  couvercle  supérieur  porte  un  robinet  de 
cuivre  c.  Cfette  base  est  percée  d’un  trou  e à son  centre 
et  fixée  dans  la  cuve  par  le  manche  de  cuivre  f,  de  telle 
sorte,  que  l’orifice  supérieur  c se  trouve  à environ  un 
demi-pouce  au-dessous  de  la  surface  de  l’eau.  Le  cylindre 
de  Cavendish  contenait  282  grains  d’eau;  il  appelait 
cette  capacité  une  mesure  de  gaz.  Pour  les  mélanges 
d’air  et  d’acide  nitreux , il  se  servait  de  trois  flacons  m , 
de  grandeur  différente  : ces  flacons  étaient  fermés  à leur 
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foud  par  un  chapeau  de  cuivre  à bords  suffisamment 
larges  pour  donner  de  la  stabilité  à l’appareil,  et  la 
partie  supérieure  portait  un  anneau  par  lequel  on  pou- 
vait les  suspendre  au  fléau  d’une  balance.  Chacun  de 
ces  flacons  avait  sa  mesure  particulière  qui  servait 
à les  remplir.  Cette  mesure  b était  en  verre , fermée  à 
son  fond  par  un  chapeau  de  cuivre,  et  elle  portait  un 
manche  de  bois,  afin  que  la  chaleur  de  la  main  ne  se 
communiquât  point  à son  contenu.  Le  plus  petit  de 
ces  flacons  contenait  trois  mesures  de  gaz , et  son  ap- 
pareil de  remplissage,  une  mesure  un  quart:  le  flacon 
moyen  avait  une  capacité  de  six  mesures  ; celui  de  rem- 
plissage deux  mesures  et  demie  ; enfin , le  plus  grand 
en  contenait  douze,  et  celui  qui  servait  à le  remplir, 
cinq.  Le  premier  servait  aux  essais  sur  l’air  atmosphé- 
rique , le  dernier  à ceux  de  l’oxigène , et  le  flacon 
moyen  n’était  employé  qu’à  indiquer  les  volumes. 

Soit  qu’il  fît  usage  du  cylindre  a,  ou  de  la  mesure  b, 
il  commençait  par  les  remplir  de  gaz,  et  les  plaçaient 
sur  le  pommeau  de  cuivre  o,  fixé  à la  tablette  de  la 
cuve,  qui  en  chassait  une  partie  du  gaz,,  et  laissait  la 
quantité  voulue , qu’on  obtenait  ainsi , avec  plus  d’exacti- 
tude que  par  tout  autre  moyen  de  mesurer.  Mais  comme 
la  mesure  des  gaz  est  encore  sujette  à des  erreurs  con- 
sidérables, qui  résultent  de  l’adhéi-ence  aux  parois  des 
mesures,  ou  des  tubes,  d’une  portion  d’eau  plus  grande 
dans  une  circonstance  que  dans  une  autre,  Cavendisb 
préférait  en  déterminer  les  quantités,  en  pesant  les 
vaisseaux  sous  l’eau;  prenant  du  reste  quelques  précau- 
tions pour  que  les  fils  métalliques  auxquels  ils  étaient 
suspendus  eussent  une  longueur  telle,  que  la  surface 
des  gaz  fût  constamment  au  même  niveau  au-dessous 
de  l’eau,  les  vases  y plongeant  en  totalité. 

Cavendisb  fait  observer  qu’il  est  nécessaire  de  faire 
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quelques  changemens  à la  balance  ordinaire,  afin  de 
la  rendre  propre  à peser  sous  l’eau  le  vaisseau  à gaz; 
car  plus  ce  vaisseau  plonge , plus  le  gaz  se  trouve  com- 
primé ; ce  qui  donne  plus  de  poids  à l’ensemble,  et  feit 
incliner  le  bras  du  fléau  situé  de  ce  côté.  Il  devient 
donc  nécessaire^  ou  de  placer  l’index  au-dessous  du 
fléau , comme  on  le  voit  dans  beaucoup  de  balance» 
d’essai,  ou  d’employer  tout  autre  moyen  pi^ir  plac» 
le  centre  de  gravité  assez  au-dessous  du  centre  de 
suspension  pour  que  la  balance  oscille,  en  dépit  de 
l’obstacle  que  la  compression  du  gaz  dans  le  vaisseau 
lui  oppose. 

Lorsque  la  combinaison  a eu  lieu  par  l’action  réci- 
proque du  gaz , on  pèse  de  nouveau  l’appareil , et  l’on 
calcule  la  contraction  ou  l’expansion.  ..v 

Les  élémens  de  ce  calcul  sont  : 

Le  poids  de  l’appareil  sous  l’eau , lorsqu’il  est  rempli 
de  ce  liquide  ; • 

Son  poids  lorsque  les  gaz  y sont  introduits,  mais 
non  combinés;  ce  poids  sera  toujours  moindre  que  le 
premier  : leur  différence  sera  égale  au  poids  de  l’eau 
déplacée  par  le  gaz,  déduisant  le  poids  du  gaz; 

Son  poids  après  là  combinaison,  qui,  dans  le  cas 
où  il  n’y  a point  de  changement  de  volume  ni  ab- 
sorption par  l’eau,  sera  le  même  qu’aupqravant ; 

, Dans  le  cas  où  la  combinaison  causerait  une  expan- 
sion , le  poids  sera  diminué  de  celui  du  poids  de  l’eau 
égal  à son  plus  grand  déplacement. 

Si,  au  contraire,  les  gaz  se  contractent,  ou  si  l’eau 
les  absorbe,  le  poids  se  trouvera  augmenté. 

Ce  moyen  de  déterminer  la  quantité  de  gaz  em- 
ployée ou  produite  dans  une  opération  quelconque, 
doit  toujours  être  préféré  lorsque  des  circonstances 
le  permettront.  ^ ? 
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» 

POMPE  A AIR  , MACHINE  PNEUMATIQUE. 

Ia*s  personnes  qui  font  des  cours  de  philosopMe 
mécanique  emploient,  souvent  cet  appareil  pour  dé- 
montrer les  propriétés  générales,  communes  aux  sub- 
stances volatilisées , qui  ne  se  condensent  point  à la 
plus  basse  température,  et  la  plus  grande  pression  de 
l’atmosphère  à la  surface  de  la  terre  ; mais  les  chimistes 
l’emploient  beaucoup  moins  ; en  effet,  une  simple  se- 
ringue à exhaustion  peut,  dans  presque  tous  les  cas  , 
remplacer  cet  appareil. 

La  quantité  de  pièces  additionnelles,  qu’on  vend  or- 
dinairement avec  la  machine  pneumatique,  n’est  point 
nécessaire  au  chimiste,  La  partie  qui  lui  est  nécessaire 
est  la  pompe , à laquelle  il  pourra  ajouter  tout  au  plus 
deux  ou  trois  récipiens  de  diverses  grandeurs,  l’un 
•d’eux,  ouvert  par  le  haut;  un  plateau,  muni  d’un  fil 
métallique,  traversant  une  boîte  à cuir;  un  tube  de 
cuivre,  mais  surtout  un  récipient  surmonté  d’un  robi- 
net, auquel  au  moyen  d’une  allonge,  sera  adapté,  un 
ballon  de  verre,  dont  le  col  portera  aussi  un  robinet. 

Cet  appareil  sert  à mesurer  le  poids  spécifique  des 
gaz,  qu’on  obtiendra  de  la  manière  suivante.  On  dé- 
vissera le  ballon  attaché  au  récipient,  on  le  pesera 
avec  soin  ; le  robinet  étant  ouvert , on  le  vissera  de 
nouveau  au  récipient , on  fera  jouer  la  pompe , c’est- . 
à-dire  qu’ôn  épuisera  le  ballon  ; on  fermera  le  robinet, 
et  on  pesera  encore  le  ballon;  on  prepd  ordinaire- 
ment la  perte  de  poids,  pour  celui  de  l’air  qu’on  a 
enlevé  au  ballon. 

On  attache  alors  de  nouveau  le  ballon  au  récipient 
qui,  pendant  l’intervalle,  se  sera  rempli  du  gaz,  dont 
on  cherche  le  poids  spécifique , et  qui  était  placé  dans 
la  cuve;  on  ouvre  le  robinet,  on  laisse  le  gaz  s’intro- 
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duire  dans  le  ballon,  et,  s’il  est  possible,  on  fait  coïn- 
cider le  niveau  du  gaz  dans  le  récipient  et  dans  la  cuve  ; 
dans  le  cas  contraire,  on  mesure  la  différence  de  ces 
niveaux,  et  l’on  en  prend  note. 

Les  chimistes  se  contentent , en  général , de  comp- 
ter un  tiers  de  grain  par  chaque  centaine  de  pouces 
cubes  de  gaz  employé  dans  l’expérience , pour  faire  la 
part  de  l’humidité.  Lorsque  le  poids  spécifique  du  gaz 
ne  diffère  point  très-sensiblement  de  celui  de  l’air  at- 
mosphérique , et  qu’ils  sont  l’un  et  l’autre  exposés  sem- 
blablement à l’humidité,  on  néglige  cette  dernière 
correction. 

La  machine  pneumatique  est  quelquefois  utile  pour 
filtrer  les  liquides.  Lorsque  cette  opération  doit  se 
faire  sur  une  petite  échelle,  il  suffit  d’introduire  un 
entonnoir  dans  l’ouverture  supérieure  du  récipient, 
de  luter  le  joint  avec  de  la  cire  molle,  donnant  ensuite' 
quelques  coups  de  piston,  la  pression  atmosphérique 
chassera  le  liquide  à travers  le  filtre.  Cette  méthode 
a été  mise  en  pratique  sur  une  très-grande  échelle 
pour  forcer  les  liquides  de  passer  à travers  de  nom- 
breuses couches  de  flanelle;  la  pompe  est  alors  mue  ' 
par  une  machine  à vapeur. 

On  a récemment  employé  la  pompe  à air  à extraire 
une  partie  de  l’air  des  appareils  distillatoires  , afin  que 
la  liqueur  n’atteignît  point  la  haute  température  à la- 
quelle il  eût  fallu  le  soumettre,  sous  la  pression  atmo- 
sphérique. 

POMPE  DE  CONDENSATION. 

La  pompe  de  condensation  est  moins  employée  que 
la  machine  pneumatique  ou  pompe  à air,  mais  elle  n’est 
point  sans  utilité  ; des  manufacturiers  ont  même  ap- 
pliqué en  grand  cet  appareil  avec  de  très-grands  avan- 
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tages,  ù la  fabricalion  du  papier  et  à la  teinture  des 
étoffes , par  exemple. 

La  même  machine  sert  quelquefois,  à volonté,  d’ap- 
pareil d’exhaustion  et  de  condensation. 

Il  est  nécessaire  qu’une  pompe  à condensation  de 
labortitoire  soit  munie  de  tuyaux  et  de"  robinets,  qu’on 
puisse  y visser  au  besoin,  afin  qu’elle  fasse  le  service, 
non-seulement  du  cécipieut  qui  y,  attient , mais  en- 
core de  tout  autre,  vaisseau  qu’on  y adapte,  une  bou- 
teille de  gomme  élastique,  par  exemple. 

SERiHGDE  A Transvasement. 

Cet  appareil  supplée  quelquefois  la  machine  pneu- 
matique et  la  pompe  de  condensation  ; mais  il  est 
■d’un  pouvoir  infiniment  moindre.  Cependant  il  peut 
être  souvent  fort  utilement  employé  pour  transvaser 
les  gaz  ou  les  liquides  denses,  les  chasser  dans  le 
corps  des  animaux,  ou  retirer  de  l’estomac  les  sub- 
stances délétères  qu’oii  pourrait  y avoir  introduites. 

La  description  de  cet  appareil,  comme  celles  de  la 
machine  pneumatique  et  de  la  pompe  de  condensation, 
est  du  domaine  de  la  mécanique.  La  seringue  pneuma- 
tique est  construite  comme  les  canons  ou  cylindres  des 
meilleures  pompes  à air,  qui  servent  à la  fois  de 
pompes  d’exliaustion  et  de  condensation. 

• DU  VIDE  PRODUIT  PAR  LA  VAPEUR. 

En  f 70a , M.  Savary , dans  son  Ami  du  Mineur, 
ouvrage  dans  lequel  on  retrouve  la  première  descrip- 
tion d’une  machine  à vapeur,  fit  connaître  une  mé- 
thode pour  chasser  l’air  des  vaisseaux,  ou,  comme  ou 
le  dit  ordinairement,  pour  produire  le  vide  au  moyen 
de  la  vapeur,  fondée  sur  la  difficulté  que  ces  deux 
(luides  élastiques  éprouvent  à se  mélanger. 

I. 
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Ce  n’est  que  depuis  quelques  années  que  M.  Bany 
en  a fait  l’application  aux  appareils  distillatoires,  ré- 
duisant ainsi  la  température  à laquelle  les  liquides 
qu’ils  contiennent,  peuvent  être  portés  à l’ébullition, 
afin  d’évaporer  les  sucs  végétaux  et  les  décoctions  dans 
la  préparation  des  extraits  employés  en  médecine. 

I>e  premier  appareil  de  M.  Barry  se  composait  d’une 
inarniite  de  fonte,  à peu  près  hermétique,  polie  inté- 
rieurement et  qui  servait  d’évaporatoire.  Cette  mar- 
mite reposait  dans  un  autre  vaisseau  ouvert,  en  partie 
rempli  d’eau  échauffée  par  le  tuyau  à vapeur,  faisant 
ainsi  l’office  d’un  hain-marie. 

Le  couvercle  ou  la  partie  supérieure  de  cet  évapo- 
raloire  était  mise  en  communication  avec  une  grande 
sphère  de  cuivre,  d’une  capacité  trois  fois  aussi  grande 
que  celle-ci,  et  entourée  d’eau  froide,  selon  le  besoin 
(Voyez  la  figure  200)  : on  peut  appeler  cette  sphère 
le  récipient.  I^e  tuyau  qui  établit  la  communication 
entre  ces  deux  pièces,  porte  un  grand  robinet  qui  peut 
servir  à couper  cette  communication. 

Voici  la  manière  de  se  servir  de  cet  appareil.  On 
introduit  l’infusion  par  une  grande  ouverture,  prati- 
quée à la  partie  supérieure  du  vaisseau  de  fonte,  qu’on 
referme  hermétiquement , et  qu’on  recouvre  d’eau.  Le 
robinet  qui  établit  la  communication  avec  le  récipient 
est  fermé.  Pour  produire  le  vide  on  fait  passer  la 
vapeur  d’une  chaudière  ou  bouilloire  dans  la  splièit* 
creuse  de  cuivre  jusqu’à  ce  qu’elle  en  ait  cha$sé  tout 
l’air,  effet  qui  est  produit  au  bout  de  cinq  minutes  à 
peu  près,  et  qu’il  est  facile  de  reconnaître  à ce  que  la 
vapeur  sort,  non  condensée,  par  le  robinet.  A cet 
instant  ôn  ferme  la  sphère  de  cuivre,  et  l’on  admet 
de  r eau  froide  autour  de  la  surface  extérieure.  I^e  vide^ 
ainsi  produit  dans  la  sphère  qui  contient  les  quatre 
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-ciiiquièincs  de  l’air  total  de  l’appareil,  se  partage,  si 
l’on  peut  s’exprimer  ainsi,  avec  le  vaisseau  de  fonte, 
au  moment  où  l’on  ouvre  le  robinet,  c’est-à-dire  que 
les  quàtre  cinquièmes  de  l’air  du  vaisseau  de  fonte 
passent  dans  la  sphère;  on  referme  alors  le  robinet, 
et  l’on  produit , au  moyen  de  la  vapeur,  une  seconde 
exbaustiou,  précisément  comme  la  première  fois; 
enfin,  l’on  rétablit  de  nouveau,  et  pour  un  moment, 
la  communicatioa  entre  le  vaisseau  de  fonte  et  le  réci-, 
pient  ou  la  sphère.  De  cette  manière,  les  quatre  cin- 
quièmes de  l’air  qui  restait  après  la  première  exbaus- 
tion  , se  trouvent  chassés. 

On  échauffe  alors  le  bain-marie  dans  lequel  se  trouve 
plongé  le  vase  de  fonte,  jusqu’à  ce  que  le  fluide  qu’on 
veut  épaissir  ou  concentrer,  commence  à bouillir;  ce 
dont  on  s’aperçoit  en  regardant  à traVers  une  petite 
vitre  de  verre  très-épais,  ajustée  à l’appareil;  on  main- 
tient ensuite  la  température  de  l’ébullition  qui  est  indi- 
quée par  un  thermomètre,  jusqu’à  ce  que  le  fluide  ait 
acquis  le  degré  de  consistance  nécessaire,  degré  que  la 
petite  vitre  sert  encore  à reconnaître.  M.  lîarry  a trouvé 
quelques  avantages  à préparer,  en  une  seule  opération , 
toute  la  quantité  de  matière  que  peut  employer  l’ap- 
pareil pendant  un  jour  entier.  On  enlève  le  résidu, 
ou  l’extrait,  comme  on  l’appelle,  lorsqu’il  a atteint  le 
degré  de  consistance  necessaire,  et  si  ce  degré  avait 
été.  dépassé,  on  l’obtiendrait  de  nouveau  en  échauf- 
fant doucement  ce  résidu,  et  le  délayant  dans  une 
quantité  d’eau  convenable. 

On  juge  du  degré  d’exhaustion  par  la  hauteur  d’une 
colonne  de  mercure , renfermée  dans  une  jauge  fixé-e 
au  vaisseau;  et  bien  qu’on  u’emploie  point  de  pompa, 
cette  colonne  atteint  souvent  la  hauteur  de  a8  pouces 
pendant  une  ébullition  rapide.  M.  Barry  opère  ordi- 

36. 
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nairement  avec  une  colonne  qui  n’a  guère  que  deux 
pouces  de  moins  que  la  hauteur  barométrique  ordi- 
naire, et  alors  la  température  du  liquide  se  trouve 
au-dessous  de  loo  degrés  de  Fahrenheit;  on  pourrait 
probablement  le  réduire  â 90  degrés. 

La  figure  200  représente  l’appareil  de  M.  Barry  : 
a est  la  marmite  de  fonte  ou  le  vaisseau  évaporatoiro; 
b le  bain-marie;  c le  tuyau  à vapeur  qui  sert  à échauf- 
fer ce  bain;  d le  thermomètre  qui  marque  la  tempé- 
rature intérieure;  e l’un  des  couvercles  qui  .porte  la 
petite  vitre;  f le  tuyau  qui  met  la  marmite  en  com- 
munication avec  le  récipient;  g est  la  colonne  de  mer- 
cure qui  indique  le  degré  d’exhaustion  ; h est  le  robi- 
net qui  coupe- ou  établit,  selon  le  besoin,  la  commu- 
nication entre  la  marmite  et  le  récipient;  i robinet 
qui  sert  à introduire  l’air;  k est  le  récipient  ou  la 
sphère  de  laiton,  placée  dans  le  réfrigérant;  l robi- 
net par  lequel  on  évacue  l’eau  de  condensation  ; m ro- 
binet qui  sert  h introduire  la  vapeur  pour  chasser  l’air. 


lUÉTHODES  ET  INSTRUMENS  POUR  TRAVAILLER 
LES  APPAREILS. 

Les  appareils  de  verre,  lorsqu’on  les  achète  chez  le 
fabricant,  exigent  souvent  d’être  taillés,  coupés,  per- 
cés, suivant  certaines  conditions  que  le  fabricant  né 
peut  prévoir;  il  est  donc  nécessaire  que  le  chimiste 
puisse,  au  besoin,  faire  dans  son  laboratoire  ces  mo- 
difications aux  instruinens  qu’il  achète. 

COUPER  le  col  des  VASES  DE  VERRE. 

On  connaît  plusieurs  méthodes  pour  couper  le  col 
des  ballons,  inatras,  cornues,  etc.,  etc. 
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Iâi  première  consiste  à coller  autour  du  col  une 
bande  de  cuir  épais,  précisément  à l’endroit  où  il  doit 
être  coupé;  puis , au  moyen  d’une  pierre  à fusil  aiguë, 
on  trace  le  long  de  ce  cuir  une  ligne  qui  sert  à guider 
la  lime  à trois  pans  que  le  chimiste  devra'  employer 
pour  terminer  l’opération.  Il  arrive  souvent  que  le 
col  tombe,  dès  que  la  lime  a formé  un  léger  sillon  : 
cette  méthode  est  la  meilleure  et  la  plus  sûre. 

Deuxième  méthode.  Comme  dans  la  première , on 
fait  une  trace  avec  une  pierre  à fusil,  et  un  léger  sillon 
avec  la  lime;  puis  l’on  trempe  un  fil  de  coton  dans 
l’huile  de  térébenthine , on  l’attache  autour  du  col 
dans  le  sillon,  on  y mot  le  feu,  et  l’on  tourne  le  col 
pendant  qu’il  brûle,  afin  de  l’échauffer  également;  la 
combustion  terminée , on  jette  quelques  gouttes  d’eau 
froide  à la  place  du  fil , et  généralement  le  col  tombe. 
Cependant  il  arrive  quelquefois  que  le  vase  craque 
sur  le  côté,  surtout  si  l’opérateur  n’a  point  par  l’ii- 
sagë  acquis  la  dextérité  qu’exige  cette  opération. 

Troisième  méthode.  On  formera  d’abord  un  sillon 
comme  nous  l’avons  presçrit;  puis,  choisissant  un 
anneau  de  fer  du  diamètre  convenable,  on  le  portera 
au  rouge , et  on  fera  passer  le  col  du  vase  à travers  ' 
cet  anneau , afin  de  l’appliquer  pendant  quelques  se- 
condes à l’endroit  où  est  lé  sillon.  On  enlève  ensuite 
l’anneau,  et  jetant  un  peu  d’eau  froide  à l’endroit  où 
il  était  placé,  le  col  tombe  assez  ordinairement;  mais 
cette  opération  exige  encore  une  certaine  adresse  pour 
établir,  d’un  seul  coup,  le  contact  entre  le  col  du  vase 
et  toute  la  circonférence  de  l’anneau.  Les  chimistes 
qui  emploient  cette  méthode,  ont  un  assortiment 
d’anneaux  de  différentes  grandeurs;  quelques  autres 
ont  des  pincettes,  dont  les  deux  branches  se  meuvent 
sur  im  meme  axe  placé  au  milieu  de  leur  longueur. 
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et  portant  à chaciine  de  leurs  extrémités  dos  demi- 
cercles  de  grandeur  différente. 

On  coupe  encore  le  col  des  vases  de  verre  au  moyen 
d'une  roue  en  cuivre,  et  a laide  d huile  et  demeii; 
mais  cette'  méthode  n’est  point  celle  des  chimistes. 

Lorsqu’on  emploie  la  première  méthode,  les  bords 
du  col,  après  avoir  été  tailles,  sont  tres-coupans , de 
"sorte  qu’il  devient  nécessaire  de  les  limer  un  peu  pour 
ne  point  se  blesser. 

Baumé  qui,  de  concert  avec  le  D’"  Macquer,  lit 
pendant  seize  ans  des  cours  de  chimie,  dans  lesquels» 
il  ne  faisait  pas  moins  de  deux  mille  expériences  et 
opérations  chaque  année,  employait  la  méthode  sui- 
vante pour  couper  à la  fois  les  cols  de  deux  douzaines 
de  ballons , matras  ou  autres  vaisseaux. 

Il  tendait  un  ■ cordeaiu  le  long  d un  banc  ou  d une 
planche,  et  y plaçait  les  appareils,  de  maniéré  que 
les  endroits  où  leurs  cols  devaient  être  coupes,  se 
trouvassent  tous  sur  la  même  ligHf  ; et  pour  occuper 
moins  de  place , il  en  tournait  la  panse  alternativemeut 
à droite  et  à gauche  du  banc.  Cela  fait,  il  délayait  du 
plâtre , l’appliquait  entre  les  cols  des  vaisseaux , et 
le  laissait  sécher;  alors,  avec  une  scie  et  de  la  sciure  de 
pierre , il  coupait  ou  plutôt  sciait  tous  les  cols  a la 
fois. 

DES  MOYENS  DE  PERCER  LES  VAISSEAUX  DE  VERRE 
ET  DE  GRÈS. 

La  méthode  la  plus  simple  pour  perforer  la  panse 
d’un  ballon,  la  voûte  d’une  cornue,  etc.,  consiste  à 
choisir  d’abord,  s’il  est  possible,  le  lieu  où  le  verre 
aura  un  défaut,  une  soufflure  ; eu  y faisant  touinci 
une  pointe  d’acier  très-dur  on  parviendra  à percer  un 
petit  trou , qu’on  élargira  ensuite  avec  une  lime  en 
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queue  de  rat.  Il  faut  avoir  le  soin  de  choisir  une  lime 
plus  petite  que  le  trou  ; car  si  on  'la  for^’ait  un  peu  ^ 
pour  la  faire  entrer,  l’effort  nécessaire  pour  la  dégager 
ensuite  briserait  le  verre. 

On  perfore  les  vaisseau.v  de  grès  en  les  mettant  en- 
tre les  deux  genoux , et  y faisant  entrer  un  poinçon 
d’acier  bien  dur  avec  un  marteau  ; si  l’ouverture  doit 
être  large,  on  perce  plusieurs  trous  de  la  même  ma- 
nière suivant  la  trace  de  ses  limites,. et  l’on  enlève 
l’intérieur  par  un  bon  coup  de  marteau  donné  bien 
sec;  on  la  finit  ensuite  au  moyen  de  la  lime,  et  l’on 
use  avec  du  sable  et  de  l’eau,  ou  de  l’huile  et  de 
l’émeri,  un  bouchon  de  verre  ou  de  grès  pour  la 
fermer. 

La  méthode  du  D*^  Lewis,  pour  perforer  les  réci- 
piens  de  verre  et  y introduire  des  baromètres,  est  la 
suivante  : il  collait  sur  le  récipient  un  morceau  de  cuir 
épais  percé  en  son  milieu  d’un  trou  précisément  égal 
à celui  qu’il  désirait  pour  l’appareil;  il  remplissait 
alors  d’émeri  la  cavité  formée  par  ce  morceau  de 
cuir,  et  il  faisait  tourner  dans  cette  cavité  un  instru- 
ment d’acier  dont  l’extrémité  frottante  portait  une 
petite  cavité  qui  retenait  l’émeri  jusqu’à  ce  que  le 
verre  fût  percé. 

On  perce  encore  le  verre  ou  le  grès  avec  une  ta- 
rière qui  enlève  un  morceau  circulaire  du  vase  ; mais 
ce  moyen  ne  peut  être  employé  que  pour  les  trous  de 
quelques  ligues  de  diamètre;  on  regarde  comme  le 
meilleur  moyen  de  percer  le  verre  ou  la  porcelaine, 
l’emploi’d’un  diamant  monté  dans  une  pièce  de  cuivre 
qu’on  tourne  à la  main  oh  au  moyen  d’un  vilbrequin. 
Quelques  personnes  préfèrent , avec  raison , placer  le 
vilbrequin  dans  une  petite  presse  semblable  à celle 
des  graveurs  de  cacliefs,  le  mouvement  de  rotation  est 
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alors  moins  vacillant  ; dans  tous  les  cas  on  se  sert 

d’huile  fine  pour  aider  l’action  du  diamant. 

DES  LUTS  EMPLOYÉS  EN  CHIMIE. 

La  nécessité  d’assurer  les  joints  des  appareils  chi- 
miques pour  prévenir  les  fuites , est  assez  évidente 
[)our  que  nous  n’ayons  pas  à la  démontrer.  Toutes  les 
matière.s  qu’on  emploie  prennent  le  nom  de  lut  ; il 
est  nécessaire  qulls  soient  impénétrables  aux  sub- 
stances les  plus  subtiles  qui  peuvent  se  dégager  pen- 
dant une  opération. 

DE  LA  CIRE  JAUNE. 

La  cire  jaune  peut  souvent  servir  de  lut,  on  la 
rend  moins  cassante,  mais  en  même  temps  plus  fu- 
sible en  la  faisant  fondre  avec  un  huitième  de  son 
poids  de  térébenthine.  Sous  ce  dernier. état , ce  lut 
n’est  nullement  gênant , il  s’attache  fortement  au 
verre,  et  se  laisse  très-difficilement  pénétrer.  On  peut 
le  rendre  plus  épais  et  plus  ou  moins  dur  et  souple  en 
mélangeant  avec  lui  diverses  résines.  Quoique  cette 
espèce  de  lut  retienne  parfaitement  les  gaz  et  les  va- 
peurs , il  est  des  expériences  de'  chimie  qui  exigent 
une  telle 'chaleur,  qu’il  ne  tarde  pas  à se  liquéfier  et  à 
les  laisser  échapper. 

*On  emploie  encore  la  cire  d’abeille  pour  fermer  le 
petit  trou  qu’on  laisse  quelquefois  dans  les  récipiens 
qui  servent  à la  distillation  de  substances  dont  les 
vapeurs  se  condensent  très-difficilement  ; enfin , on 
l’emploie  pour  boucher  les  flacons  qui  contiennent 
des  acides  ou  des  liquides  alcalins  lorsqu’on  n’a  rien 
de*  plus  convenable  sous  la"  main. 

LUT  DE  PAPIER  ET  DE  VESSIE. 

On  regarde  comme  tout-à-fait  suffisant,  dans  bien 
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(les  cas , (rétenclrc  sur  les  joints  de  petites  handes  de 
papier  enduites  de  colle.  ^ 

On  se  sert  aussi  fort  souvent  de  bandelettes  de  ves- 
sies ou  de  boyaux,  qu’on  se  contente  d’huinecter,  et 
qu’on  fixe  ensuite  sur  les  joints  avec  du  ruban  de  fil. 
Elles  sèchent  bientôt  et  adhèrent  avec  assez  de  force, 
pourvu  que  les  vapeurs  ne  soient,  ni  acides,  ni  salines. 
' I^s  vessies  adhèrent  encore  mieux  et  ferment  les 
joints  avec  bien  plus  de  force  lorsqu’on  les  a laissé 
tremper  dans  l’eau  pendant  quelque  temps;  il  faut 
qu’elles  soient  tout-à-fait  pourries,  que  leur  odeur 
soit  insupportable,  et  qu’elles  s’attachent  aux  doigts; 
on  en  forme  des  boulettes  avec  les  mains,  qu’on  ap- 
plique ensuite  autour  des  joints. 

LUT  ORDINAIRE. 

Le  lut  ordinaire  se  compose  de  farine  de  graine  de 
lin  broyée  dans  un  lyortitr  avec  la  quantité  de  colle 
d’amidon  suffisante  pour  faire  une  pâte  bien  homo- 
gène. I.ÆS  chimistes  français  se  servent  de  ce  Int  pour 
recouvrir  leurs  bouchons  de  liège;  ils  en  appliquent 
une  petite  couche  et  la  recouvrent  de  quelques  bandes 
de  papier  Joseph  trempées,  pour  plus  de  sûreté,  dans 
la  colle-forte. 

Cavendish  broyait  des  amandes  dans  un  mortier,  et 
les  incorporait  dans  de  la  colle-forte  légère;  ce  lut 
résiste  à la  pression  de  plusieurs  pouces  d’eau. 

LUT  A LA  CUAUX. 

On  emploie  beaucoup  ce  lut,  non-seulement  pour 
fermer  les  joints  des  appareils , mais  pour  raccôm- 
moder  les  vases  de  terre  et  de  verre  qu’on  a pu  casser. 

On  le  prépare  en  mélangeant  rapidement  de  la 
chaux  vive  en  poudre  fine  avec  un  blanc  d’œuf  dé- 
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layé  dans  son  volume  d’eau.  Quelquefois  on  remplace  - 
le  blanc  d’œuf,  soit  par  ui^e  dissolutiou  de  colle-forte 
assez  légère  pour  demeurer  liquide  à fro’id,  soit  par 
un  mélange  fait  en  écrasant  dans  un  mortier  du  vieux 
fromage  avec  de  l’eau  jusqu’à  consistance  de  crème , - 
on  l’étend  sur  des  bandes  de  linge,  et  l’on  s’en  sert 
à l’instant  où  l’on  vient  de  le  préparer,  car  il  durcit 
très-promptement.  . . . ■ 

Ce  lut  est  fréquemment  employé  pour  recouvrir  les 
bouclions  des  flacons;  les  chimistes  français  s’en  ser- 
vent aussi  pour  enduire  les  bouchons  avant  d&les  in- 
troduire dans  le  col  de  la  cornue. 

On  enlève  assez  ordinairement,  ce  lut  en  l’entortil- 
lant pendant  quelque  temps  avec  des  chiffons  humides, 
auxquels  on  peut  ajouter  de  l’esprit  de  sel  (acide  hy- 
drochlorique  ).  . • 

i " '* 

DU  LUT.  GRAS.  ’ 

Ce  lut  est  le  meilleur  qui  ait  été  jusqu’ici  découvert, 
pour  assurer  les  joints  des  appareils  distillatoires  où 
des  vapeurs  difficilement  condensables  se  dégagent  ; 
cependant  il  a aussi  ses  inconvéniens.  On  le  prépare 
en  battant  dans  un  mortier  de  l’argile  bien  sèche  avec 
de  l’huile  de  lin  bouillie;  quelquefois  on  remplace  l’huile 
de  lin  par  du  vernis  d’ambre,  ou  plutôt  ou  mélange 
avec  l’huile  de  lin  de  l’ambre  jaune  qu’on  a fait  fondre 
dans  une  cuillère  de  fer.  Bien  que  le  lut  préparé  de 
cette  dernière  manière  soit  regardé  comme  supérieur 
au  premier,  cependant  cette  supériorité,  n’est  point  en 
raison  de  la  dépense  qu’il  occasionne;  aussi  n’est-il 
guère  employé  que  par  ceux  qui  n’estiment  les  choses 
que  par  leur  prix  coûtant. 

Le  lut  ci-dessus  résiste  à un  haut  degré  de  chaleur; 
il  est  impénétrable  aux  acides  et  aux  liqueurs  spiri- 
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tueuses;  il  aiUièrc  avec  force  aux  métaux,  au  grès,  au 
verré,  pourvu  que  ces  substances  soient  parfaitement 
scelles.  Mais  si  malheureusemeut  la  liqueur,  pendant 
le  cours  de  l’opération , vient  à passer  entre  le  verre  et 
le  lut,  ou  entre  les  couches  de  ce  dernier,  de  manière 
à riiumecter,  il  devient  extrêmement  difficile  de  bou- 
cher la  fuite. 

C’est  là  le  principal  inconvénient  attaché  à l’emploi 
de  ce  lut , peut-être  même  est-ce  le  seul.  Comme  il  se 
ramollit  à la  première  imjSression  de  la  chaleur,  on  le 
recouvre  de  bandelettes  de  vessie  mouillées  et  liées 
avec  de  la  ficelle,  en  hélices  très-serrées.  .\vec  ces  pré- 
i^utions,  il  n’y  a plus  de  danger  à craindre,  et  l’on 
peut  regarder  le  joint  comme  parfaitement  fermé. 

Il  arrive  souvent  que  la  forme  des  joints  ne  permet 
point  l’application  du  fil  ou  du  petit  ruban;  et  comme 
il  faut  beaucoup  d’adresse  pour  ne  point  donner  de  se- 
cousses à l’appareil,  il  n’est  point  rare  que,  pendant 
qu’on  lute  un  des  joints,  l’autre  se  dérange.  Dans  ce 
cas , il  faut  employer  des  bandes  de  linge  enduites  de 
lut  à la  chaux , au  lieu  de  vessie  humide.  On  applique 
ces  bandes  tout  humides  ; elles  sèchent  très-prompte- 
ment et  durcissent  beaucoup.  On  applique  aussi  ces 
sortes  de  bandelettes  sur  les  joints  lutés  avec  la  cire  et 
la  résine.^ 

Avant  d’appliquer  un  lut,  les  joints  des  vases  doi- 
vent être  ajustés  avec  assez  de  soin  pour  avoir  une  cer- 
taine solidité.  S’il  s’agit  de  luter  le  col  d’une  cornue  à 
celui  d’un  récipient,  ils  doivent  avoir,  à peu  de  chose 
près,  les  mêmes  dimensions;  quand  il  n’en  est  pas  ainsi, 
on  remplit  l’espace  vide  avec  du  bois  tendre  ou  du  liège. 
Enfin,  si  la  disproportion  était  fort  considérable,  on 
introduirait  dans  le  col  du  récipient  un  bouchon  de 
liège  percé  d’un  trou  circulaire,  du  diamètre  nécessaire 
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pour  recevoir  le  col  de  la  cornue.  Mêtnès  précautions 
pour  adapter  des  tubes  recourbés  aux  goulots  des  bou- 
teilles : si  le  bouchon  de  liège  doit  recevoir  deux,  trois 
tubes,  on  le  perfore  de  deux,  trois  trous,  au  moyen. 
d’un  fer  rouge,  qu’on  élargit  ensuite  avec  une  lime  en 
queue  de  rat. 

Lorsque  tout  l’appareil  est  bien  solidement  ajusté, 
on  commence  à appliquer  le  lut;  mais,  quoique  cette 
opération  paraisse  extrêmement  simple,  elle  exige  une 
certaine  adresse  et  surtout  beaucoup  de  soin , pour  ne  ' 
point  déranger  un  joint  pendant  qu’on  arrange  l’autre,’ 
et  pour  enrouler  les  banclelettes. 

Il  est  nécessaire,  avant  de  commencer  une  expé- 
rience, d’essayer  préalablement  le  lut,  soit  en  échauf- 
fant légèrement  la  cornue,  soit  en  introduisant  un  peu 
d’air  par  les  tubes  de  sûreté;  car  une  augmentation  de 
pression  changera  bientôt  le  niveau  des  liquides.  Si  les 
joints  sont  bien  fermés,  celte  différence  de  niveau  per- 
sistera; au  contraire,  les  liquides  reprendront  bientôt 
le  même  niveau,  si  les  joints  laissent  le  plus  petit 
jour. 

LUT  POUR  l’extérieur  UES  VASES. 

11  est  souvent  nécessaire  de  luter  l'extérieur  des  vais- 
seaux, c’est-à-dire  de  les  recouvrir  d’une  légère  couche 
de  matières  propres  à les  garantir  contre  les  change- 
mens  subits  de  température  auxquels  ils  sont  quelque- 
fois exposés,  comme,  par  exemple,  lorsqu’on  ouvre  la 
porte  d’un  fourneau  pour  y remettre  du  combustible. 
Cette  couche  de  lut  sert  encore  à conserver  leur  forme 
aux  vaisseaux  de  verre  qui  pourraient  se  ramollir  à la 
chaleur. 

Le  lut  qu’on  emploie  ordinairement  à cet  usage  se 
compose  d’environ  dix  livres  d'argile  réfractaire,  d’une 
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livre  de  quelque  autre  argile  fusible,  de  deux  livres  de 
gros  sable , et  d’une  once  de  cfottin  de  clieVal.  Iæ  tout 
doit  être  bien  battu  avec  un  peu  d’eau.  Voici  coninient 
on  applique  ce  lut  : on  en  pétrit  bien  une  portion  avec 
la  main,  et  l’on  en  forme  une  galette  bien  plate,  dans 
le  milieu  de  laquelle  on  place  la  cornue;  on  relève  la 
galette  tout  autour,  et  on  l’applique  à la  surface  jus- 
qu’au milieu  de  la  longueur  du  col,  sans  la  briser  ni  la 
fendre,  de  manière  que  la  couche  n’ait  pas  plus  d’un 
demi-pouce  d’épaisseur  et  soit  partout  bien  égale.  Si 
le  lut  se  fendillait,  on  l’enleverait  en  entier,  et  il  fau- 
drait le  battre  de  nouveau. 

Cela  fait,  on  met  la  cornue  de  côté,  pour  laisser 
sécber  cette  enveloppe,  qu’on  amincit  ensuite  bien  éga- 
lement, jusqu’à  ce  qu’elle  n’ait  plus  qu’un  quart  de 
pouce  d’épaisseur. 

Il  est  nécessaire  que  ce  lut  soit  un  peu  fusibfe,  afin 
qu’il  ne  s’écaille  point.  Si  le  feu  ne  doit  point  être  très- 
violent,  on  peut  ajouter  une  once  ou  deux  de  litbarge 
ou  de  minium  au  mélange;  et  le  lut,  une  fois  sec,  est 
recouvert  avec  de  la  litbarge  ou  du  minium  mêlé  avec 
de  l’huile  de  lin. 

Quelques  chimistes  ajoutent  assez  d’eau  au  mélange 
pour  lui  donner  la  consistance  de  la  crème,  et  plongent 
dans  ce  liquide  épais  la  cornue,  qu’ils  y font  tourner, 
afin  de  l’en  couvrir  également;  ils  la  tiennent  ensuite 
au-dessus  du  feu,  pour  faire  sécher  le  lut,  la  replongent 
encore,  la  font  sécher  de  nouveau,  et  ainsi  de  suite, 
jusqu’à  ce  que  la  couche  de  lut  soit  d’une  épaisseur 
convenable. 

M.  Willis  préférait  la  cbaux  vive  pour  les  luts  de  ce 
genre.  Il  faisait  bouillir  deux  onces  de  borax  dans  une 
demi-pinte  d’eau , et  y ajoutait  autant  de  chaux  vive 
en  poudre  fine  qu’il  en  fallait  pour  donner  au  mélange 
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la  consistance  de  la  crème;  puis,  au  moyen  d’une 
brosse  de  peintre,  il  recouvrait  la  cornue  d’une  couche 
•de  ce  mélange  d’environ  un  huitième  de  pouce  d’épais- 
seur. Lorsque  cette  couclie  était  sèche,  il  la  recouvrait, 
toujours  au  pinceau,  d’une  autre  couche  mince  de  chanx 
éteinte  et  d’huile  de  lin.  Ce  lut  peut  encore  servir  Ji 
raccommoder  les  cornues  qui  craquent  dans  une  opé- 
ration quelconque. 

APPAREILS  DIVERS. 

On  trouve  ordinairement,  dans  un  laboratoire  de 
chimie,  un  grand  nombre  d’appareils  qui  s’y  accumulent 
par  degrés,  à mesure  que  l’opérateur  étend  ses  opéra- 
tions, et  qu’il  est  bien  inutile  de  chercher  à décrire. 
Nous  nous  bornerons  à ceux  dont  l’emploi  est  le  plus 
fréquent. 

On  voit,  figure  201  , les  pinces  dont  se  sert  le  chi- 
miste pour  placer  ses  creusets  dans  le  fourneau  de 
fusion  ; 

Figure  202,  les  pincettes  qui  font  le  service  du  feur- 
ncau  à vent  de  Glauber  ; 

Figure  .2o3,  les  pincettes  ordinaires,  dont  on  doit 
avoir  plusieurs  paires  de  différentes  grandeurs; 

Figure  204 , les  pinces  pour  le  service  des  têts  et 
coupelles  sous  la  moufle; 

Figure  ,2o5 , les  petites  pinces  terminées  par  des 
bouts  de  platine,  et  qui  servent  à soumettre  les  sub- 
stances à l’action  du  chalumeau.  Elles  se  composent 
de  deux  petites  lames  d’acier  de  quatre  pouces  de  lon- 
gueur environ  , terminées  elles-mêmes  par  deux  autres 
petites  lames  triangulaires  de  platine  d'un  pouce  un 
quart  de  longueur,  rivées  sur  les  lames  d’acier. 

Les  longues  branches  de  ces  pinces  sont  d’acier 
trempé  très -dur;  elhes  restent  ouvertes  tant  qu’on 
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il’exerce  point  de  pression.  pointes  de  platine,  au 
contraire,  demeurent  fermées  tant  que  l’opérateur  ne 
presse  point  les  épingles  qu  on  vo'it  sur  le  côté  : ces 
pointes  de  platine  doivent  être  très-déliées. 

La  figure  206  représente  les  pinces  dont  les  chi- 
mistes français  se  servent  pour  porter  des  substances 
réduites  en  poudre  dans  la  partie  courbe  des  cloches 
et  à travers  un  liquide  ; iis  les  appellent  pinces  à cuil- 
lères , parce  qu’en  effet  elles  sont  terminées  par  deux 
poches  ou  cuillères  dans  lesquelles  on  enferme  la  sub- 
stance pour  la  faire  passer  sous  la  cloche. 

La  métallurgie  esfune  des  parties  les  plus  intéres- 
santes de  la  chimie;  aussi  trouve-t-on,  dans  la  plupart 
des  laboratoires,  des  moules  ou  lingotières  dans  lesquels 
on  coule  les  métaux  en  fusion,  pour  les  former  en  pla- 
■ques,  en  barres,  en  baguettes,  ainsi  que  des  cônes 
qu’on  graisse  et  qu’on  échauffe  préalablement)  dans 
lesquels  on  verse  la  matière  contenue  dans  les  creusets, 
afin  que  les  diverses  parties  qui  la  constituent,  s’ar- 
rangeant dans  l’ordre  de  leur  poids  spécifique,  le  métal 
se  rassemble  au  fond.  . ’ • 

11  est  encore  deux  ou  trois  appareils  dont  il  est  né- 
cessaire que  nous  disions  quelque^  mots. 

L’agitateur,  qui  n’est  qu’une  forte  bouteille  dont  les 
côtés  ne  sont  point  droits,  mais,  au  contraire,  présen- 
tent une  série  de  contractions  circulaires,  et  dans  la- 
quelle on  introduit  les  liquides  qui  se  mêlent  difficile- 
ment. On  conçoit  qu’en  agitant  ce  flacon  on  multiplie 
les  points  de  contact,  et  le  mélange  devient  bien  plus 
facile. 

T^e  digesteur  de  Papin,  qui  se  compose  d’un  vase  de 
fonte  de  qiielquçs  lignes  d’épaisseur , et  dont,  le  cou- 
vercle de  même  métal  est  maintenu  par  une  bride  et 
une  vis  de  pression.  Ce  couvercle  a un  petit  trou 
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fermé  par  un  clapet  attaché  à un  levier  qu’on  charge 
de  poids  plus  ou  moins  forts  : c’est  une  soupape  de  sû- 
reté. Cet  appareil  sert  à augmenter  l’action  dissolvante 
cle  l’eau  ou  des  huiles;  comme  l’eau  s’échauffe  sans 
pouvoir  se  vaporiser,  la  température  l’élève  considéra- 
blement, et  toujours  en  raison  de  l’épaisseur  du  vase 
ou  de  la  résistance  qu’il  oppose  à son  expansion.  L’au- 
teur de  cet  appareil  s’en  est  servi  pour  ramollir  les  os, 
et  pour  obtenir  beaucoup  de  produits  , tels  que*la  gé- 
latine, etc.,  etc.  On  l’emploie  pour  faire  dissoudre 
l’ambre  dans  l’huile  de  lin. 

RÉSERVOIR  A EAU  CHAUDE. 

Lorsqu’on  a l’occasion  d’employer  tous  les  jours  un 
appareil  à vapeur  de  quelque  genre  qu’il  soit , il  est 
convenable  d’avoir  un  réservoir  pour  fournir  de  l’eau 
chaude  à l’appareil. 

M.  W.  Strutt  de  Derby  éprouva  beaucoup  de  désa- 
grémens  de  la  mauvaise  construction  du  réservoir 
qu’il  avait  établi  dans  sa  propre  maison.  Le  robinet  de 
remplissage  se  dérangeait  souvent;  celui  qui  fournis- 
sait l’eau,  étant  situé  à quelques  yards  du  vaisseau 
qui  contenait  l’eau,  l’eau  de  ce  tuyaü  se  refroidissait, 
il  fallait  toujours  l’évacuer  d’abord;  l’appareil  de  la 
figure  207  remédie  à tous  ces  inconvéniens  : il  se  com- 
pose d’un  vase  eylindrique  en  fonte  a de  vingt-quatre 
pouces  de  diamètre  et.de  quatorze  pouces  de  profon- 
deur intérieure , parfaitement  imperméable  à l’eau  :• 
c’est  le  réservoir.  Un  tuyau  b entre  à la  partie  infé-  • 
rieure  de  ce  réservoir;  il  n’a  ni  soupape,  ni  robinet. 
Ce  tuyau  est  en  communication  avec  un  grand  réservoir 
d’eau  froide  c,  dont  le  fond  doit  être  un  peu  plus 
élevé  que  .la  partie  supérieure  du  réservoir  d’eau 
chaude  a,  dont  un  tuyau  d d’un  quart  de  pouce  de 
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diamètre  s’élève  à la  hauteur  de  la  partie  supérieure  du 
réservoir  d’eau  froide  c.  On  donne,  à la  partie  supé- 
rieure de  ce  tuyau  tf,  la  forme  d’un  entonnoir  pour 
empêcher  l’eau  de  se  répandre;  ce  qui,  autrement, 
pourrait  avoir  lieu  par  un  dégagement  rapide  de  l’air 
qu’elle  pourrait  contenir,  ou  par  toute  autre  cause. 
Par  ce  moyen  le  réservoir  d’eau  chaude  devient  une 
partie  du  réservoir  d’eau  froide  c,  et  à quelque  dis- 
tance qu’il  soit  situé  de  ce  dernier,  il  se  remplira  con- 
tinuellement, quelque  peu  d’eau  que  c contienne. 

Deux  cylindres  de  fonte  e J\  ayant  chacun  trois 
pouces  de  profondeur,  et  d’un  diamètre  tel,  que  le 
réservoir  d’eau  chaude  puisse  les  recevoir  facilement, 
communiquent  l’un  avec  l’autre  par  un  tuyau  placé 
au  centre  et  qui  les  sépare  t’un  de  l’autre  de  deux 
pouces.  Un  tuyau  i traverse  le  fond  du  cylindre  supé- 
rieur et  la  partie  supérieure  du  cylindre  inférieur,  qui 
est  supporté  par  trois  pieds  X A /f,  à deux  pouces  du 
fond  du  réservoir  d’eau  froide.  Un  tuyau  l,  qui  part 
du  -cylindre  supérreur,  le  met  en  communication  avec 
une  chaudière  à vapeur;  ce  tuyau  traverse  la  paroi 
du  réservoir,  mais  il  n’a  point  d’autre  communication 
avec  ce  dernier.  Un  autre  tuyau  m se  dirige  du  fond 
du  cylindre  inférieur,  pour  gagner  celui  du  réservoir; 
il  en  traverse  la  paroi  latérale,  et  se  relève  en  col  de 
cygne  pour  empêcher  l’eau  de  s’échapper  jusqu’à  ce 
i|ue  le  cylindre  soit  plein.  Le  réservoir  d’eau  chaude 
se  trouve  donc  ainsi  divisé  en  trois  coinpartiinens  : 
l’un  entre  les  deux  cylindres , le  second  au-dessus 
d’eux,  et  le  troisième  au-dessous.  Le  compartiment 
supérieur  a lui-même  un  tuyau  n,  qui  traverse  la  paroi 
latérale  du  réservoir,  et  vient  se  rendre  sur  sa  ligne, 
milieu  en  prenant  la  forme  d’un  entonnoir,  dont  la 
section  supérieure  est  parallèle  à la  face  du  réservoir 
I.  37 
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qu’il  regarde,  et  en  est  éloigné  d’environ  un  demi-pouce. 

L’appareil  fonctionne  de  la  manière  suivante.  Le 
réservoir  à eau  chaude  est  d’abord  rempli  d’eau  froide  ; 
on  introduit  ensuite  la  vapeur  dans  le  cylindre  supé- 
rieur qui  est  vide.  Elle  s’y  condense  en  dégageant  une 
certaine  quantité  de  chaleur  qui  se  communique  aux 
parois  du  cylindre,  et  de  là  à l’eau  dont  il  est  entouré. 
Les  portions  de  cette  eau  qui  se  trouvent  en  contact 
avec  la  partie  supérieure  du  cylindre,  acquièrent,  en 
s’échauffant,  un  poids  spécifique  moindre,  commen- 
cent à s’élever  et.se  trouvent  remplacées  par  l’eau  plus 
froide  qui  se  trouvait  au-dessus  d’elles,  et  qui,  à son 
tour,  vient  se  mettre  en  contact  avec  le  cylindre,  et 
ainsi  de  suite  jusqu’à  ce  quelles  soient  très-voisines 
de  l’ébullition;  mais  il'n’y  a guère  que  les  couches 
qui  avoisinent  le  dessus  du  cylindre  qui  parviennent 
à ce  degré  de  température,  en  se  déplaçant  successive- 
ment, et  celles  qui  se  trouvent  situées  sur  les  flancs  ou 
vers  le  fond  ne  ressentent  presque  point  l’action  des 
plus  hautes  couches,  l’eau,  comme  on  le  sait,  étant 
un  fort  mauvais  conducteur.  Cependant  l’eau  qui  ré- 
sulte de  la  condensation  des  vapeurs  dans  le  cylindre 
supérieur,  s’écoule  dans  l’inférieur,  et  communiquant 
à ses  parois,  et  de  là  à l’eau  qui  l’entoure,  toute  la 
chaleur  qui  lui  resté,  les  couches  situées  au-dessus  de 
» ce  cylindre  ne  tardent  pas  non  plus  à acquérir  la  tem- 
pérature de  l’ébullition.  L’eau  s’accumule  alors  dans 
ce  dernier  cylindre,  et  s’y  élève  jusqu  à la  hauteur  de 
l’arche  du  tuyau  m;  passé  ce  terme,  elle  s’écoide 
bouillante;  enfin  elle  est  chassée  par  la  vapeur  qui  finit 
par  passer  seule  à travers  ce  tuyau.  Arrivé  à ce  point, 
on  lui  ferme  tout  accès  en  tournant  le  robinet  du 
tuyau  l de  la  chaudière.  L’eau  distillée  se  recueille 
dans  un  autre  petit  réservoir,  où  l’on  peut  la  conser- 
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ver  pour  les  besoins  du  laboratoire,  ou  bien  on  la  fait 
servir  de  suite  à des  usages  domestiques. 

Le  compartiment  supérieur  ayant  un  peu  plus  de  ' 
trois  pouces  de  profondeur,  contient  environ  cinq  gai-' 
Ions;  cette  quantité  est  arrivée  au  point  d’ébullition 
fort  peu  de  temps  après  l’introduction  de  la  vapeui*  à 
travers  un  tuyau  d’un  pouce;  les  parties  inférieures 
étant  d’ailleurs  tout-à-fait  froides.  * 

Le  réservoir,  renfermé  dans  une  enveloppe  de  bois, 
conserve  l’eau  suffisamment  chaude  pour  quelque  opé- 
ration que  ce  soit  pendant  dix-buit  heures  environ, 
sans  qu’on  ait  besoin  d’introduire  de  nouvelle  vapeur. 
Et  comme  le  tout  est  en  fer,  qu’il  n’y  a ni  clapet,  ni 
soupape,  ni  robirtet,  ni  partie  mobile  en  un  mot,  on 
n’a  point  à craindre  qu’il  se  dérange,  s’il  a d’abord 
été  bien  construit. 


On  trouve  dans  quelques  auteurs  une  liste  d’articles 
nécessaires  à l’ameublement  complèt  d’un  laboratoire 
d’expériences  : nous  n’entrerons  point  dans  cette  longue 
énumération,  parce  qu’ihnous  est  impossible  de  pré- 
voir ce  dont  chacun  peut  avoir  besoin  pour  le  genre 
particulier  de  recherches  dont  il  s’occupe.  , 

Nous  nous  bornerons  à recommander  aux  commen- 
çans  : i“  De  n’acheter  jamais  que  ce  qu’il  leur  est  ab- 
solument impossible  de  faire  eux-mêmes;  car  construire 
soi-même  les  appareils  est  la  meilleure  introduction 
possible  à la  partie  technique;  ils  acquerront  d’ailleurs 
ainsi  ùue  grande  facilité  dans  la  partie  manuelle  des 
expériences,  et  auront  plus  de  confiance  dans  leurs  ré- 
sultats. Celui  qui  achète  des  préparations  toutes  faites, 
ou  ce  qu’on  appelle  des  réactifs,  n’est  qu’un  demi-chi- 


• SSO  ' RÉSERVOIR  A EAU  CHAUDE, 
miste  d’ui»  degré  au-dessus  de  celui  qui  fait  de  la  chi-^ 
mie  en  sc  contentant  de  lire  les  ouvrages  publiés  sur 
cet  art. 

2°  Ils  ne  doivent  jamais  acheter  d’appareils  nou- 
veaux ^ qu’autant  qu’il  y a impossibilité  bien  démon- 
trée d’opérer  avec  ceux  qu’ils  possèdent  déjà  : c’est  en 
se  conformant  strictement  à cette  règle  qu’on  parvien- 
dra aux  méthodes  les  plus  simples. 

Schéele  et  Berzélius,  les  deux  théoriciens  qui  ont  eu 
le  plus  de  succès,  se  sont  toujours  fait  remarquer  par 
la  simplicité  de  leurs  appareils.  Stahl,  Lemeri  et  Baume, 
qui  ont  le  plus  fait  pour  la  chimie  pratique,  ont  con- 
stamment visé  à cette  économie  dans  les  moyens. 
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CHEZ  LE  MÊME  LIBRAIRE:  * . V . 

ET  DE 

t ‘ 

PHILOSOPHIE  NATURELLE, 

• • 

RENFERMANT  TIN  GRAND  NOMBRE  DE  DÉVELOPPEMENT  ' ‘ 

NEUFS  ET  d’applications  USUELLES  ET  PRATIQUES, 

A r usage  des  personnes  le  moins  versées  dans  les  rnathémati- 

; />ar  Nkil  Arnott.  Traduit  de  l’anglais  sur  la  troisième  • ' 
édition  ( 1 828  ) , augmenté  de  notes  et  additions  mathémati- 
ques-,  par  T.  Richaru.  2 gros  volumes  in-S°,_fig. 

Cp  Traité  de  physique,  ou  plutôt  de  philosophie  naturelle, 
diffère  tellement  de  tout  ce  qu’on  a publié  jusqu’ici  dans  notre  * 
pays,  que  nous  ne  savons  véritablement  où  prendre  un  type  qui  , 

puisse  nous  servir  de  terme  de  comparaison.  Neuf  sous  tous  les  , 

rapports,  et  par  la  manière  dont  les  théories  y sont  présentées, 
et  par  les  applications  qu’en  fait  l’auteur  à chaque  page,  cet 
ouvra'gc  a de  plus  le  mérite,  assez  rare  parmi  les  ouvrages  de 
•science,  d’être  écrit  avec  une  élégance,  une  recherche,  un  soiii 
qui  n’ont  pu  manquer  de  contribuer  au  succès  prodigieux  qu’il 
a obtenu  en  Angleterre  (i;).  La  place  nous  manquant  ici  pour^ 
détailler,  comme  nous  l’avions  fait  pour  la  Chimie  de  Gray,  le  s. 

contenu  de  l’ouvrage,  nous  nous  bornerons  à indiquer  d’une 
manière  générale,  et  comme  théories  tout-à-fait  neuves  ou  qui 
n’ont  jusqu’ici  fait  partie  d’aucun  traité  de  physique  ou  de  mé- 
canique, la  statique,  la  dvnamique,  l’hydrostatique  et  l’hydro- 
dynamique animales.  A défaut  de  la  Table  des  matières  et  du 
Prospectus  détaillé,  qu’on  peut  se  procurer  à la  librairie  de 
M.  Anselin,  nous  allons  faire  connaître,  d’après  l’auteur,  les 
conditions  principales  qu’il  s’est  imposées  'dans  la  composition. 

•de  son  Traité. 

I®  N’exIger  du  lecteur  que  les  connaissances  possé-dées  par 
tout  homme  qui  a reçu  l’éducation  la  plus  commune.  2^  Suivre 


(t)  Trois  éditions  du  premier  Tolome  8C  sont  .snreédé  arent  (juc  l’éditeur 
ait  pu  mettre  le  second  en  vente. 
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unÿ  marche  ri^ourcuSe  et  méthodique  dans  Ja  disposition  des 
parties,  c’est-à-dire  emptyutcraux  mathématiciens  leur  méthode, 
en  laissant  de  côté  leur  langage,  qui  n’est  point  toujours  intel- 
ligible pour  les  masses.  3°  Remplacer  "(  et  ceci  est  un  des  traits 
cïractéristiques  de  l’ouvrage  ).,  dans  le  développement  des  loLs 
de  la  science , les  expériences  artificielles  et  les  raisonnemens 
secs  et  abstraits  par  l’examen  des  phénomènes  si  variés  %t  si 
nombreux  que  nous  offre  la  nature.  4°  Ne  rièn  offrir  aux  lec- 
•teurs  d’assez  peu  intéressant  pour  ne  point  se  graver  dans  la 
mémoire.  5“  Sê  mettre  à la  portée  des  masses , ^^t-à-dire  des 
personnes  qui,  sans  s’ètre  livrées  d’une  manière  spéciale  à.l’éT- 
tiidc  des  sciences,  ont  cependant  reçu  l’éducation  denos  collèges. 

6°  Faire  entrer  dans  son  plan  les  découvertes  les  plus  modernes, 
de  manière  à préparer  des  progrès  ultérieurs.  Ces  conditions, 
dans  lesquelles  l’auteur  s’est  strictement  renfermé,  donneront 
|>eut-étre  une  idée  générale  de  ce  livre,,  qui,  pour  nous  servir 
d’i^e  expression  originale  d’Amott , est  destiné  à transformer 
-le  coin  du  feu  en  une  école  où  chacun  pourra,j  sans  fatigue,  se 
familiariser  avec  les  théories  les  plus  élevées  clé  la  philosophie 
naturelle.  ' 

Le  a*  volume,  dont  la  publication  suivra  de  près  celle  du  ” 
premier,  renfermera  : _ 

L’optique,  — le  calorique,  — l’électricité  et  le  magnétisme; 

, — enfin  l’astronomie. 
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